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JSSf a 

Hiroshima 

65.7 

(55.7 

64.7 

62.4 

59.7 

56.0 

56.4 

57.7 

59.3 

63.3 

65.7 

65.5 

61.H 

iJi 

Kurc 

66.0 

(55.9 

64.9 

(52.(5 

59.9 

5622 

66.6 

57.8 

59.3 

63.3 

65.8 

65.6 

02.0 

Gill 

Matsuyama 

65.6 

65 J5 

61.3 

62.1 

55.5 

55.9 

56.4 

57.6 

59.0 

62.9 

(»5.(» 

65.4 

61.7 

mm 

Niihanta 

65.7 

65.6 

64.7 

62.4 

59.7 

56.1 

56.5 

57.7 

59.1 

63.1 

65.6 

65.4 

61.8 

HU* 

Bcsshi 

G5.5 

(>5.5 

64.5 

62.6 

60.1 

56.6 

57.1 

58.4 

59.8 

63.5 

65.7 

65.3 

62.0 

rain 

Okayama 

65.5 

(55.4 

61.8 

62.5 

59.8 

56.2 

56.5 

57.8 

59.3 

63.3 

65.6 

65.2 

61.8 

Wf 

Ajino 

(55.3 

65.2 

61.5 

62.3 

59.7 

56.2 

50.3 

57.7 

69.1 

63.0 

65.4 

65.1 

61.7 

% ittflt 

Tadotsu 

(15.4 

(55.3 

64.6 

62-3 

59.6 

56.1 

56.5 

57.7 

59.2 

03.1 

65-5 

65.1 

61.7 

&>> 

Kobe 

64.H 

64.7 

64.3 

<52.3 

59.7 

56.3 

56.6 

57.8 

59.1 

62.8 

65.0 

64.5 

61.5 

AK 

Osaka 

65.1 

64.9 

64.5 

62-5 

53.8 

56.3 

56.6 

57.9 

59.1 

63.0 

65.2 

64.7 

61.6 

mastii 

Wakayama 

65.0 

(54.8 

64.2 

62.2 

59.6 

56.1 

56.5 

57.8 

58.9 

62.7 

65.0 

64.6 

61.4 

«& 

Tokushima 

65.0 

64.9 

64.4 

62.2 

59.6 

56.1 

56.5 

57.7 

59.1 

02.9 

65.2 

64.7 

61.5 

ft in 

Kochi 

64.6 

(54.4 

63.5 

61.9 

59.5 

56.2 

56.7 

57.8 

58.8 

62.2 

64.7 

64.4 

01.2 

it- 

Tsn 

64.5 

(54.1 

64.2 

62.5 

59.9 

56.6 

56.8 

58.2 

59.3 

62.9 

64.8 

0)4.1 

61.5 I 

fciffi 

Nagoya 

64.1 

(53.8 

63.9 

62.3 

59.7 

56.5 

56.8 

58.1 

58.4 

02.7 

64.5 

<63.8 

61.2 1 

1 1 


Hamamatsu 

63.1 

(52.7 

63.0 

61.9 

59.5 

56.5 

57.4 

58.1 

58.9 

62.0 

63.7 

62.8 

60.8 


Nuntazu 

62.4 

61.8 

(53.0 

62.0 

59.5 

56.6 

56.9 

58.3 

59.1 

02.4 

63.3 

62.0 

.60.6 


Yokosuka 

62.4 

(5i jy 

63.4 

62.3 

59.7 

56.7 

57.1 

58.6 

59.4 

02.8 

63.5 

02.1 

(’>0.8 

«« 

Yokohama 

62.7 

62.2 

63.6 

62.3 

09.7 

56.6 

56.9 

58.5 

50.4 

62.9 

63. 7 

62.3 

60.9 

JUjQC 

Tokio 

62.7 

62.2 

63.6 

62.3 

59.6 

56.4 

50.8 

58.1 

5922 

62.0 

63.6 

62.2 

60.8 

i*T- 

Clioshi 

62.1 

61.7 

63.2 

62.2 

59.7 

56.7 

57.1 

58.5 

59.3 

62.5 

63.1 

61.7 

60.6 

7K» 

Mito 

62.5 

62.0 

63.6 

62.5 

59.8 

56.6 

57.0 

58.6 

59.6 

63.0 

63.5 

62.0 

60.9 

4? ill 

Knnayama 

62.3 

61.9 

(53.7 

(52-5 

59.5 

56.0 

562) 

58.7 

59.8 

63.3 

63.4 

G1.8 

<10.9 


Ishiiiomuki 

(52.3 

61.9 

(53.8 

(52.(5 

59.7 

56.7 

57.0 

58.8 

59.7 

63.4 

63.8 

62.3 

60.9 

'A .V 

Miyako 

(51.8 

61.2 

63.4 

62.4 

59.3 

56.8 

57.1 

58.9 

60.0 

63.4 

62.8 

(11 .0 

0>0.7 

A* 

Y'ngi 

65.0 

64.7 

64.5 

(52.4 

59.7 

56.3 

56.6 

57.9 

60.3 

63.0 

65.2 

64.7 

61.7 

JXW 

Kioto 

65.0 

64.8 

64.(5 

62.7 

59.9 

56.5 

56.8 

58.1 

59.3 

63.1 

65.3 

64.7 

61.7 

/?« 

Ilikonc 

64.8 

64.6 

64.6 

(52.9 

60.1 

56.7 

56.9 

58.2 

59.4 

63.1 

65.1 

64.4 

61.8 

»£)?- 

Gifu 

64.2 

(53.9 

64.0 

62.4 

59.8 

56.5 

56.7 

58.1 

59.1 

G2.8 

((4.6 

63.9 

61.3 

ft Ui 

Takuyamn 

65.8 

65.4 

65.7 

fni.5 

60.5 

57.1 

57.3 

58.8 

60.1 

64.2 

66.1 

65.2 

62.5 

«ra 

Iida 

64.5 

63.(5 

63.8 

62.4 

59.8 

56.7 

57.0 

58.4 

59.7 

63.4 

65.1 

64.2 

61.5 

iflff 

Kofu 

63.4 

<52.(5 

63.4 

62.0 

59.4 

56 4 

57.1 

58.2 

59.3 

63.1 

64.2 

63.0 

60.9 

?2* 

Matsumoto 

64.6 

63.9 

(54.4 

62.4 

59.5 

r 3 

56.4 

58.2 

59.6 

64.1 

64.9 

63.8 

61.5 

| JiPf 

Nagano 

64.4 

63.9 

64.6 

62.5 

59.4 

l 

56.2 

57.9 

59.4 

63.6 

64.8 

63.8 

61.4 

• mm 

Mayubnshi 

62.9 

62.3 

63.8 

62.5 

59.7 

.6 

56.8 

58.5 

59.5 

0.3.2 

03.8 
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60.9 
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MEAN AIR PRESSURE. Continued) 





IKS- 

Knmagaya 

762.8 

762.3 

763.7 

762.5 

759.7 

756.6 

756.9 

758.6 

759.6 

763.3 

763.9 

762.4 

! 

761.0 1 


Utsunomiya 

62.7 

02.1 

63.7 

62.5 

59.7 

56.6 

57.0 

58.6 

59.6 

63.2 

03.8 

62.3 

61.0 

ill Id- 

Ashio 

68.1 

62.9 

64.1 

62.8 

00.3 

57.2 

57.8 

59.4 

60.4 

63.9 

64.4 

62.9 

61.5 

iwRi 

Fnkushima 

es.i 

63.5 

64.3 

63.0 

59.8 

56.8 

57.1 

58.8 

60.1 

63.8 

64.1 

02.5 

61.4 

i Hi© 

Yamuguta 

63.0 

62.5 

64.1 

62.5 

59.4 

50.3 

56.5 

58.3 

59.6 

63.5 

635 

62.4 

61.0 

(Trim 

Hnnifula 

65.5 

65.5 

64.6 

62.1 

59.3 

55.8 

56.1 

57.1 

51U 

63.3 

65.5 

65.2 

61.0 


Sakai 

65.1 

65.1 

64.8 

62.4 

59.4 

56.0 

56.2 

57.6 

59.3 

63.4 

65.2 

64.7 

61.0 

wn f - 

Mivazu 

64.9 

04.7 

64.8 

62.6 

59.6 

56.3 

56.5 

57.9 

59.3 

63.3 

65.0 

64.4 

61.6 

mi 

Tsuruga 

61.1 

64.0 

04.2 

62.4 

59.7 

56.4 

56.7 

58.0 

59.1 

62.8 

64.6 

63.8 

61.4 

MS* 

Fukni 

61.5 

64.3 

64.5 

62.4 

59.5 

56.2 

56.4 

57.8 

59.1 

63.0 

64.9 

61.1 

61.5 

it W 

Kanazawa 

64.4 

61.1 

64.5 

62.4 

59.5 

56.2 

56.3 

57.9 

59.2 

63.2 

64.6 

63.8 

61.1 

iK* 

Fnshiki 

64.5 

04.3 

64.8 

62.7 

59.6 

56.4 

56.5 

58.0 

59.3 

63.3 

04.7 

63.9 

61.5 

mu 

Niigata 

63.4 

03.1 

64.4 

62.6 

59.6 

56.4 

56.0 

58.2 

59.4 

635 

64.2 

62.9 

61.2 

van 

Akita 

6>.7 

62.2 

64.0 

62.5 

59.5 

56.4 

56.5 

58.3 

59.5 

03.5 

63.6 

02.1 

60.9 


Aomori 

62.0 

61.4 

63.4 

62.0 

58.9 

56.1 

56.6 

58.4 

59.6 

63.4 

02.8 

61.2 

005 

way 

Hakodate 

61.6 

60.9 

63.1 

61.9 

58.9 

56.6 

50.9 

58.7 

59.8 

63.2 

62.3 

60.7 

00.4 

ski; 

Suttsu 

61.0 

60.3 

02.3 

61.1 

58.0 

56.0 

56.2 

58.0 

59.2 

62.8 

61.7 

60.3 

59.7 

*l«s 

Sapporo 

61.0 

00.4 

62.3 

61.2 

58.2 

5624 

56.5 

58.3 

59.6 

62.9 

61.6 

60.0 

59.9 

jju 

Knmikawa 

59.1 

58.4 

60.0 

59.0 

56.1 

54.2 

54.5 

56.4 

57.9 

60.8 

59.3 

57.8 

57.8 

-t-3? 

Tokachi 

61.2 

60.6 

62.4 

61.9 

58.8 

57.4 

57.3 

59.2 

60.7 

63.2 

61.4 

59.8 

00.3 

me 

Krimo 

60.1 

59.6 

61.8 

61.2 

00.4 

545.5 

570 

60.5 

59.9 

61 9 

60.3 

58.1 

59.8 

am 

Knshiro 

00.6 

60.1 

01.9 

61.7 

58.8 

57.4 

575 

59.4 

60.6 

62.9 

60.9 

58.8 

005 

w& 

Abashiri 

60.5 

60.3 

61.6 

61.0 

58.3 

56.8 

56.9 

586 

60.0 

02.4 

<>0.5 

58.6 

59 5 


Kemuio 

59.9 

59.6 

61.5 

61.5 

58.7 

57.4 

57.4 

59.2 

410.-4 

62.6 

60.4 

58.1 

59.7 
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MEAN AIR TEMPERATURE. 


1 

Koshun 

20.0 

19.0 

22.3 

1 

24.7 2T>.4 

27.1 

27.5 

27.0 

26.5 

25.3 

22.9 

21.1 

24.2 


Toito 

19.4 

17.2 

20.8 

23.3 25.2 

26.3 

27.1 

20.7 

26.0 

21.4 

21.8 

19.7 

23.2 


Tainan 

17.6 

15.5 

20.1 

23.6 25.8 

20.8 

27.5 

27.2 

26.6 

25.4 

21.3 

18.0 

225 

asaua 

llokoto 

17.2 

15.2 

18.8 

22.2 24.7 

26.3 

27.5 

27.3 

26.5 

24.5 

21.1 

18.1 

225 


TAic.hu 

16.4 

14.1 

18.7 

22.3 25.0 

20.4 

27.4 

27.0 

25.8 

23.5 

19.8 

16.7 

215 


Taihoku 

15.9 

13.3 

17.3 

21.1 24.0 

26.1 

27.5 

27.4 

25.6 

23.0 

19.2 

1C.3 

21.4 


Keelnno 

1C.3 

13.9 

16.9 

20.5 23.3 

25.7 

27.3 

27.2 

25.7 

23.1 

19.7 

105 

21.4 

(.inf' 

Ixhigalujima 

18.7 

16.3 

19.9 

22.8 25.1 

26.9 

28.0 

27.5 

26.4 

24.6 

215 

19.1 

23.1 

Jim 

Naha 

16.4 

14.7 

18.0 

21.0 23.3 

25.8 

27.9 

27.7 

26.2 

24.0 

20.3 

17,1 

215 


Oshima 

14.7 

13.2 

16.5 

19.6 21.8 ' 

24.7 

27.4 

27.4 

25.4 

22.8 

18.8 

15.9 i 

20.7 

utsis:. 

Kagoshima 

8.2 

6.7 

11.3 

15.5 18.3 j 

21.5 

24.9 

26.3 

23.4 

19.0 

13.7 

9.7 

165 


Miyazaki 

7.9 

7.1 

11.5 

15.9 18.9 

22.4 

25.7 

26.7 

23.6 

18.7 

13.1 

9.2 

16.7 

Tig'-*: 

Kumamoto 

5.6 

4.7 

9.8 

14.5 17.9 

21.9 

25.3 

20.0 

225 

17.3 

11.0 

7.0 

15.4 

Ml 

•iiga 

5.8 

4.9 

9.4 

14.1 17.9 j 

21.8 

2'\1 

26.4 

23.0 

17.5 

11.4 

7.4 

15,4 


Siuteho 

6.7 

5.6 

9.7 

14.0 17.6 

21.3 

21.8 

26.3 

23.0 

18.1 

12.5 

8.4 

15.7 


Nagaaak i 

6.7 

5.3 

9.4 

13.7 >17.1 

20.7 

24.2 

25.8 

22.8 

17.8 

12.4 

8.2 

15.3 

ISA 

Itmigalmru 

5.6 

4.5 

8.6 

12.5 16.4 

195 

23.5 

25.1 

22.0 

105 

11.4 

7.2 

145 


Fukuokn 

6.0 

5.0 

8.7 

13.2 16.9 l 

205 

21.8 

20.0 

22.3 

16.7 

11.3 

7.7 

15.0 

■Kft 

Oita 

6.4 

5.3 

8.7 

13.2 16.9 

20.8 

24.4 

25.4 

22.5 

17.6 

12.2 

8.3 

15.1 

m 

Shimonoeeki 

r,.5 

5.2 

8.6 

12.8 16.6 

20.4 

23.8 

25.8 

22.7 

17.7 

125 

8.4 

15.1 

fSi& 

Hiroshima 

4.8 

4.0 

8.0 

12.8 : 16.6 

21.1 

24.6 

25.9 

22.6 

165 

10.8 

6.6 

14.6 


Kims 

5.6 

4.7 

8.3 

13.1 | 17.0 

21.2 

24.8 

20.3 

23.0 

17.5 

41.7 

7.7 

15.1 

«itii 

Matsuyama 

5.5 

4.5 

8.3 

12.9 16.6 1 

21.0 

24.7 

25.8 

22.4 

17.0 

11.4 

75 

14.8 

miiix 

Niihama 

6.4 

5.5 

8.6 

13.3 17.5 

21.6 

25.2 

26.7 

23.4 

18.0 

125 

85 

15.(1 

m- 

Busshi 

0.0 

98.9 

35 

8.8 12.6 

16.9 

20.1 

20.8 

17.2 

111 


2.2 
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MEAN AIR TEMPERATURE. (Continued) 


Will 

; 

Okayama 

4.3 

3.7 

7.0 

13.0 

10.9 

21.4 

24.9 

•26.1 

22.8 

10.8 

10.4 

0.2 

14.5 

*fcif 

Ajino 

5.3 

4.3 

7.7 

12.8 

10.7 

21.0 

24.7 

20.2 

23.2 

174 

11.3 

7.3 

14.8 

imp- 

Tndottm 

r>jo 

5.0 

8.1 

12.9 

10.8 

21.1 

24.8 

20 A 

23.2 

17.0 

12.2 

8.2 l 

15.2 1 


Kob e 

5.2 

4.4 

8.2 

13.5 

17.2 

215 

24.0 

26.3 

23.4 

17.7 

11.7 

7.4 

15.1 i 


Osaka 

4.7 

4.2 

8.1 

13.5 

17.3 

21.8 

25.2 

26.7 

23.3 

17.3 

10.9 

0.8 

15.0 

JmRUi 

Wakayama 

5.6 

5.0 

8.0 

13.9 

17.5 

21.7 

25.1 

20.4 

23.2 

17.0 

11.7 

7.8 

15.3 


Tokushima 

• 5.8 

4.9 

8.0 

13.8 

17.5 

21.0 

24.9 

26.2 

23.2 

17.8 

11.9 

7.9 

15,1 

,{5*n 

Kochi 

0.2 

5.0 

10.2 

14.7 

17.9 

215 

24.6 

25.7 

22.9 

18.0 

12.1 

7.8 

15.6 

;|t 

Tsu 

4.0 

4.1 

7.0 

12.9 

105 

21.0 

24.5 

25.6 

•22.5 

10.7 

10.0 

0.8 

144 


Nagoya 

3.9 

3.9 

8.0 

13.4 

17.0 

21.5 

21.8 

20.0 

23.0 

174) 

10.4 

% 

0.1 

14.0 

rats 

Hamamatsu 

5.0 

5.3 

9.0 

a 

13.8 

17.0 

20.9 

23.9 

25.2 

23.0 

17.7 

11.9 

7.7 

15.1 


Nnmozn 

5.8 

0.0 

9.1 

13.7 

10.9 

21.2 

24.0 

25.1 

23.2 

17.0 

12.0 

8.0 

1 
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Yokosuka 

5.2 

5.1 

7.9 

12.8 

10.4 

20.0 

23.0 

24.1 

22.2 

10.9 

11.7 

75 

14.4 

mi 

Yokohama 

4.4 

4.5 

7.7 

12.8 

10.0 

20.9 

23.0 

•24.7 

22.7 

1G.9 

11.1 

0.7 

i HI 

iliJA 

Tolao 

3.5 

3.7 

7.0 

12.4 

10.1 

20.5 

23.0 

24.2 

22.0 

16.2 

10.0 

5.0 

13.7 

1 

iitr- 

Cboshi 

5.5 

5.1 

8.3 

12.0 

15.9 

19.4 

•21.0 

23.4 

225 

17.8 

12.4 

8.0 

j 14.4 

TlOl 

Mito 

3.5 

2.0 

5.9 

11.0 

15.0 

19.3 

22.0 

23.0 

21.1 

15.5 

9.0 

4.8 

12.7 

£iii 

Kauavama 

1.2 

1.0 

4.1 

9.5 

13.9 

185 

21.1 

22.0 

19.8 

13.0 

7.2 

35 

11.3 | 

4 its 

Ishiuomaki 

0.0 

0.0 

3.G 

8.8 

12.9 

17.3 

20.0 

21.5 

19.7 

14.0 

7.0 

34) 

10.8 ; 


Miyako 

0.2 

0.1 

2.9 

8.0 

12.5 

15.9 

18.9 

20.4 

18.5 

12.7 

74) 

2.7 

10.0 1 

A* 

Yogi 

4.1 

3.7 

■ 

7.5 

12.9 

10.8 

21.6 

25.1 

•25.8 

22.7 

10.1 

9.9 

0.3 

14,1 ■ 


Kioto 

3.1 

2.8 

0.8 

12.3 

10.1 

20.7 

21.2 

25.4 

22.1 

15.8 

9.0 

5.0 

13.0 

Aw 

Hikoue 

3.0 

3.2 

0.0 

11.5 

15.1 

19.9 

23.7 

254) 

224 

10.1 

9.8 

0.0 

13.5 1 


Gifu 

3.7 

3.5 

7.7 

12.9 

105 

21.1 

24.4 

25.5 

•22.5 

10.5 

10.1 

5.9 

11.2 ! 

KlU 

Tukayama 

97.0 

08.0 

2.8 

9.2 

13.3 

1&3 

21.5 

22.5 

18.9 

12.5 

5.3 

0.9 

10.1 

win 

I ida 

0.3 

0.0 

5.1 

10.8 

14.2 

18.9 

22.2 

23.1 

19.8 

13.0 

7.1 

2.0 

11.5 

M'W 

Kofu 

1.7 

2.4 

7.0 

12.5 

16.2 

20.9 

24.0 

•21.8 

21.9 

15.5 

8.8 

3.7 

13.3 j 

124; 

Matsumoto 

98.1 

98.5 

2.9 

9.3 

13.4 

185 

21.7 

21.9 

18.7 

10.2 

5.8 

• 1.4 

10.0 | 

ii?'F 

Nagano 

99.1 

98.8 

3.5 

9.9 

14.1 

19.0 

22.2 

23.0 

19.8 

13.4 

6.5 

1.9 

10.9 

fliffl 

Mnyebashi 

2.8 

2.0 

0.2 

11.0 

15.3 

20.2 

22.8 

23.0 

21.2 

15.1 

9.0 

4.9 

12.9 

mn 

Kuiuagnya 

2.8 

2.9 

0.5 

11.9 

15.8 

20.7 

23.2 

24.0 

21.0 

15.5 

9.1 

4.9 

13.2 


Dtsmnomiya 

1.4 

1.0 

5.3 

11.0 

15.0 

19.8 

22.4 

23.3 

20.9 

14.9 

8.0 

341 

125 

itiig 

Asliio 

99.0 

99.1 

2.8 

8.0 

12.1 

10.7 

19.5 

20.3 

18.0 

12.2 

05 

24) 

9.8 


Pukushima 

1.3 

1.2 

4.5 

10.1 

14.5 

19.3 

21.9 

22.6 

•20.0 

13.9 

7.5 

3.0 

11.7 

lU«5 

Y’amogata 

99.2 

99.1 

3.0 

9.1 

14.0 

19.3 

22.1 

22.0 

19.7 

12.9 

0.1 

1.7 

10.7 

fit W 

Hanrndn 

0.2 

5.0 

7.9 

12.3 

10.0 

20.0 

23.0 

24.9 

21.5 

10.3 

12.0 

8.1 

11.5 

m 

Sakai 

4.9 

3.7 

7.2 

12.1 

15.9 

20.3 

23.7 

25.1 

21.9 

10.4 

11.0 

7.0 

11.1 f 

rtf it 

Miyozn 

4.3 

3.4 

0.9 

12.0 

16.0 

205 

24.0 

255 

21.9 

10.2 

10.1 

05 

13.!) 

mt 

Tsuruga 

1.7 

3.9 

7.0 

11.8 

15.0 

20.2 

23.5 

24.8 

•21.9 

10.1 

10.7 

0.8 

13.9 

a it-- 

Fukui 

3.1 

2.1 

G.G 

11.4 

15.9 

20,1 

23.7 

24.9 

21.0 

15.5 

9,1 

5.2 

13.4 1 


Kanazawa 

3.2 

2.5 

0.1 

11.3 

15.4 

19.9 

23.1 

24.6 

21.0 

15.0 

9.0 

5.4 

13.2 


Fushiki 

3.1 

2.2 

0.1 

10.9 

15.0 

19.0 

23.1 

24.8 

21.9 

10.3 

9.7 

55 

13.2 1 

»ii£J 

Niigata 

2.3 

1.4 

5.1 

105 

145 

19.3 

22.0 

24.1 

21.0 

15.4 

9.0 

4.6 

12.5 ! 

t*!H 

Akita 

99.7 

99.0 

2.8 

8.8 

13.0 

18.1 

21.3 

225 

19.0 

12.8 

0.8 

2.1 

105 


Aomori 

98.5 

98.1 

1.3 

7.3 

115 

10.2 

19.0 

21.7 

18.7 

12.0 

5.8 

0.6 

9.3 

| 


Hakodate 

98.2 

98.0 

1.5 

0.5 

10.7 

14.3 

18.0 

205 

17.8 

11.7 

5.4 

0.3 

8.0 

bw 

Sutton 

98.1 

97.7 

1.1 

0.1 

105 

14.0 

17.9 

20.1 

17.0 

11.5 

4.9 

99.0 

8.3 

♦Lffi 

Sapporo 

94.7 

94.5 

99.2 

5.5 

105 

145 

18.1 

19.7 

105 

9.6 

277 

97.1 

6.9 

±Hi 

Kaiiiikawa 

90.4 

91.3 

90.8 

4.0 

10.1 

14.9 

18.5 

195 

149 

7.0 

0.8 

94.7 

5.3 


Tokochi 

89.4 

90.3 

iKJ.8 

3.9 

9.7 

13.5 

17.6 

18.6 

14.8 

8.1 

0.9 

93.9 

4.8 i 

»» 

Erimo 

98.0 

97.4 

0.1 

3.7 

7.2 

10.8 

14.9 

17.7 

10 8 

12.4 

05 

0.8 

7.2 


Kushiro 

91.2 

91.0 

90.8 

2.9 

8.2 

12.1 

10 1 

17.0 

14 1 

8.0 

’ 0.5 

95.2 

4.0 

#!£ 

Aboshiri 

'93.0 

93.0 

97.5 

3.8 

85 

12 1 

10.1 

18.4 

15.7 

9.7 J 

2.5 

97.1 

5.7 1 

W'i? 

Nemuro 

*95.5 

94.0 

98.1 

2.8 

0.8 

9.9 

14.1 

10 3 

15.1 

10.5 

rH 

4.3 

98.9 

5.0 i 
i 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 5 YEARS, 1901-1905. 


: )\ Month 

— 

— 

- 

ra 

3l 

- 1 . 
s \ 

4; 

A 

A 

+ 

+ 

± 

3: 

Locality'' - '- 

)l 

n 

)] 

n 

n 

)\ 

n 

11 

11 

11 

n ■ 

11 

¥ 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 


ft HJftKSta' 


MEAN DAILY MAXIMUM AIR TEMPERATURE. 


tu# 

Koshun 

21.4 

22.9 

26.5 

280 

30.4 

:«).3 

30.8 

30.3 

30.6 

29.0 

26.3 

24.4 , 

27.9 

** 

Taito 

23.(1 

21.3 

‘24.7 

27-5 

29.2 

.30.0 

30.9 

30-5 

30.2 

28.5 

25.8 

23.8 

27.2 


Tainan 

24.2 

22.1 

2G.1 

290 

:k).7 

31.1 

31.9 

31.5 

32.2 

30.8 

275 

245 

285 

&ma, 

Hokoto 

19.4 

17.6 

21-1 

24.8 

27.4 

28.7 

30.0 

29.9 

29.3 

27.1 

23.3 

20.2 

245 

1 m<\> 

Taichu 

22.4 

19.7 

23.6 

27.0 

29.5 

30.5 

JL 

3121 

30.8 

295 

25.7 

22.4 

27 J) 

** 

Toihokn 

20.0 

17.0 

21.0 

25.4 

28.4 

30.7 

32.a 

8*2.0 

30.4 

27.3 

23.0 

20.1 

25.6 


Keelnng 

19.3 

16.8 

20.0 

23.7 

26.7 

29.1 

30.8 

30.8 

29.1 

26.0 

. 22.1 

19.6 | 

245 ; 

. efflfi 

Isliipikijima 

21.7 

19.5 

23.0 

25.7 

28.1 

29.6 

30.7 

30.3 

29.7 

27.9 

24.7 

22.0 j 

26.1 

rim 

Naha 

19.5 

17.7 

21.0 

240 

20.4 

28.8 

31.1 

31.0 

29.6 

27.2 

235 

20.5 

255 


Osbima 

18.1 

16.5 

19.9 

22.8 

26.1 

28.1 

31.0 

31.2 

29.4 

26.4 

225 

195 

245 


Kagoshima 

12.6 

11.4 

15.7 

19.7 

22.7 

25.0 

28.5 

'30.3 

27.9 

23.8 

18.7 

14.3 

205 ■ 

«•* 

Miyazaki 

13.9 

13.1 

16.3 

20.4 

23.5 

20.1 

29.7 

31.1 

28.4 

21.1 

19.6 

15.5 

21.8 

J!S+: 

Kumamoto 

11.3 

10.3 

15.1 

190 

23.3 

26.4 

29.8 

32.0 

285 

23.3 

17.7 

12.8 

205 

feK 

Sagn 

11.1 

10.1 

14.3 

19.1 

23.0 

26.1 

29.1 

31.2 

28.2 

23.0 

17.7 

125 

20.5 

tet±« 

SOHullO 

11.1 

10.1 

14.1 

180. 

22.4 

25.6 

28.6 

30.8 

27.7 

22.8 

17.3 

12.3 

; 

20.2 : 


Nagasaki 

10.5 

9.4 

13.5 

17.9 

21.3 

24.6 

27.8 

29,9 

26.8 

22.2 

16.7 

12.1 1 

19.1 

BchK 

Itsuguhant 

10.3 

9.3 

13.1 

17.0 

21.3 

24.5 

27.4 

29.1 

26.6 

21.9 

16.6 

12.0 

19.1 

915113 

Fukuoka 

10.8 

9.4 

13.5 

18.0 

22.0 

25.2 

29.0 

30.7 

27.3 

22.4 

17.11 

12.3 

19.8 


Oita 

1U> 

9.7 

12.3 

17.1 

21.3 

24.2 

27.9 

29.3 

26.4 • 

21.9 

17.1 

12.9 

19.3 

TW 

Shimouoseki 

9.9 

8.7 

12.3 j 

160 

20.3 

23.8 

27.0 

29.6 

26.6 

21.7 

16.3 

11.7 

18.7 

nt a 

Hiroshima 

10.0 

9.3 

12.8 

17.5 

21.7 

25.3 

28.4 

30.5 

27.5 

22.3 

16.6 

12.0 

195 ' 

iii 

Kure 

10.3 

9.5 

13.1 , 

18.2 

22.3 

26.0 

29.2 

31.4 

28.2 

22.8 

17.0 

12.4 

205 

! is iii 

Matsuyama 

10.3 

9.2 ( 

13.0 ; 

17.9 

21.9 

25.7 

29.1 

30.8 

27.6 

22.7 

16.8 

12.4 

19.8 

3RW2K 

Niilmma 

10.6 

9.9 

13.0 ! 

170 

22.4 

25.5 

29.2 

31.2 

27.8 

22.0 

17.2 

125 

20.0 

m- 

liesshi 

4.0 

2.3 

7.4 

12.8 

16.6 

20.4 

23.6 

24.9 

20.7 

15.8 

10.0 

“ 

13.7 

M Hi 

Okayama 

9.4 

8.7 

12.4 

17.9 

21.8 

25.6 

28.9 

30.6 

27.8 

22.2 

16.4 

M.5 

19.4 

MiJ'f 

Ajino 

9.0 

8.2 

11.5 

16.6 

20.5 

24.5 

28.1 

29.9 

27.3 . 

21.8 

15.9 

11.2 

18.7 

znttt 

Tadotsu 

9.3 

8.3 

11.8 

16.8 

200 

24.4 

28.3 

30.3 

27.2 

21.8 

16.1 

11.6 

185 

1 1*P 

Kol*e 

93 

9.0 

12.7 

18.1 

22.0 

25.9 

28.8 

31.2 

28.1 

21.9 

16.0 

11.7 

19.6 

Afi 

Osaka 

9.2 

8.9 

12.9 

18.4 

22.2 

20.3 

29.3 

31.6 

28.4 

22.4 

16.2 

11.7 

19.8 

Sispctfi 

Wakayama 

9.9 

9.5 

13.2 

18.4 

22.0 

25.6 

28.7 

30.7 

27.7 

22.1 

16.5 

12.2 

* ‘ t 

19.7 

a* a 

Tokushima 

10.1 

9.5 

12.9 

18.2 

22.1 

25.9 

28.7 

30.4 

27.2 

22.1 

16.7 

12.1 

19.7 


Kochi 

12jB 

11.8 

15.6 

190 

23.1 

25.9 

28.8 

30.8 

28.2 

23.6 

18.7 

14.3 

21.1 | 

rft 

Thu 

9.2 

9.3 

120 

17.3 

21.2 

25.1 

28.4 

29.8 

27.1 

215 

15.8 

11.7 

19.1 

' «ttS 

Nagoya 

9 JO 

9.4 

13.3 

18.5 

22.2 

25.9 

29.1 

30.8 

28.1 

22.2 

16.2 

11.2 

13.7 

iSts 

Hamamatsu 

9.7 

9.8 

13.6 

18.2 

21.4 

24.8 

27.6 

29.6 

27.3 

21.9 

16.2 

11.8 

1 

10.3 | 

isfjt 

Numnzu 

11.7 

11.9 

14.2 

18.7 

21.6 

25.3 

27.9 

29.8 

28.0 

22.7 

17.8 

13.8 

205 

HtSft 

Yokosuka 

9.6 

10.1 

12.6 

17.6 

20.7 

24.0 

26.8 

28.4 

26.1 

20.6 

15.9 

11.9 

185 

fit is 

Yokohama 

8.9 

9.1 

11.7 

16.7 

20.4 

24.4 

26.9 

28.4 

26.0 

20.3 

15.7 

11.3- 

18.3 


Tokio 

8.6 

8.8 

11.8 

17.1 

20.6 

24.6 

26.9 

282> 

26.2 

20.4 

15.2 

105 

18.3 i 

ft* 

Choshi 

9.2 

8.9 

11.4 

15.5 

18.6 

22.1 

24.1 

26.0 

21.9 

20.2 

15.9 

11.7 

I 

17.1 j 

1 7 fcM 

Mito 

9.0 

9.1 

11.8 

16.5 

20.0 

24.0 

26.2 

27.8 

25.8 

20.6 

15.8 

11.2 

18.1 

•felll 

Kuuayama 

5.7 

6.0 

9.3 

14.8 

19.3 

22.9 

25.0 

26.0 

24.2 

18.9 

13.6 

8.4 

16.2 ! 

i 

Ishinoiuald 

4.2 

4.6 

8.0 

13-1 

16.8 

20.7 

22.8 

245 

23.1 

17.8 

11.9 

6.6 

145 

| 

Miyuko 

(>*5 

6.3 

9.2 

14.2 

18.6 

20.7 

23.1 

21.9 

23.3 

185 

14.0 

8.7 

15.7 

A ?|c 

Vagi 

9.1 

9.0 

13.1 

18.8 

22.8 

20.8 

29.7 

31.2 

27.8 

21.9 

15.9 

11.6 

19.8 i 

ftjfll 

Kioto 

9.4 

9.6 

13.5 

18.8 

22.0 

26.4 

29.3 

31.6 

28.6 

22.8 

16.7 

12.0 

20.1 

Aw 

Hikone 

7.4 

70 

10.8 

16.1 

190 

24.3 

27.8 

29.7 

26.7 

20.0 

14.7 

9.9 

175 


Gifu 

8.9 

9.2 13.2 

18.1 

21.9 

25.8 

28.1 

30.4 

28.0 

22-3 

16.2 

11.1 

19.5 

1 Will 

Tukuyama 

2.7 

3.8 

90 

10.0 

20.4 

24.8 

27. 

29.0 

25.4 

19.1 

11.6 

5.8 

16.2 

Kin 

lida 

5.9 

6.6 

11.5 

17.3 

21.0 

24.7 

27.3 

29.0 

26.1 

19.9 

13.8 

8.1 

17.6 1 

Wrfj 

Kofu 

8.6 

9.8 

14.0 

180 

22.0 

26.8 

28.9 

30.5 

28.0 

21.6 

16.2 

10.5 

19.7 ; 

*2*: 

Mntsumoto 

3.5 

4-3 

9.0 

150 

20.1 

24.3 

26.9 

27.7 

24.7 

18.3 

11.8 

6.4 

16.1 

£Ff 

Nagano 

3.9 

4.2 

9.4 

1G.5 

20.7 

25.2 

27.8 

29.0 

26.0 

19.3 

12.8 

7.0 

16.8 

nm 

j . - 

Mayebaslii 

85 

8.5 

— * 

11.7 

16.6 

200 

24.8 

20.8 

28.0 

25.9 

20.4 

15.2 

10.6 

18.1 


T- 

\ 


\ 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOU TI1E 5 YEARS, 1901-1905. 


Month 

— 

— 

H 

n 

H 

a. 

4f 

* 

A 

it 

i- 

1- 

. + 

* 

ifj ti Ixx-nlity 

n 

/} 

>] 

>! 

)] 

n 

>i 

n 

)\ 

41 

n 

T\ 


Jan. 

Fob. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dee. 

Animat 


# B ft K « ffl / f ft CM) 

MEAN DAILY MAXIMUM AIR TEMPERATURE. (Continued; 


mt 

Kumagnya 

8.9 

3.2 

12.4 

17.3 

21.2 

25.5 

27.4 

28.8 

20.5 

20.7 

15.0 

1 

10.8 

| 

18.7 1 


Utminomiyn 

8.1 

8.5 

12.0 

10.9 

20.7 

24.8 

20.9 

28.2 

20.0 

20.5 

15.3 

10.3 

18.2 

kite 

Ashio 

5.2 

5.0 

8.7 

13.9 

17.7 

21.9 

21.2 

20. 1 

23.3 

17.8 

12.0 

7.4 

15.3 


Fukuahima 

5.3 

5.0 

9.5 

15.9 

20.4 

25.1 

20.7 

27.0 

25.3 

19.(5 

13.4 

7.8 1 

1(5.8 

turn 

Yamagftta 

3,2 

2 8 

8.1 

15.3 

20.5 

“■* 

27 1 

28.0 

25.2 

18.4 

11.5 

5.8 

1(5.0 

mm 

Hamaitn 

• 3.8 

8.8 

12.0 

10.(5 

20.4 

23.!) 

27.3 

28.9 

25.8 

21.1 

1(5.1 

11.8 

18.5 


Sakai 

8.5 

7.3 

11.1 

10.4 

20.(5 

24.2 

27.4 

28.9 

25.9 

20.0 

15.4 

10.7 

18. t 

gift 

Mivazu 

H.Ci 

8.1 

11.8 

17.5 

21.(5 

15.3 

28.7 

30.0 

*27.2 

2121 

15.8 

11.0 

19.0 

JkK 

Taurugn 

Fukni 

7.3 

7.4 

11.0 

10.2 

20.7 

25.0 

28.0 

29.8 

27.0 

20.9 

15.4 

10.7 

18.3 

tail 1 

7.2 

0.8 

11.5 

17.1 

21.3 

25.5 

28 7 

30.5 

27.3 

21.2 

11.9 

11.5 

18.4 


Kanazawa 

7.3 

0.7 

11.0 

10.5 

20. i 

24.4 

27.5 

29.4 

20.7 

20.7 

11.7 

9.5 I 

17.9 

tt* 

Fuxbiki 

(i.3 

0.1 

10.2 

15.1 

19.3 

23.4 

20.7 

28.0 
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0.3 

tee* 

Soseho 

HJ0 

&1 

8.2 

85 

8.9 

7.7 

6.7 

75 

8.1 

85 

8.9 

85 

8.1 

ft** 

Nognsaki 

7.2 

7.4 

7.7 

7.9 

7.9 

7.1 

6.4 

7.3 

75 

7.9 

7.9 

7.2 

7.4 

BMC 

Itsugnbora 

9.1 

8.9 

8.3 

8.4 

9.0 

8.0 

6.5 

7.0 

8.1 

9.0 

9.8 

85 

8.4 


Fukuoka 

8.9 

8.7 

9.2 

9.7 

10.2 

8.2 

7.4 

8.5 

95 

10.9 

10.7 

8.6 

9.2 


Oita 

8.8 

8.7 

7.6 

8.0 

8.7 

6.7 

65 

9.3 

7.7 

85 

9.8 

9.0 

A3 

TBS 

Shimonoseki 

6.2 

6.6 

6.8 

6.8 

6.8 

6.1 

5.7 

6.8 

6.7 

7.1 

6.7 

6.0 

6.6 

ix a 

Hiroshima 

9.5 

10.0 

9.7 

9.6 

10.2 

8.2 

7.3 

8.6 

9.3 

10.2 

10.9 

9.8 

9.4 

& 

Kure 

8.7 

9.1 

9.1 

9.4 

9.9 

8.5 

7.9 

8.9 

9.0 

95 

9.7 

8.7 

9.0 

eui 

Matsuyama 

9.6 

9.6 

9.4 

10.1 

10.7 

8.8 

7.8 

9.0 

95 

10.8 

10.5 

9.4 

9.6 


Niihajna 

7.9 

8.2 

8.0 

8.2 

8.9 

6.9 

7.1 

8.2 

8.0 

8.1 

8.6 

7.6 

8.0 


Besshi 

6.7 

6.7 

7.4 

7.4 

7.3 

6.5 

6.2 

65 

6.1 

65 

6.8 

6.4 

6.7 

not 

Okayama 

9.2 

9.5 

9.5 

9.7 

9.7 

8.3 

7.4 

8.3 

9.2 

10.1 

11.1 

9.6 

95 


Ajino 

7.7 

8.1 

8.1 

7.8 

7.9 

6.6 

6.2 

6.9 

7.5 

85 

8.7 

7.8 

7.6 

Zltit 

Tndotsu 

7.4 

7.3 

7.8 

8.0 

8.2 

6.4 

6.1 

75 

7.8 

8.7 

8.5 

75 

7.6 


Kobe 

7.8 

8.7 

8.9 

8.9 

9.1 

8.1 

7.3 

8.6 

8.4 

7.9 

8.3 

8.1 

8.4 

*R 

Osaka 

&5 

8.9 

95 

9.6 

9.6 

8.3 

7.3 

8.8 

9.0 

9.2 

9.9 

8.9 

9.0 

«iem 

Wakayama 

8.5 

8.9 

9.1 

9.4 

9.4 

7.9 

6.9 

8.3 

8.5 

8.9 

9.5 

8.7 

8.7 

16 ft 

Tokushima 

8.7 

8.9 

8.8 

9.0 

9.4 

7.9 

7.2 

8.1 

7.8 

8.2 

9.2 

8.6 

8.5 

& 

Kochi 

11. 1 

11.1 

9.9 

95 

9.6 

7.7 

7.3 

8.8 

9.2 

9.7 

11.4 

115 

9.7 

tit 

Tsu 

8.5 

9.2 

8.8 

8.4 

8.7 

7.4 

6.9 

7.7 

8.1 

8.7 

9.6 

8.9 

8.4 

**a 

Nagoya 

9.2 

10.3 

10.2 

9.8 

10.1 

85 

7.8 

85 

9.2 

9.6 

10.8 

95 

9.4 


Hamamatsu 

8.1 

8.9 

9.2 

8.9 

8.8 

7.6 

6.9 

8.0 

8.1 

8.2 

8.8 

8.2 

83 

§*h 

Numazu 

10.6 

11.2 

9.7 

9.3 

8.9 

7.4 

6.7 

8.2 

8.4 

9.0 

10.7 

10.8 

9.2 

Yokosuka 

7.8 

8.9 

8.2 

8.4 

7.8 

7.1 

6.4 

7.1 

6.5 

65 

7.9 

75 

75 


Yokohama 

8.5 

8.9 

7.7 

7.7 

7.5 

6.6 

6.0 

6.7 

6.3 

6.5 

8.9 

8.9 

75 


Tokio 

9.3 

9.6 

9.1 

9.1 

8.5 

7.4 

6.8 

7.7 

7.4 

7.7 

9.6 

9.2 

A5 

1*7- 

Clioshi 

7.2 

7.1 

6.0 

5.9 

5.4 

5.1 

4.6 

4.6 

4.6 

4.7 

7.0 

7.4 

5.8 


Mito 

11.3 

11.5 

10.6 

10.1 

9.2 

8.1 

7.3 

8.0 

8.0 

8.9 

12.1 

11.2 

9.7 

<SriU 

Knnayoma 

8.9 

9.8 

10.3 

11.0 

11.1 

8.9 

7.5 

7.9 

8.5 

10.1 

12.2 

95 

9.6 

a® 

Ishiuomaki 

6.8 

7.4 

8.0 

8.3 

7.3 

6.3 

5.2 

5.5 

6.4 

7.3 

8.7 

6.8 

7.0 

sit 

Miyako 

10.6 

11.0 

11.2 

11.3 

11.1 

8.4 

7.3 

7.7 

85 

10.2 

12.4 

10.4 

10.0 

At|c 

Yogi 

8.9 

9.5 

10.4 

11.1 

11.4 

9.7 

8.3 

9.8 

9.7 

10.6 

10.9 

9.4 

10.0 

«1!5 

Kioto 

11.9 

12.8 

13.1 

13.0 

13.0 

11.0 

9.5 

11.4 

11.6 

12.7 

14.1 

12.9 

12.3 


Hikono 

7.3 

7.3 

8.0 

8.9 

9.3 

8.3 

7.6 

8.7 

8.4 

8.8 

95 

7.6 

85 


Gifu 

9.2 

10.2 

10.1 

9.8 

10.3 

8.6 

75 

8.3 

9.3 

10. t 

10.8 

9.1 

0.5 

KUl 

Tokay uni a 

95 

10.7 

11.0 

12.4 

13.1 

11.4 

9.6 

10.9 

10.7 

lo.8 

10.4 

85 

10.7 

•sun 

Jidu 

10.2 

11.4 

11.8 

12.1 

12.2 

10.6 

9.1 

10.3 

10.7 

11.0 

12.0 

10.1 

11.0 

ip# 

Kofu 

12.6 

13.9 

12.9 

12.1 

12.1 

10.7 

8.4 

9.9 

10.2 

10.8 

13.2 

12.1 

11.6 

ttfc 

Mntsumoto 

10.4 

11.2 

11.4 

12.4 

12.6 

10.6 

9.0 

10.0 

10.3 

10.7 

11'8 

9.6 

10.8 

&¥f 

Nagano 

8.8 

9.9 

10.6 

11.9 

12.0 

11.0 

9.4 

10.3 

10.3 

10.2 

11. 

8.9 

10.3 

am 

Mayebusbi 

10.1 

10.6 

10.3 

9.8 

. 

10.0 

8.6 

7.2 

8.0 

8.3 

9.1 

105 

10.1 

9.4 
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MEAN DAILY RANGE OF AIR TEMPERATURE. Continued) 


!R» 

Knmagaya 

1 1.-2 

11.7 

11.1 

10.5 

10.4 

9.0 

7.6 

8.0 

8.0 

9.3 

11.8 

10.8 

105 


T.'tsunomiya 

12.2 

12.8 

12.4 

11.4 

10.7 

9.1 

7.7 

8.7 

8.8 

10.2 

135 

12.2 

10.8 

Xtlte 

Ashio 

10.2 

10.5 

10.7 

10.1 

10.3 

9.1 

8.0 

9.5 

8.9 

95 

10.8 

9.1 

9.7 

Wifi 

Fukushima 

Tit 

8.8 

9.8 

1.3 

11.4 

105 

8.4 

85 

8.9 

921 

115 

8.2 

j 95 

am 

Yamngatn 

75 

8.6 

9.4 

11.6 

12.1 

11.1 

9.0 

9.4 

9.7 

95 

9.7 

75 

95 

fit in 

Hnmnda 

7.0 

7.3 

8.2 

8.5 

8.7 

7.5 

6.9 

7.6 

8.0 

8.9 

8.1 

7.1 

7.8 

<** 

Sakai 

7.2 

7.1 

8.0 

,8.8 

9.6 

7.9 

0.9 

7.3 

8.1 

8.0 

8.9 

75 

8.0 


Miyazu 

7 it 

8.4 

9.3 

10.6 

10.8 

9.2 

8.3 

9.4 

9.4 

95 

10.0 

85 

95 

9tn 

Tsurogn 

r.,7 

6.9 

7.3 

85 

9.2 

8.2 

7.4 

8.2 

8.5 

8.4 

8.8 

7.3 

! 75 

i 8* 

Fulcui 

7.4 

7.8 

9.1 

9.8 

10.2 

9.0 

tt.4 

9.7 

9.7 

10.0 

9.7 

75 

95 


Kanazawa 

7.5 

7.6 

9.2 

10. 1 

10.0 

8.9 

8.0 

8.8 

i 1.1 

9.0 

9.1 

7.3 

f 17 

tt* 

Flush iki 

4.1 

7.3 

7.8 

8.1 

8.3 

7.0 

6.7 

7.3 

7 it 

7.7 

8.5 

6.0 

7.3 

stm 

Niigata 

55 

6.2 

8.0 

9.0 

85 

7 it 

7.1 

7.7 

8.2 

7.7 

7.7 

6.4 

75 

f*lfl 

Akita 

65 

7.4 

8.0 

9.5 

9.0 

8.2 

7.0 

8.2 

8.8 

9.2 

8.0 

6.4 

89 

w* 

Aomori 

7 i) 

7.4 

ao 

10.2 

9.8 

• 8.1 

0.9 

8.2 

at 

9.4 

ao 

ao 

85 

MAT 

Hakodate 

S.2 

8.6 

8.6 

9.7 

9.3 

7.6 

7.1 

7.9 

8.5 

10.6 

9.4 

7.8 

ao 

»«? 

Suttsu 

5.1 

5.2 

5.9 

7.4 

8.3 

6.9 

0.4 

7.0 

7.1 

7.5 

0.7 

5.8 

05 

♦LI* 

Sapporo 

10.1 

10.9 

9.1 

115 

11.9 

10.2 

95 

10.5 

115 

12.3 

10.0 

9.1 

10.5 

±;n 

Kamikawu 

12.9 

14.8 

12.7 

13.3 

145 

12.1 

11.8 

11.3 

11.7 

12.3 

9.4 

9.4 

125 

+» 

Toknchi 

17.5 

18.5 

15.0 

14.5 

14.4 

115 

11.2 

10.4 

11.6 

14.1 

14.0 

145 

13.9 

si 

Krimo 

4.9 

5.7 

5.0 

5.1 



... 
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Kuahiro 

14.4 

14.9 

12 2 

11.9 

12.1 

lit.o 

9,1 

8.8 

105 

14.2 

14.0 

12.5 

12.1 

wa> 

Abash iri 

7.7 

9.5 

83 

9.2 

9.4 

7.5 

0.8 

0 8 

7.6 

9.0 

8.7 

7.2 

ai 

ur-tf 

Nemuro 

o.o 

7.9 

6.9 

” 

“ 

J1 

6.8 

6.4 

6.5 

7.0 

7.5 

0.4 

7.0 


ft & ft & 

ABSOLUTE MAXIMUM AIR TEMPERATURE. 


tit# 

Kosliun 

29.8 

28.9 

30.5 

82.5 

33.0 

33.4 

33.3 

i 

32.5 

32.1 

32.0 

3U 

: 29.8 

351.0 


Taito 

510.4 

27.5 

30.0 

33.7 

359 

37.9 

33.6 

35.8 

33.1 

31.4 

31.3 

29.0 

379 


Tainan 

29.3 

29.4 

31.4 

34.3 

33.4 

33.8 

36.2 

345 

34.1 

31.1 

32.4 

305 

516.2 

fcswfl 

Hokoto 

. 27.2 

25.5 

285 

29.6 

309 

315 

325 

32.6 

32.0 

30.5 

27.0 

2M 

32.0 

a* 

Taicli u 

29.8 

284 

31.0 

335 

335 

339 

365 

37.2 

33.3 

33.7 

31.0 

30.0 

■ 37.2 

** 

Tuihoku 

28.3 

28.0 

31.2 

34.8 

35.3 

36.2 

35.0 

35.8 

35.0 

32.7 

30.4 

29.0 

.10.2 

It!* 

Kcelnng 

27.0 

20.9 

28.2 

32.6 

31.4 

34.9 

34.3 

35.0 

34.0 

30.7 

28.9 

27.4 

515.0 

j.iua 

Jaliigakijima 

27.3 

25.0 

27.1 

29.4 

30.8 

32.0 

33.1 

33.2 

31.9 

30.6 

28.0 

27.1 

513.2 

Jim 

Naha 

25.2 

25.3 

26.3 

295 

31.0 

32.3 

33.5 

33.2 

33.1 

31.1 

28.0 

20.7 

513.5 

*£> 

Oshimu 

25.2 

25.3 

2a2 

30.1 

32.7 

33.3 

34.3 

34.5 

32.7 

30.6 

29.0 

27.1 

5M5 

ai9iSi 

Kagoshima 

20.9 

19.4 

23.5 

20.1 

27.0 

30.6 

32.8 

33.0 

32.9 

27.7 

26.4 

2 1.6 j 

33.6 


Miyazaki 

22.0 

22.6 

25.0 

27.0 

295 

32.0 

35.4 

30.0 

31.0 

29.7 

27.0 

24.1 

30.0 


Kumamoto 

19.7 

21.4 

25.2 

26.2 

30.2 

31.7 

349 

35.8 

34.6 

30.0 

255 

21.7 

35.8 

mi 

Saga 

19.3 

19.5 

23.6 

20.0 

29.0 

32.2 

35.1 

36.0 

36.4 

29.8 

24.0 

21.4 

516,1 


Sasebo 

18.4 

19.3 

24.4 

25.6 

29.2 

31.2 

35 J) 

35.4 

339 

251.4 

25.0 

21.2 

35.4 


Nagasaki 

18.4 

18.1 

23.4 

23.1 

28.8 

29.8 

33.9 

34.0 

33.1 

28.8 

22.9 

19.9 

34.0 


Itsngahara 

18.2 

19.0 

24.4 

24.8 

28.3 

31.1 

34.0 

33.8 

34.6 

27.1 

22.2 

21.9 

34.6 

XW 

Fukuoka 

20.2 

21.4 

24.0 

25.2 

29.4 

32.2 

34.1 

35.4 

34.7 

29.9 

20.1 

21.0 

516.4 


Oita 

20.4 

23.2 

22.5 

24.9 

27.8 

30.0 

34.2 

33.7 

32.0 

26.6 

21.2 

22.4 

34.2 

m 

Shimonuseki 

16.6 

17.3 

219 

24.0 

20.2 

3f>5 

325 

335 

31.7 

27.3 

25.8 

20.4 

335 


Hiroshima 

16.3 

21.4 

215 

24.0 

27.2 

30.4 

35.0 

349 

33.3 

27.7 

23.0 

20.5 

35.0 

& 

Kuro 

15.0 

19.7 

23.0 

25.3 

28.2 

31.6 

35.4 

35.3 

34.7 

28.4 

23.6 

199 

35.4 

42 III 

Mntsuyaiua 

17.0 

18.7 

24.0 

20.3 

27.5 

30.0 

33.5 

355 

32.8 

27.9 

249 

22.2 I 

355 


Niihama 

10.1 

19.1 

21.4 

25.2 

29.0 

31.3 

35.6 

37.0 

33.0 

30.2 

2-1.4 

21.7 | 

37.0 


liosshi 

17.4 

14.0 

17.1 

20.1 

24.8 

27.1 

2H.9 

30.0 

29.0 

23.0 

20.7 

16.1 . 

30.0 
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ABSOLUTE MAXIMUM AIR TEMPERATURE. 

(Continued) 



Kill 

Okayama 

15.5 

18.3 

22.1 

25.6 

28.5 

31.7 

33.9 

34.4 

34.3 

29.5 

23.1 

20.8 

34.4 


Ajino 

14.2 

17.6 

20.2 

23.7 

26.6 

30.8 

34.1 

31.4 

33.6 

20.6 

22.0 

18.8 

34.4 


Tadotsu 

11.2 

18.3 

20.6 

23.1 

26.4 

30.0 

33.6 

35.0 

32.8 

265 

23.9 

18.6 

35.0 

Wi 

Kobo 

10.5 

18.4 

23.7 

24.8 

28.4 

33.5 

34.8 

36.1 

31.3 

28.2 

22.7 

205 

36.1 

XtR 

Osaka 

16.0 

17.C 

23.9 

24.5 

27.5 

31.8 

34.6 

36.6 

35.2 

28.2 

23.1 

20.7 

36.6 

fcttftUJ 

Wakayama 

18 4 

19.4 

22.6 

25.5 

28.6 

30.5 

33.1 

35.7 

34.6 

28.4 

22.7 

20.9 

1 

35.7 1 

m& 

Tokushima 

19.5 

21.6 

22.2 

25.5 

27.8 

31.3 

35.1 

34.8 

34.0 

28.8 

23.0 

23.6 

35.1 

nifti 

Kochi 

21.0 

20.9 

23.3 

25.8 

28.8 

31.5 

36.2 

35.4 

34.4 

29.9 

25.0 

235 

36.2 

at 

Thu 

18X) 

18.8 

20.5 

20.2 

28.8 

33.8 

34.9 

35.4 

32.7 

28.1 

225 

21.3 

35.4 

«tra 

Nagoya 

17X) 

18.3 

24.8 

26.6 

30.1 

325 

35.p 

36.7 

34X5 

28.0 

23.0 

20.1 

36.7 


Hamamatsu 

15.4 

17.8 

22.2 

24.1 

26.6 

32.9 

33.6 

35.0 

33.9 

26.7 

22.5 

19.8 

35.0 

i«?it 

N'umaau 

19.0 

19.4 

21.9 

26.0 

28.7 

315 

33.3 

34.6 

33.9. 

295 

24.9 

22.7 

34.6 

msn 

Yokosuka 

19.1 

19.8 

23.6 

27.0 

261) 

31.9 

32.1 

35.0 

33.5 

27.2 

23.1 

20.2 

35.0 

mm 

Yokohama 

15.1 

20.1 

22.3 

24.8 

27.6 

30.6 

32.4 

34.2 

32.5 

285 

24.1 

20.1 

34.2 

«« 

Toldo 

15.5 

17.9 

225 

25.4 

27 X) 

32.5 

32.4 

35.6 

34.7 

37.6 

32.8 

105 

35.6 

m- 

Choahi 

17.5 

17.3 

19.1 

23.9 

24.3 

27.1 

28.6 

30.8 

29.9 

26.0 

22.3 

19.6 

30.8 

tKH 

Mito 

19.5 

17.8 

23.4 

26.4 

27.9 

32.0 

32.5 

33.6 

33.6 

26.7 

22.5 

20.4 | 

34.6 

3tlii 

Kanayama 

15.2 

17.5 

23.5 

25.4 

29.3 

33.7 

33.6 

33.8 

M3.4 

26.2 

22.6 

18.9 

33.8 

## 

Ihliinomaki 

11.9 

15.0 

19.0 

27.9 

26.2 

28.2 

29.7 

33.0 

31.2 

23.5 

18.4 

16.4 

33.0 


Miyako 

18.0 

1G.7 

23.0 

25.8 

30.2 

315 

32.2 

35.5 

32.7 

27.8 

22.6 

18.6 

35.5 

A* 

Vagi 

15.7 

21.2 

23.0 

26.6 

29.4 

32.7 

34.4 

35.5 

33.7 

29.2 

23.2 

22.9 

35.5 

ftflt 

Kioto 

15.8 

19.6 

23.4 

26.2 

28.9 

33.2 

36.5 

36.9 

36.7 

29.8 

24.8 

21.5 

36.9 

7*ttt 

Hikone 

13.0 

17.6 

2i;» 

24.2 

26.2 

31.3 

33.3 

33.8 

32.9 

26.7 

22.0 

19.1 

33.8 

tJJ?. 

Gifu 

16.6 

19.3 

24.5 

25.4 

29.6 

33.4 

34.7 

35.8 

34.8 

28.3 

23.4 

21.1 

35.8 

KOI 

Tukayama 

10.9 

14.6 

22.2 

25.4 

30.3 

32.5 

32.2 

35.0 

35.4 

27.7 

21.4 

16.5 

35.4 

fell] 

Iida 

15.3 

15.4 

22.4 

25.7 

28.2 

33.6 

33.4 

34.8 

33.5 

20.8 

20.4 

17.4 

34.8 


Kofu 

15.9 

20.1 

26.5 

28.3 

29.6 

33.9 

34.9 

36.4 

35.0 

29.3 

24.6 

18.1 

:«5.4 


Matsnmoto 

13.9 

13.6 

22.3 

26.3 

28.6 

32.1 

32.4 

33.0 

31.4 

26.5 

21.9 

15.6 | 

33.0 

ilff 

Nagano 

14.4 

16.4 

23.0 

26.1 

801) 

33.5 

34.1 

36.3 

33.7 

27.3 

20.8 

17.9 

365 

m fa 

Mayobaslii 

18.8 

18.8 

26.2 

24.8 

28X) 

325 

33.4 

34.7 

32.1 

27.0 

22.7 

21.2 

34.7 


Kumagaya 

16.8 

18.7 

25.3 

27.5 

29.2 

33.5 

34.7 

34.8 

33.0 

28.2 

22.7 

20.4 

34.8 

Spflts 

Utsnnomiya 

16.8 

17.9 

23.5 

26.4 

27.7 

33.0 

345 

31.7 

33.0 

27.2 

21.8 

19.8 

34.7 

hlfc 

Ashio 

16.0 

16.3 

22.5 

21.2 

25.4 

:u>.5 

32J5 

35.8 

305 

25.6 

21.8 

19.1 

35.8 


Fukuahima 

15.1 

15.7 

23.7 

• 26.4 

29.2 

35.3 

345 

35.1 

34.8 

27.8 

21.9 

17.7 

35.3 

rajfj 

Yumuguta 

115 

12.5 

21.9 

26.2 

32.2 

33.6 

33.9 

36.5 

33.9 

26.4 

22.6 

17.9 

36.5 

Fara 

Harnnda 

17.8 

20:8 

24.2 

24.6 

28.0 

30.7 

33.8 

36.4 

33.9 

27.0 

24.6 

20.0 

36.4 

ift 

Sakai 

16.4 

20.4 

22.9 

24 D 

29.2 

32.4 

34.4 

33.9 

32.9 

27.0 

22.8 

19.7 

34.4 


Miyaztt 

17.8 

21.3 

24.9 

27.5 

2911 

32.9 

35.8 

36.1 

35.0 

28.9 

22.7 

21.7 

36.1 

Jtft 

Tsuruga 

18.0 

18.0 

24.1 

27.3 

27.9 

30.8 

34.7 

36.5 

35.7 

27.8 

22.4 

19.2 

36.8 

H# 

Fnkni 

17.4 

17.9 

24.6 

28.1 

29.3 

35.2 

35.7 

37.1 

35.2 

27.9 

23.2 

21.0 

37.1 


Kanazawa 

15.5 

19.9 

25.0 

28.1 

30.2 

31.8 

34.1 

35.3 

38.5 

28.0 

23.5 

19.5 

38.5 

ft* 

Fushiki 

15.3 

18.8 

2422 

29.1 

31.3 

34.5 

34.9 

36.4 

36.4 

275 

23.8 

18.7 

36.4 

sn ; tj 

Niigata 

12.1 

18.8 

25.1 

27.1 

28.8 

31.8 

35.2 

30.0 

34.9 

26.2 

235 

16.5 

36.0 

4*IH 

Akita 

11.9 

14.3 

21.0 

24.6 

27.0 

29.7 

34.0 

35.3 

32.9 

25.6 

29.0 

15.9 

35.3 

W» 

Aomori 

13.5 

8.9 

18.6 

21.3 

23.0 

28.4 

30.9 

345 

32.5 

215 

20.0 

13.7 

i ms 


Hakodate 

12.5 

9.7 

16.9 

19.4 

25.1 

24.3 

29.5 

33.5 

28.5 

23.1 

18.8 

13.5 

33.5 

is fit 

Suttsu 

12.2 

9.5 

11.0 

17.8 

25.1 

25.8 

29.8 

34.0 

26.8 

22.5 

18.0 

12.3 

34.0 

4U8 

Sapporo 

11.2 

8.4 

115 

21.6 

30.2 

27.4 

32.5 

32.6 

28.4 

23.1 

18.9 

13.4 

32.6 

_tji| 

Kamikawa 

8.3 

7.7 

18.8 

23.8 

:j2.h 

34.6 

34.9 

30.4 

30.7 

23.3 

16.2 

12.0 

34.9 

+& 

Tokachi 

6.1 

7.3 

12.5 

23.0 

30.0 

30.7 

31.8 

34.1 

30.5 

24.1 

205 

11.4 

34.8 

RISE 

Erirno 

7.6 

5.9 

8.6 

12 9 










mb 

Kuahiro 

6.8 

6.7 

10.2 

20.1 

25.2 

28.1 

30.8 

31.6 

27.3 

23.3 

17.1 

11.7 

31.6 

Wit 

Abashiri 

8.1 

9.1 

17.4 

20 4 

30.2 

29.5 

35 8 

33.6 

28.4 

24.4 

20.3 

9.9 

35.8 

tft?S 

Nemnro 

9.0 

6.4 

8.9 

19.6 

*217 

25.1 

25.4 

29.6 

25.6 

22.0 

145.7 

11.2 

29.6 


Digitized by Google 


— 10 — 

RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 5 YEARS, 1901-1905. 


Month 

— 

— 

— 

ra 

21 

J. 

/% 

* 

A 

A 

+ 

+ 

+ 

* ! 

it if, Locality ^ ^ 

)\ 

)\ 

n 

n 

n 

;j 

n . 

U 

n 


)\ 


* 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

Mny 

Jnno 

Jnly 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 


« ffi ffi S 


ABSOLUTE MAXIMUM AIR TEMPERATURE. 


i 

Koslinn 

10.2 

1 

10.1 

I 13.4 

10.8 

20.3 

20.1 

21.8 

21.9 

19.7 

18.4 

15.6 

13.0 

10.1 

w* 

Taito 

11.0 

8.2 

11.3 

135 

16.3 

18.9 

20-5 

204) 

18.5 

16.0 

13.0 

11.4 

8.2 

wi 

Tainan 

5.8 

3.0 

8.2 

12.1 

15.5 

19.0 

22.1 

214) 

15.4 

10.4 

10.5 

6.1 

34) 


Hokoto 

11.0 

7.3 

10.5 

13.9 

10.8 

21.1 

22.6 

22.3 

21$ 

19.3 

13.1 

12.1 

7.3 

S«l> 

Taichn 

4.8 

99.0 

8.4 

11.1 

10.1 

17.2 

21.1 

214) 

14.4 

14.9 

9.7 

4.1 

994) 


Taihokn 

4.0 

99.8 

8.0 

10.0 

14.4 

17.3 

21.0 

19.7 

13.5 

13.1 

9.2 

5.2 

99.8 


Keolung 

7.0 

3.0 

8.8 

105 

15.2 

18.1 

21.5 

21.5 

15.8 

15.9 

10.9 

8.0 

34) 


Ishigakijima 

95 

7.1 

8.7 

13.7 

17.4 

19.2 

21.0 

17.4 

174) 

184) 

12.7 

104) 

7.1 

sps? 

Naha 

8.3 

5.2 

75 

12.4 

15.1 

i 17.0 

22.1 

\ 82$ 

19-6 

17.4 

13$ 

94) 

5.2 

*ft 

Osbima 

5.0 

3.1 

4.7 

8.7 

12.3 

11.5 

20.1 

21.4 

1541 

13.5 

9.1 

6.7 

3.1 

iS&Lfis 

Kagoshima 

94.9 

95.5 

97.9 

3.9 

8.4 

14.3 

15.9 

18.0 

12.7 

8.9 

2.1 

98.0 

94.9 


Miyazaki 

92.5 

94.9 

97.3 

99.7 

7.0 

12.3 

10.0 

19.4 

10.3 

5.5 

98.5 

90$ 

92$ 


Kumamoto 

90.8 

92.0 

93.1 

98.3 

3.8 

9.8 

14.6 

16.7 

9.1 

2.0 

96.6 

94.0 

90.8 

feK 

Saga 

93.0 

94.8 

97.2 

0.7 

4.0 

12.5 

15.5 

18.4 

10.5 

5.6 

98.8 

90.3 

93.6 

(fetSK 

Saieho 

955 

1 96.7 

982 

3.4 

0.0 

11.7 

15.0 

18.7 

11.7 

i 7 " 

1.4 

98.0 

95$ 

ft* 

Nagasaki 

94.8 

i 95.6 

90.5 

3.0 

7.5 

12.9 

15.0 

18.8 

12.3 

7.8 

2.4 

9 ao 

91.8 

ESt 

Itsugahura 

93.5 

94.0 

91.9 

1.3 

5.1 

8.2 

14.9 

17.9 

8.8 

4.2 

98.7 

94.4 

93$ 

wSl^ 

Fukuoka 

95.4 

95.9 

97.9 

0.2 

2.9 

10.5 

14.9 

17.6 

8.5 

4.9 

0-3 

97.9 

j 95.4 

■Aft 

Oita 

91.9 

95.5 

97.1 

0.5 

4.1 

9.9 

15.1 

18.0 

10.1 

5.7 

99.8 

90.8 

91.9 

TUB 

Hhintonoseki 

97.3 

935 

97.2 

3.8 

7.3 

12.7 

15.2 

18$ 

13.3 

8.1 

3.2 

98.0 

93$ 

tt A 

Hiroshima 

93.8 

92.8 

93.7 

99.8 

4.3 

9.7 

14.4 

17.1 

8.9 

5.7 

97.4 

97.0 

92.8 

#4- 

Knre 

94.0 

94.7 

96.4 

0.9 

5.4 

11.1 

14.9 

17.5 

10.0 

0.5 

0.3 

97.0 

94.0 

ttili 

Matsuyama 

93.2 

94.8 

90.9 

99.2 

41) 

10.5 

15.3 

10.7 

9.1 

3.3 

0.1 

97.7 

93.2 

SSW-iS 

Niihnmn 

96.4 

90.0 

98.8 

2.2 

05 

13.0 

10.5 

18.4 

12.7 

6.1 

1.8 

98.4 

1 90.4 

OH-/- 

lie-shi 

90.2 

87.2 

90.2 

95.2 

15 

75 

11.6 

12.2 

0.7 

0.5 

95.0 

91.2 

87.2 

Wllil 

Okayama 

93.9 

04.2 

95.8 

995 

4.5 

9.5 

14.7 

17.4 

7.8 

4.5 

98.5 

96.0 

93.9 \ 


Ajino 

94.2 

95.1 

97.1 

0.4 

5.1 

10.0 

15.3 

18.4 

9.9 

5.6 

99.4 

97.1 

94.2 


Tadotsn 

93.9 

90. 1 

97.9 

0.9 

5.0 

11.1 

10.9 

184) 

10.4 

5.3 

0.5 

97.7 

93.9 


Kobo 

91.5 

94.0 

95.8 

99.4 

5.4 

11.3 

15.5 

184) 

10.5 

5.4 

1.0 

95.7 

94$ 

AR 

Osaka 

94.8 

95.3 

97.5 

0$ 

O.l 

10.8 

15.4 

17.5 

11.1 

5.1 

99$ 

96.7 

94.8 

fllSKlil 

Wakayama 

95.1 

95.4 

98$ 

0.7 

5.2 

10.7 

15.3 

17.3 

11.9 

4.8 

, 0.8 

98.0 

95.1 

: a a 

Tokushima 

95.7 

95.9 

97.3 

0.5 

4.6 

10.5 

15.8 

18.0 

12.8 

0.8 

98.7 

97.6 

95.7 

! wiai 

Kochi 

94.2 

95.0 

90.3 

99.5 

5.6 

12.6 

14$ 

17.0 

12.2 

5.7 

98.1 

90.3 

94.2 

?»< 

Tsu 

92.2 

95.0 

90.3 

0.5 

1.0 

9.8 

15.8 

17.0 

11.2 

3.4 

99.0 

96.2 

92.2 

**» 

Nagoya 

92.5 

93.2 

955 

0.3 

25 

9.3 

15.4 

18.1 

11.8 

8.4 

98.7 

94.7 

92$ 

sic 

Hamamatsu 

95.2 

95.2 

98.4 

0.7 

4.7 

10-4 

15.4 

17.6 

12.8 

3.8 

0.1 

97.3 

95.2 

iflilt 

Nutuazu 

92.5 

95.9 

95.7 

99.9 

4.8 

91 

14.8 

17.1 

11.1 

5.4 

97.7 

95.6 

92$ 


Yokosuka 

95.3 

93.3 

98.3 

0.5 

4.6 

11-3 

15.4 

17.0 

13.0 

6.5 

1.0 

97.0 

93$ 

fSiYf 

Yokohunta 

94.8 

93.8 

90.9 

99.5 

3.0 

9-2 

15.7 

17.4 

11.2 

4.9 

99.0 

94.7 

93$ 

A# 

Tokio 

93.4 

92.1 

90.3 

99.7 

2.4 

10-4 

15.4 

10.2 

10.6 

4.0 

98.1 

94.2 

92.1 


Choslii 

94.9 

95.0 

98.7 

1.2 

5.4 

11.0 

14.8 

17.0 

14.0 

4.5 

0.4 

97.9 

94.9 


Mito 

90.3 

91.9 

91.1 

98.8 

2.0 

7.0 

13.5 

14.4 

7.9 

99.5 

06.2 

93.4 

90.3 

$?Ul 

Kauayuma 

89.0 

85.2 

92.0 

90.2 

99.0 

5.7 

11.0 

12.0 j 

4.0 

98.9 

94.6 

91.6 

85$ j 

*i®. 

Ishiuouuiki 

90.0 

90.1 

93.3 

99.2 

3.3 

8.5 

13.1 

12.8 

7.3 

1.0 

97.2 

93.9 

90$ 

« i 8 r 

Miyako 

81.3 

88.0 

87.1 

96.1 

0.4 

5.5 

0.6 

11.6 j 

5.3 

98.7 

95$ 

89.8 

81$ 

A 4: 

Yagi 

91.9 

95.3 

90.8 

99.1 

3.0 

8.7 

13.8 

15.7 i 

10.0 

2.0 

98.9 

96.1 

91.9 


Kioto 

89.0 

90.7 

92.8 

95.6 

0.6 

5.5 

12.0 

13.7 . 

7.0 

0.8 

95.6 

91.8 

89.0 | 


Hikouo 

88.7 

91.3 

96$ 

98.9 

2.5 

6.9 

13.0 

15.8 | 

9.8 

2.7 

98.8 

96.3 

88.7 1 

1 

Gilu 

92.7 

93.7 

90.4 

98.8 

2.5 

10.0 

13.7 

17.4 j 

I'M 

2.5 

98.4 

90.4 

92.7 

Kill 

Tnknyama 

77.7 

81.8 

88.0 

94.5 

97.1 

2.6 

10.0 

12-3 

5.0 

98.0 

93.8 

85.8 

77.7 

Mill 

Iida 

87.0 

80.7 

91.9 

90.8 

99.0 

3.9 

13.1 

13.0 

6.7 

98.0 

94.1 

87.9 

8 Y 7 

H«Kf 

Kofu 

86.8 

89.1 

91.0 

95.4 

99.4 

5.7 

13.0 

15.7 ! 

7.0 

99.1 

95.0 

89.7 

86.8 

*2* 

Matsumoto 

82.3 

80.4 

84.0 

955 

97.0 

3.4 

11.5 

11.4 | 

3.4 

99.1 

93.0 

87.3 

80.4 

&FF 

Nagano 

85.2 

85.8 

89.0 

96.1 

99.8 

5.1 

11.9 

13.0 

7$ 

98.2 

95$ 

89.5 

85.2 

j HUM 

Muycbashi 

91.1 

91.9 

93.4 j 

98.4 

0.3 

8.4 

14.1 

15.4 

8.1 

0.0 

1 

97.4 

95.1 

91.1 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 5 YEARS, 1901-1905. 


j] Month 
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H 

ra 

S 
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-fc 

A 

h. 
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+ 
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it Z Locnlity^'''^. 


n 

n 

n 

)\ 

U 

/l 


}] 

H 

n 

n 

¥ 

Jar. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Soi>t. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 


& m. m <«> 

ABSOLUTE MINIMUM AIR TEMPERATURE. (Continued) 


mn 

KtuTwifcnyn 

90.3 

91.0 

95.0 

98.5 

0.3 

9.1 

15.2 

15.8 

8.4 

0.9 

96.0 

93.7 

90.3 


Utsunomiya 

85.9 

89.3 

91.2 

95,4 

99.4 

4.7 

12.5 

14.5 

5.5 

97.3 

94.6 

91.4 

85.2 


Ashio 

81.4 

88 4) 

89.9 

97.2 

0.0 

5.4 

10.0 

12.0 

6.0 

O.0 

96.0 

915 

81,4 

8S& 

Fukushima 

K7.fi 

86.7 

93.0 

97.0 

0.0 

6.1 

12.0 

13.fi 

5.4 

0.2 

95.3 

90.fi 

86.7 


Yumaguta 

84.8 

85.5 

91.8 

96.9 

0.5 

5.2 

124) 

12.fi 

4.7 

99.7 

5MJ.5 

894) 

84.8 


Hanmria 

U4.fi 

94.8 

98.4 

0.3 

4.2 

8.3 

13.6 

15.3 

9.0 

64) 

1.4 

984) 

94.fi 

m 

Salmi 

905 

93.7 

97.5 

99.fi 

3.4 

7.8 

14.3 

16.0 

8.4 

3.6 

0.4 

97.4 

905 

Silt 

Miynzu 

91.2 

93.1 

96.0 

98.1 

24) 

fi.7 

13-5 

16.2 

9.4 

3.1 

0-1 

965 

91.2 


Tsurugn 

89.1 

93.3 

9C.4 

99.0 

2.7 

8.7 

13.5 

16.3 

10.2 

3.4 

0.2 

97.5 

K9.1 

ss# 

Fukui 

93.4 

934) 

94.2 

98.6 

25 

87 

13.5 

15.8 

9.6 

2.9 

994) 

945 

93.0 


Kanazawa 

90.3 

91.3 

95.6 

99.3 

1.5 

8.6 

11.0 

15.3 

9.8 

3.0 

99.5 

96.3 

90.3 


Fushiki 

87.9 

88.7 

944) 

99.3 

2.5 

9.0 

12.7 

17.4 

10.3 

2.0 

0.0 

96.0 

87.9 

mi 

Niigntn • 

93.3 

90.3 

95.7 

0.1 

3.8 

9.0 

13.9 

15.1 

9.7 

3.0 

99.7 

944) 

90-1 

I*® 

Akita 

Hfi.3 

84.fi 

88.4 

97.2 

1.3 

fi-4 

12.0 

104) 

4.6 

1.0 

98.2 

90.2 

84 4) 

w* 

Aomori 

84.0 

84.5 

84.7 

95.3 

0.3 

5.1 

9.5 

11.6 

4.6 

04) 

97.8 

88.1 

814) 

W«ft 

Hakodate 

81.2 

81.0 

83.9 

94.8 

99.4 

2.8 

7.5 

9.0 

2.0 

97.4 

92.1 

834) 

81.0 

Sr If? 

Button 

84.8 

88.5 

90.8 

97.3 

0.2 

54 

9.5 

11.3 

5.9 

96.5 

93.5 

89.2 

84.8 

♦It* 

Sajijxiro 

75.3 

78.7 

85.4 

93.3 

97.5 

1.9 

5.8 

5.3 

1.0 

96.5 

90.1 

76.1 

75.3 

J-Jii 

Kamiknwu 

59.0 

01.7 

71.8 

87 .9 

92.9 

0.0 

3.4 

4.7 

0.7 

94.3 

86.8 

75.6 

59.0 

+S& 

Tokoobi 

«U) 

64.0 

69.5 

82.4 

94.0 

993 

1.8 

3.3 

97.5 

91.6 

83.6 

06.3 

61.8 

mss 

Erimo 

87.2 

80.5 

86.9 

95.1 










«n& 

Kuril iro 

r»5.5 

71.0 

73.3 

84.1 

92.8 

97.3 

99.3 

1.4 

97.2 

88.9 

83 6 

76.2 

65.5 

WUr 

Abashiri 

70.8 

78.8 

83.3 

92.4 

97.1 

2.4 

5.7 

7.1 

4 0 

95.8 

90.3 

86.1 

70.8 

«a 

Nenmru 

77.fi 

80.5 

84.4 

93.4 

981 

1.9 

4.9 

8.6 

4.2 

9.7 

9,4 

8.9 

77.0 


¥2} * B %. %k 1 J 

MEAN TENSION OF VAPOUR. 



Koriiun 

14.1 

12.6 

15.7 

18.5 

•205 

22.4 

23.0 

22.5 

20.6 

18.6 

15.7 

113 

18.2 


Taito 

12.2 

10.6 

145 

16.7 

195 

•20.7 

. 21.2 

205 

19.4 

17.1 

14.0 

12.3 

16.6 


Tainan 

114) 

95 

135 

16.8 

195 

21.6 

22.0 

22.1 

195 

17.3 

13.7 

11.7 

16.6 


Hukoto 

12.0 

10.1 

134) 

16.8 

19.5 

22.1 

23.0 

23.1 

20.3 

17.2 

14.1 

12.2 

17.0 


Tnichn 

11.1 

95 

13.4 

16.4 

19.1 

20.8 

215 

21.3 

195 

16.6 

13.3 

11.4 

16.1 


Taihoku 

115 

9.2 

12.7 

15.4 

18.0 

20.2 

21.4 

21.0 

18.8 

16.5 

135 

11.5 

15.8 


Keelttng 

11.7 

9.3 

12.8 

15.8 

18.6 

20.8 

225 

22.2 

195 

17.4 

14.0 

12.1 

16.4 


Ishigukijinm 

12.6 

10.2 

145 

17.6 

205 

22.7 

235 

•225 

205 

18.1 

14.4 

125 

17.5 

m 

Naha 

10.3 

&7 

12.1 

15.1 

17.6 

21.2 

22.5 

215 

19.8 

16.7 

T2.7 

10.6 

15.8 

* s> 

Oahinm 

9.0 

7.9 

105 

13.2 

15.1 

18.7 

21.1 

21.2 

185 

15.4 

11.4 

95 

145 


Kagoshima 

6.1 

5.4 

7.9 

10.5 

12.2 

16.2 

20.0 

20.2 

16.8 

12.2 

8.4 

6.7 

11.9 


Miyazaki 

54) 

5.2 

8.0 

10.9 

12.7 

16.7 

20.3 

21.1 

17.6 

125 

8.7 

6.6 

12.2 

m* 

Kumamoto 

5.4 

4.7 

6.8 

94) 

11.8 

16.0 

19.8 

20.0 

16.4 

115 

7.8 

6.0 i 

11.3 

ftH 

Saga 

5.3 

4.8 

6.6 

9.3 

125 

15.6 

19.5 

20.1 

15.8 

11.2 

7.6 

6.0 

11.1 

ftgrtt 

Snsoho 

55 

4.6 

6.4 

8.8 

11.1 

15.1 

19.0 

19.6 

15.5 

10.9 

7,1 

5.9 i 

10.8 


Nagasaki 

5.3 

4.6 

6.5 

9.1 

11.0 

15.0 

18.9 

195 

15.4 

10.6 

7.4 

5.9 

10.7 


1 tsugabara 

4.8 

4.2 

6.0 

8.3 

10.3 

14.0 

18.3 

19.5 

155 

10.6 

7.1 

5.4 

10.3 

•SW 

Fukuoka 

55 

4.6 

6.5 

8.!) 

11.0 

145 

185 

20.0 

16.1 

11.2 

7.6 

5.9 

lOi) 


Oita 

5.6 

4.9 

6.8 

9.5 

115 

15.7 

19.6 

20.6 

17.1 

12.3 

8.2 

6.4 

ll.fi 

m 

Shimonoseki 

5.2 

45 

6.2 

85 

105 

14.8 

18.7 

195 

16.1 

11.4 

7.7 

5.9 

10.8 


Hiroshima 

4.6 

4.2 

5.7 

8.2 

10.3 

14.4 

18,1 

18.9 

15.3 

10.5 

7.0 

5.3 

10.2 

«■ 

Kure 

5.0 

4.4 

6.0 

8.6 

10.7 

14.8 

18.8 

19.3 

15.9 

11.2 

7.7 

5.8 

10.7 

12111 

Matsuyama 

4.9 

4.4 

6.2 

8.7 

10.8 

14.8 

18.7 

19.6 

16.2 

11.1 

7.6 

5.7 

10.8 

SrWtS 

Niihnnm 

5.1 

45 

6.3 

8.8 

10.8 

15.1 

19.0 

19.7 

16.4 

11.8 

7.8 

5.8 

10.9 

MJ- 

ltesriii 

4.0 

3.6 

5.0 

6.9 

85 

11.8 

14.5 

15.2 

12.5 

8.9 

0.0 

4.6 

8.4 


Digitized by Google 



— 12 — 

§|jfiHt0¥51s]Ht A^S. 
RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR 

THE 5 YEARS, 1001-1905. 




^ Month 

— 

— 

— 

ra 

E 

~JLm 

* 

• A 

A . 

+ 

+ 

t 

* 




n 

n 

n 

n 

;j 

;j 

Jl 

n 

)\ 

;j 

)] 

if 



Locality \ 

Jail. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dee. 

Annual 







¥ n tk 

m 

m 56 i) 

(If) 








MEAN TENSION 0 

F VAPOUR. 

(Continued) 




Will 

Okayama 

4.7 

4.1 

5.7 

8.2 

10.4 

11.6 

18.6 

19.2 

15.9 

11.1 

7.3 

5.4 

10.4 



Ajiuo 

1.9 

4.5 

6.0 

8.4 

10.5 

14.9 

18.8 

10.4 

16.3 

115 

7.7 

5.8 

10.7 


£1M 

TlldotMl 

5.1 

4.5 

6.1 

8.7 

10.8 

15.2 

19.1 

20.0 

16.6 

11.6 

75 

55 

11.0 


*/* 

Kobe 

4.6 

4.1 

5.7 

8.4 

10.6 

14.7 

18.5 

19.1 

15.4 

11.0 

7.4 

5.4 

10.4 


*R 

Oettku 

4.7 

4.2 

5.8 

8.4 

10.5 

14.8 

ias 

18.8 

164) 

11.4 

7.4 

5.4 

105 


fflKUl 

Wakayama 

4.7 

4.3 

6.0 

8.5 

10.8 

15.2 

19.0 

19.1 

16.2 

11.5 

7.6 

5.5 

10.7 


»& 

Tokunhimu 

5.0 

4.4 

6.4 

0.0 

11.0 

15.8 

105 

20.0 

16.8 

12.1 

7.8 

5.8 

11. 1 



Kochi 

5.0 

4.4 

6.9 

0.8 

11.7 

16.2 

105 

20.2 

16.7 

11.0 

7.8 

5.8 

11.4 



Tun 

4.6 

4.1 

5.7 

8.6 

10.9 

15.3 

19.1 

154.7 

16.8 

115 

7.4 

5.4 

10.8 



Nagoya . 

4.7 

4.2 

5.7 

8.5 

10.5 

14.8 

18.6 

19.3 

16.6 

115 

7.4 

55 

10.6 


ac 

Haxnamatm 

4.8 

4.1 

6.2 

9.3 

11.5 

15.6 

19.4 

20.0 

17.5 

12.4 

7.8 

5.7 

11.2 


fa* 

Nnmazu 

4.7 

4.4 

6.2 

8.8 

10.0 

151) 

18.4 

18.5 

16.4 

11.7 

7.7 

55 

10.7 



Yokosuka 

4.0 

4.8 

6.4 

0.2 

11.6 

155 

18.8 

19.4 

17.4 

12.3 

8.1 

5.8 

11.2 



Yokohama 

4.3 

4.1 

5.7 

85 

10.7 

14.9 

18.0 

18.6 

16.6 

11.7 

7.3 

5.2 

| 105 



Tokio 

3.0 

3.7 

521 

8.1 

10.5 

14.8 

17.9 

18.3 

16.3 

11.2 

65 

45 

10.1 


m- 

Choehi 

4.7 

4.6 

6.2 

8.8 

11.2 

14.9 

17.6 

18.9 

17.2 

12.3 

7.9 

5.8 

10.8 



Mito 

4.0 

3.8 

5.2 

7.7 

10.2 

11.1 

17.3 

18.0 

16.1 

11.2 

6.8 

45 

0.9 


&Ul 

Kauayama 

3.6 

3.3 

4.2 

6.2 

8.4 

12.5 

15.8 

16.7 

14.5 

0.8 

5.7 

45 

8.7 


*•« 

IshinonmH 

3.7 

3.5 

4.3 

0.8 

0.1 

12.8 

16.0 

175 

15.4 

10.5 

6.5 

4.6 

9.2 


8 A* 

Miyako 

3.4 

3.3 

44) 

5.0 

8.2 

11.6 

14.8 

15.8 

14.3 

0.6 

5,7 

4.1 

8.4 


A>fc 

Yagi 

4.R 

4.4 

6.0 

8.6 

10.6 

14.7 

18.7 

19.2 

16.3 

11.4 

7.4 

5.6 

10.6 



Kioto 

4.5 

4.2 

5.6 

8.0 

9.9 

14.0 

17.0 

18.2 

15.6 

10.0 

7.1 

5.9 

1 10.1 


j*w 

Hikoue 

4.8 

45 

5.6 

84) 

10.2 

145 

18.2 

18.8 

15.9 

11.0 

75 

5.6 

105 


»ji?- 

Gifu 

4.7 

4.2 

5.6 

8.4 

10.5 

145 

18.4 

10.1 

165 

11.2 

7.2 

55 

105 


KUi 

Tukayunm 

3.4 

321 

4.4 

6.5 

8,3 

12.1 

14.4 

15.9 

135 

9.2 

5.8 

4.4 

8.4 


fim 

lida 

3.7 

3.4 

3.9 

7.1 

9.0 

12.9 

16.1 

17.0 

14.5 

9.8 

6.1 

4.4 

9.1 


tprff 

Kofn 

3.7 

3.5 

5.2 

7.7 

9.8 

13.8 

17.6 

18.2 

15.7 

10.6 

6.6 

4.4 

9.8 

I 

12 * 

Mat an mo to 

3.4 

3.2 

444 

6.3 

8.2 

11.9 

15.4 

15.8 

13.4 

4.0 

5.4 

4.1 

8.0 


fiff 

Nagano 

3.6 

3.4 

441 

6.3 

8.2 

12.2 

15.6 

16.1 

135 

0.1 

5.8 

4.3 

85 


mm 

Mnyebaabi 

3.5 

3.2 

4.5 

7.3 

9.7 

135 

175 

18.3 

15.7 

10.3 

6.1 

4.3 

95 

i 

JIS» 

Kumugaya 

3.8 

3.5 

4.8 

7.7 

10.1 

14.2 

17.8 

18.3 

16.1 

10.R 

6.3 

4.4 

9.8 

i 

¥«* 

Utennomiya 

3.7 

3,5 

4.7 

7.2 

9.7 

13.7 

17.2 

17.5 

15.4 

10.3 

6.2 

4.4 

9.5 

i 

MJ4 

Aahio 

2.8 

2.4 

3.7 

5.8 

7.8 

11.5 

14.3 

14.7 

12.9 

84) 

5.1 

3.5 

7.8 

i 

i ifti& 

Fukuabinm 

3.7 

3.3 

4.1 

6.1 

8.3 

12.0 

15.8 

16.8 

14.8 

10.0 

5.9 

4.6 

8.8 


im 

Yamagnta 

3.7 

3.4 

4.3 

6.1 

a2 

1X1 

15.7 

16.1 

13.9 

95 

5.8 

4.4 

8.6 

i 

; tain 

Hanmita 

4.8 

4.4 

5.6 

8.0 

10.1 

14.0 

17.6 

18.6 

15.2 

10.6 

7.2 

5.5 

10.1 


% 

Sakai 

5.5 

4.0 

<!.2 

6.7 

10.8 

15.1 

19.5 

20.6 

16.8 

11.5 

8.0 

65 

11.2 

i 


Miynzu 

5.1 

4.5 

5.!) 

8.1 

10.2 

14.3 

18.1 

19.1 

16.2 

11.4 

7.6 

55 

105 


i an 

Tanrugu 

4.0 

4.5 

5.7 

8.1 

10.3 

14.2 

17.0 

18.7 

15.8 

11.0 

75 

5.7 

It l.l 

i 

is* 

Fnkui 

5.0 

4.6 

5.8 

8.1 

10.2 

14.5 

18.4 

19.4 

16.3 

11.3 

7.6 

55 

10.6 

i 

stsi 

KnnaZaWa 

4.7 

4.3 

5.4 

7.6 

9.8 

13.7 

17.9 

18.1 

15.6 

10.8 

7.1 

5.5 

10.0 


«* 

Fnahiki 

4.8 

4.4 

5.5 

7.0 

0.8 

14.9 

17.8 

19.0 

16.1 

11.2 

7.5 

5.8 

10.4 

i 


Niigata 

4.6 

4.3 

44) 

7.4 

05 

13.6 

17.4 

18.5 

155 

105 

6.8 

5.3 

0.0 

i 

ft Hi 

Akita 

3.6 

3.3 

4.2 

6.3 

8.6 

12.6 

16.2 

16.7 

14.3 

0.2 

5.9 

45 

8.8 


»« 

Aomori 

3.4 

3.2 

3.7 

5.3 

7.3 

10.9 

11.2 

15.2 

12.9 

8.2 

55 

3.9 

7.8 

i 

om 

Hakodate 

3.0 

2.0 

3.5 

5.2 

7.2 

10.1 

13.4 

14.7 

12.4 

7.0 

4.9 

3.5 

7.1 

l 


Sultan 

3.1 

3.0 

3.5 

5.3 

7.6 

10.4 

13.5 

15.2 

12.4 

7.8 

5.0 

3.6 

7.5 


tu* 

Sapjwro 

2.5 

2.5 

3.2 

4.7 

6.9 

10.1 

13.3 

14.4 

11.5 

7.2 

4.3 

3.0 

7.0 


.hjil 

Kamikuwa 

2.1 

2.1 

2.8 

4.4 

6.5 

9.6 

12.7 

13.7 

10.6 

6.6 

4.1 

2.8 

6.5 


+» 

Toknchi 

1.8 

1.8 

2.0 

4.1 

6.2 

0.4 

12.0 

13.6 

10.7 

6.4 

35 

25 

6.2 


*8® 

Krimo 

3.5 

3.3 

4.1 

5.2 

6.7 

8.8 

11.7 

13.9 

12.9 



... 

... 


mb 

Kuahiro 

2.1 

2.0 

2.8 

4.2 

6.2 

8.8 

11.8 

13.1 

11.6 

6.6 

3.9 

2.6 

6.2 


mk 

Abaahiri 

2.4 

2.3 

2.0 

4.3 

6.2 

8.7 

11.7 

13.2 

10.8 

6 7 

4.0 

2.9 

6.3 


*3 

Nemuro 

2.5 

2.4 

3.1 

4.5 

G.l 

8.3 

11.1 

12.7 

11.1 

7.5 

4.5 

3.1 

6.4 





/ 
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RESULTS OF TIIE OBSERVATIONS FOR THE 5 YEARS, 1901-1905. 


)\ fy, Month 


= 

t 

ra 

3l 

• -JU. 

1 

-b 

A 

A 

+ 

T 

t 

* 


)\ 

n 


n 

)\ 

)] 

n 

11 

)] 


n 

7\ 

if- 

ifllfc Locality \ 

1 

Jnn. 

Feb. 

March 

April 

May 

; June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Not. 

Dee. 

Annual 


¥ n m in 


MEAN RELATIVE HUMIDITY. 



Koshnn 

78.3 

76.7 

78.0 

80.0 

80.7 

84.3 

S5.2 

83.8 

80.6 

78.0 

75.2 

76.4 

i 

79.!) 

*)jC 

Taito 

7-2.8 

72.0 

78.8 

78.6 

80.6 

82.0 

80.0 

80.8 

77.6 

75.2 

72.0 

71.2 

76.8 


Tainan 

78.3 

72.5 

77.7 

78.4 

80.0 

83.1 

81.7 

83.5 

77.8 

76.0 

7?.7 

76.4 

789 

iifMA 

Hokoto 

SO.'J 

76.!) 

83.7 

83.9 

840 

86. H 

81.7 

85.8 

78.9 

75.1 

75.5 

77.8 

81.2 

**‘l> 

Tuichn 

80.6 

77.4 

83.6 

82.2 

81.8 

82.2 


81.4 

78.9 

77.11 

77.G 

81.1 

80.4 

*4fc 

Tnihoku 

83.9 

80.3 

86.3 

82.1 

81.6 

81.3 

79.6 

78.6 

78.1 

79.9 

80.0 

82.8 

81.2 


K celling 

81.4 

77.8 

88.2 

87.0 

86.8 

85.2 

84.4 

82.8 

81.0 

82.4 

81.2 

83.6 

83.7 , 


Isbigaldjima 

77.2 

73.3 

82.6 

84.5 

85.3 

86.0 

83.5 

84.3 

79.5 

78.9 

75.0 

779 

80.6 i 

aiw 

Mnbft 

73.4 

68.7 

77.3 

80.5 

82.2 

85.5 

81.2 

80.1 

78.5 

75.3 

71.1 

70.8 

77.0 I 

*Fo 

Oshimn 

72.0 

69.9 

74.1 

76.7 

77.5 

80.8 

78.9 

79.0 

78.7 

74.9 

70.0 

70.6 

75.2 ; 

USaC; 

Kagoshima 

72.0 

71.7 

75.8 

78.2 

77.3 

85.2 

86.0 

80.3 

77.6 

73.7 

70.1 

72.1 

76.7 i 


Miyazaki 

72.9 

68.9 

77.3 

80.2 

78.2 

83.9 

83.6 

82.1 

80.9 

80.6 

76.4 

74.6 

7*9 

JS* 

Kummuoto 

77.9 

73.2 

74.1 

77.8 

78.1 

82.7 

83.6 

78.8 

79.3 

78.8 

78.1 

78.2 

78.4 1 

Fc?i: 

Saga 

75.9 

73.0 

74.0 

76.9 

75.6 

80.7 

82.5 

79.1 

75.8 

75.2 

7.S.5 

76.2 S 

76.7 ; 


Sasebo 

70.8 

06.1 

7t>.0 

72.7 

73.5 

80.5 

8*.4 

78.2 

73.2 

70.2 

88.0 

7>M) 

73.0 


Nagasaki 

69.6 

66.9 

71.8 

75.5 

75.3 

82.6 

84.3 

78.9 

73.5 

68.!) 

67.3 

69.2 

73.6 

E!£ 

Itsugahani 

68.7 

61.3 

70.2 

75.9 

74.4 

81.4 

84.5 

83.1 

77.3 

73.7 

69.1 

67.6 i 

74.2 

HJWI 

Fukuoka 

73.7 

69.7 

75.6 

78.4 

77.0 

82.0 

82.0 

81.1 

80.4 

79.3 

75.9 

73.7 j 

77.4 

-XK 

Oita 

77.1 

73.2 

80.5 

82.9 

82.3 

86.4 

86.6 

83.1 

83.9 

82.1 

77.1 

76.5 i 

81.1 

TW) 

Shimonseki 

70.4 

08.1 

73.1 

77.0 

77.G 

83.1 

85.6 

81.') 

! 

77.6 

75.4 

70.1 

69.R 

75.7 

' #?& 

Hiroshima 

71.C 

68.3 

70.1 

73.5 

73.3 

77.8 

80.4 

76.7 

74.5 

72.9 

72.4 

71.3 

73.6 

* 

Kura 

73.1 

68.3 

72.5 

75.9 

71.8 

72.8 

81.5 

77.2 

75.4 

75.2 

74.0 

729 ! 

75.0 

KMH 

Matsuyama 

71.K 

69.2 

74.4 

78.2 

77.4 

80.9 

81.6 

80.1 

80.5 

79.2 

74.7 

71.6 

76.7 


Niihaum 

70.1 

67.1 

7 1.6 

77.3 

73.6 

79.5 

80.6 

76.!) 

76.4 

76.8 

71.6 

68.7 

74.4 

BUT- 

lie- shi 

81.8 

82.1 

82.2 

78.9 

74.7 

82.2 

82.5 

83.2 

81.3 

83j0 

80.7 

82.1 

81.5 

; win 

Okayama 

75.3 

69.5 

72.3 

73.2 

72.9 

78.3 

80.2 

77.3 

76.8 

77.9 

77.0 

74.4 

j 

75.4 

! 4fc¥f 

Ajiuo 

73.0 

72.0 

74.4 

75.8 

75.0 

81.0 

81.5 

77.5 

76.2 

779 

76.3 

73.7 

76.1 


Tudotau 

72.8 

6.9.6 

74.5 

77.6 

75.9 

82.0 

82.4 

79.0 

77.9 

76.!) 

73.5 

719 

76.i ; 


Kola* 

08.0 

61.7 

68.4 

71.4 

72.2 

77.7 

80.7 

74.9 

71.5 

72.3 

70.2 

679 

71.6 

i AK 

Osaka 

73.0 

68.6 

70.9 

72.6 

72.1 

76.8 

78.6 

73.8 

75.5 

77.7 

75.7 

72.1 

73.0 ! 

j *n ip: Ui 

Wakayama 

68.8 

G5.7 

69.8 

71.7 

72.7 

78.8 

80.7 

76.1 

76.7 

7G.7 

73.1 

68.7 

73.3 : 

i te a 

Tokushima 

71.1 

67.0 

74.5 

75.4 

74.2 

81.8 

83.7 

79.7 

78.9 

79.5 

74.0 

71.1 

75.9 j 

Kill 

Kochi 

68.7 

64.3 

71.6 

77.9 

77.1 

85.8 

87.1 

83.7 

80.5 

77.7 

73.7 

71.1 

76.6 I 

IK 

Tsu 

. 72.2 

67.3 

71.4 

77.0 

77.9 

82.!) 

84.2 

82.0 

82.4 

80.8 

76.7 

72.5 

77.3 i 

*AS 

Nagoya 

76.8 

70.7 

70.4 

74.1 

73.2 

78.6 

8U.7 

78.4 

79.6 

79.8 

77.9 

76.3 

76.4 


Hamamatsu 

68.!) 

61.7 

70.0 

78.7 

79.7 

85-5 

87.9 

84.7 

83.4 

81.4 

73.6 

71.5 

77.2 

«4ijt 

Nuiuuzu 

68.3 

63.5 

71.0 

71.8 

76.4 

80-3 

83.1 

78.6 

77.6 

77.8 

73.1 

68.8 

74.4 


Yokosuka 

73.7 

71.6 

79.1 

82.3 

83.4 

86-3 

89.5 

86.8 

86.8 

84.9 

78.3 

74.1 

81.4 


Yokohama 

68.1 

05.4 

71.0 

76.4 

76.2 

81-0 

83.2 

80.8 

8o.8 

80.6 

73.2 

69.6 

75.6 

)U« 

Tokio 

66.0 

62.2 

69.6 

74.9 

77.1 

82-5 

85.6 

82.3 

82.3 

81.2 

74.6 

69.7 

75.7 

&7- 

Choshi 

67.6 

66.9 

73.9 

79.9 

82.9 

88.8 

91.6 

88.3 

85.2 

80.3 

71.6 

69.7 

78.9 

1 

Mito 

72.8 

70.0 

74.0 

77.7 

80.1 

85.2 

88.0 

86.3 

86.2 

84.8 

78.3 

73.4 

79.7 

feiii 

Knnnyanm 

71.8 

68.7 

6K.7 

70.5 

72.1 

79.9 

85.3 

85.8 

81.5 

83.1 

75.8 

72.3 

7G.5 


Ishinomaki 

75.8 

72.9 

71.0 

79.0 

81.4 

80.9 

91.4 

90.5 

89.0 

86.3 

81.8 

79.5 

82.1 

j 'A A' 

Sliyako 

72.5 

71.5 

70.7 

73.2 

76.3 

86.1 

90.2 

88.7 

89.4 

86.2 

75.1 

73.2 

79.4 


Vagi 

77.5 

73.7 

76.2 

77.0 

75.3 

77.7 

79.7 

78.9 

82.1 

83.5 

81.2 

77.4 

78.3 


Kioto 

79,2 

75.6 

74.8 

74.7 

74.3 

78.2 

80.7 

77.4 

79.6 

81,6 

81.9 

79.6 

78.2 

Atu 

Hikoiic 

79.8 

76.0 

76.0 

78.6 

79.4 

83.6 

83.8 

80.8 

80.6 

81.0 

80.0 

78.6 

80.0 

i »£ J ?- 

Gitu 

79.1 

71.3 

70.9 

75.4 

75.6 

79.2 

81.9 

79.8 

80.4 

799 

76.8 

78.8 

77.4 

I sm 

Takayania 

8G.5 

81.7 

77.9 

74.5 

73.6 

78.5 

81.7 

79.8 

82.5 

84.3 

81.9 

87.6 

81.1 

Kin 

Ii«la 

77.3 

70.7 

1 

72.6 

73.4 

75.3 

78.9 

81.9 

82.4 

83.7 

84.5 

79.9 

L 78.3 

78.2 

spiff 

Kofu 

71.8 

65.2 

68.0 

71.5 

73.1 

76.0 

79.7 

79.2 

79.5 

81.2 

77.5 

73.5 

74.8 


Mutsumoto 

83.6 

i 78.8 

71.8 

71.6 

72.0 

75.6 

80.2 

81.8 

82.8 

83.6 

78.0 

i 80.0 

78.6 

An 

Nagano 

82.8 

j 79.0 

72.2 

69.4 

69.2 

75.6 

78.8 

1 78.2 

78.4 

79.0 

79.4 

82.0 

76.8 


Mayebu.shi 

62.8 

s 58.3 

65.1 

I 

1 

I 

70.8 

75.0 

78.5 

1 

81.8 

1 

64.G 

83.5 

84). 1 

1 

70.1 

G5.1 

73.1 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 5 YEARS, 1901-1905. 



Month 

' 



M 

K 

. La 

-t 

A 

* 

+ 


‘ + 

£ 1 




n 

R 

r 

n 

R 

R 

R 

R 

31 

R 

R 

. * 


Locality^"^_ 

Jnu. 

Feb. 

March 

April 

May 

Juno 

July 

Aug. 

Kept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 






2p- y 

j m & 


cm 









MEAN 

RELATIVE 

HUMIDITY. 

(Continual) 





Kumagaya 

68.1 

64.3 

66.1 

73.6 

76.4 

79.6 

84.6 

83.3 

H3.7 

82.0 

73.6 

68.2 

75.3 


Utsunonriya 

73.3 

«K.y 

70.2 

73.1 

76.4 

80.4 

85.4 

82.7 

83.1 

81.2 

76.8 

73.7 

77.1 

jjim 

Asbio 

59.8 

54.4 

62.8 

68.0 

73.4 

79.8 

84.6 

83.0 

83.6 

81.8 

70.0 

62.6 

72.0 

IS ft 

Fukushima 

726 

67.0 

64.9 

66.6 

68.8 

73.2 

81.0 

83.2 

84.1 

83.4 

75.7 

76.3 

74.7 

iW 

Ynmagnta 

81.6 

79 9 

75.2 

71.1 

704) 

73.9 

79.9 

79.8 

81.3 

83.3 

81.6 

8421 

78.7 


Haniadn 

67.8 

64.1 

70.1 

74.3 

74.4 

80.7 

81.7 

80.2 

79.0 

76.7 

69.2 

66.3 

73.7 

fit 

Hakai 

84.8 

82.0 

80.2 

82.0 

80.8 

86.2 

88.6 

87.0 

85.0 

82.4 

81.2 

82.4 

83.4 

:vril? 

MivaZU 

81.6 

78.0 

78.2 

77.5 

70.2 

81.6 

82.4 

81.3 

82.9 

83.6 

81.1 

81.4 

805 

.ftlt 

Tstjruga 

75.9 

71.7 

74.5 

78.7 

78.7 

80.9 

83.3 

81.1 

80.9 

79.3 

77.1 

77.1 

78.4 

•a# 

Fnkni 

80.9 

81.7 

79.3 

78.1 

77.4 

82.5 

85 1 

84.3 

85.0 

K5.7 

86.5 

88.8 

83.7 


Kanazawa 

80.9 

78.6 

75.7 

76.2 

76.3 

80.2 

84.9 

79.8 

81.0 

81.5 

80.1 

80.3 

79.6 

tt* 

Fusliiki 

83.6 

82.5 

775 

80.6 

77.8 

82.4 

85.0 

82.5 

82.3 

80.K 

82.2 

85.2 

81.9 


Niigata 

84.7 

84.9 

75.6 

77.7 

77.6 

81.8 

85.5 

83.8 

82.2 

80.1 

79.4 

82.0 

81.2 


Akita 

79.0 

77.8 

73.6 

7.3.9 

77.3 

81.5 

86.0 

83.0 

83.4 

81.6 

78.5 

77.7 

79.5 

#R 

Aomori 

80.9 

80.5 

73.3 

69.8 

71.5 

79.6 

82.9 

79.1 

80.1 

77.1 

76.3 

80.2 

77.6 


Hakodate 

72.9 

71.9 

67.9 

71.1 

74.9 

83.4 

86.4 

82.8 

81.2 

74.8 

70.9 

72.8 

75.9 

SB 

Snttau 

77.0 

762} 

71.1 

75.4 

80.3 

87.0 

88.1 

86.1 

81.5 

71.4 

75.2 

77.7 

79.2 

«.« 

Sapporo 

78.9 

78.7 

72.8 

70.2 

73.8 

82.1 

85.8 

81.0 

82.7 

78.7 

75.9 

77.4 

78.4 

JJH 

Kamikawn 

90.2 

83.6 

77.7 

72.7 

71.1 

76.9 

80.5 

82.0 

83.7 

82.8 

83.6 

86.8 

81.0 

~\-9t 

Tokachi 

77.5 

77.0 

70.8 

69.4 

71.4 

82.0 

84.0 

85.1 

8-1.8 

77.5 

71.9 

75,7 

77.2 


Krimo 

84.9 

85.2 

85.9 

85.7 

86.9 

90.1 

91.9 

91.4 

89.6 






Kushiro 

81.4 

78.4 

74.6 

71.9 

76.9 

836 

85.9 

87.2 

86.2 

79.2 

78.2 

77.6 

80 3 

Wit 

Abashin 

80.5 

80.7 

74.5 

71.9 

75.8 

82.7 

85.1 

82.9 

80.5 

72.2 

70.3 

74.7 

77.6 

wa 

Nemuro 

79.5 

76.4 

76.0 

80.0 

83.0 

90.8 

91.4 

908 

86 1 

70.(1 

69.5 

70.7 

80.4 


• 





m 

St 



• 








AN 

lOUNT OF 

PREC 

IPITATION. 







ffl# 

Koshnn 

32.2 

21.4 

40.9 

83.2 

237.7 

387.0 

349.3 

567.0 

106.2 

173.8 

11.9 

12.0 

2022.4 



Taito 

47.9 

43.8 

60.5 

52.8 

196.0 

451.5 

233.7 

470.4 

93.8 

217.1 

10.2 

21.6 

1928.3 



Tainan 

46.3 

20.3 

68.3 

72.6 

178.3 

468.8 

314.4 

441.8 

64.9 

34.1 

4.7 

12 2 

1756.7 


mmp> 

Hokoto 

29.5 

23.8 

94.4 

116.2 

121.2 

255.0 

152.4 

208.4 

109.8 

17.2 

11.1 

26.9 

i 1X66.2 



Toichu 

58.4 

48.4 

108.8 

156.7 

216.9 

451.1 

324.4 

336.9 

105.1 

12.1 

10.8 

30.3 

1859.9 



Tuihoku 

93.4 

117.5 

183.8 

140.6 

197.3 

300.3 

255.3 

347.2 

142.9 

81.4 

65.2 

103.8 

2028.7 



Kodung 

326.7 

243.4 

333.1 

199.3 

286.4 

329.9 

105.3 

213.4 

232.6 

250.4 

287.8 

31.8.4 

; 3126.7 


/jhift 

Iskigakijhna 

127.9 

.61.4 

105.0 

91.3 

222.2 

•227.1 

259.4 

2M)n 

1675 

1232) 

118.4 

170.1 

1951.7 


WW 

Naha 

159.4 

89.6 

172.6 

132.5 

203.3 

326.4 

109.2 

188.8 

174.1 

157.9 

120.3 

151.4 

2045.5 


* a 

Oshima 

228.3 

154.6 

232.5 

248.4 

142.9 

181.8 

260.9 

197.9 

288.5 

326.9 

174.4 

174.9 

3212.2 


sift 

Kagoshima 

84.2 

60 0 

182.6 

297.7 

267.0 

168.3 

461.9 

228.0 

163.0 

160.9 

87.9 

82.1 

2544.4 


5'iyazaki 

72.5 

38.6 

227.0 

314.0 

281.7 

157.2 

331.8 

250.9 

197.9 

230.8 

95.8 

88.3 

2586.6 



Kumamoto 

78.9 

15.3 

131.7 

213.3 

208.3 

364.7 

403.2 

•206.9 

109.7 

114.3 

58.7 

62.8 

1998.4 


mu 

Saga 

58.8 

50.9 

133.0 

237.8 

187.5 

312.9 

372.4 

177.1 

91.3 

103.7 

54.3 

60.3 

1840.5 


{'cfiLK- 

Sasebo 

65.9 

69.3 

129.1 

215.6 

217.1 

333.8 

307.3 

228.7 

102.7 

120.4 

62.7 

91.1 

2003.7 



Nagasaki 

81.9 

69.5 

127.3 

227.0 

191.3 

347.7 

297.2 

195.8 

119.8 

114.6 

63.2 

796 

1914.9 


b»: 

Itsugakara 

113.2 

90.8 

131.0 

296.1 

252.9 

318.9 

457.7 

268.2 

1262) 

178.3 

57.1 

108.7 

2399.8 



Fukuoka 

595 

72.4 

126.1 

106.5 

153.4 

208.6 

326.9 

181.8 

105.6 

103.9 

65.4 

97.8 

1727.9 



Oita 

48.0 

27.7 

161.1 

168 4 

151.0 

272.9 

248.7 

168.5 

160.2 

178.7 

14.3 

60.6 

168-jO 


TIW 

Shiiuonoseki 

62.8 

62.6 

116.8 

192.4 

179.6 

343.0 

311.0 

156.9 

942) 

118.6 

53.4 

80.1 

1771.2 


J W& 

Hiroshima 

42.4 

35.7 

119.7 

199.6 

177.0 

292.1 

262.2 

177.7 

89.9 

106.6 

48.6 

68.5 

1620.0 


* 

Kure 

46.8 

28.3 

118.7 

159.5 

174.5 

278.7 

280.5 

138.2 

912) 

124.8 

38.7 

67.4 

1548.0 


42 111 

Matsuyama 

51.3 

31.6 

111.8 

127.3 

149.1 

232.5 

258.0 

150.8 

109.8 

114.9 

57-4 

70.8 

1 16,5.3 


iwm 

Niihamn 

50.6 

29.5 

106.9 

97.6 

123.4 

218.4 

214.0 

189.J 

174.4 

155.3 

51.7 

60.7 

1501.6 


m- 

X 

Hesshi 

95.8 

. 

84.2 

- - 

229.6 

236.0 

- 1,: 

235.2 

380.1 

397.4 

427.2 

391.8 

267.0 

112.9 

138.6 

2976.9 

. 

. 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 5 YEARS, 1901-1905. 


'' Month 

— 

- | H 

ra 

a 


-t 

* 

* 

+ 

T 

h 

* 

I ; 

J& & Locality ' 

n 

)i j n 

)} 

)\ 

n 

)\ 

JJ 


)] 

)\ 

n 


Jan. 

Fob. | March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

| Annual 

. 


M & cwt) 


AMOUNT OF PRECIPITATION. (Continued) 


Will 

. i 

Okayama 

36.8 

23.8 

99.3 

107.6 

123.3 

162.0 

173.4 

133.9 

91.2 

107.9 

i 

36.1 

50.0 ! 

1145.6 

tWf 

Ajino 

33.6 

21.6 

88.5 

95.8 

102.4 

165.3 

161.3 

127.8 

91.2 

101.9 

32 Ai 

51.6 

1073.6 


Tndotsu 

37.2 

25.2 

91.4 

105.7 

108.4 

161.5 

191.2 

148.4 

121.9 

126.8 

42.1 

57.8 | 

1217.8 

*F* 

Kobe 

■ISA) 

23.9 

106.9 

132.3 

140.7 

235.4 

258.8 

1 46.0 

98.8 

127.1 

40.3 

52.0 

1410.2 ! 

kWL 

Osaka 

52.1 

31.5 

118.8 

147.3 

156.0 

250.4 

277.1 

130.4 

122.0 

133.2 

54.6 

59.4 

73.9 

1534.0 

-ftllftlll 

Wakayama 

53.9 

29.6 

109.0 

132.2 

154.3 

303.9 

331.4 

174.1 

160.3 

159.3 

78.3 

1780.8 


Tokushima 

tfi.7 

31.9 

144.3 

134.1 

105.9 

228.4 

282.4 

186.9 

190.!) 

208.4 

68.9 

77.3 

1766.0 j 

«*n 

Kochi 

58.4 

•12.6 

243.8 

324.9 

330.8 

423.9 

429.7 

275.4 

240.1 

247.1 

95.7 

113.2 

2825.7 

it 

Tan 

55.3 

29.7 

137.0 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 5 YEARS, 1901-1905. 
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A 

A 

+ 

+ 

t 

* 

t\ f, Locality'\ 

n 

Jan. 

Jl 

Feb. 

March 

n 

April 

)] 

May 

)1 

June 

>1 

July 

M 

Aug. 

n 

Sept. 

J\ 

Oct. 

)\ 

Nov. 

Ji 

Dec. 

¥ 

Annual 


— U / ft ^ ffi fi (BD 


MAXIMUM DAILY AMOUNT OF PRECIPITATION. (Continued) 


, mi 

Kuumgaya 

20.9 

33.4 

31.3 

43.1 

(57.5 

32.3 

77.7 

162.2 

111.7 

80.3 

23.4 

65.6 

162.2 

*«sr 

Utaunomiya 

26.!) 

21.7 

48.8 

14.3 

70.4 

4fi.I 

75.4 

12(5.3 

120.8 

70.1 

27.7 

74.4 

126.3 

iii n 

Ash in 

27.3 

21.4 

39.0 

42.fi 

58.8 

47.1 

lfifi.fi 

22.8 

2fil.fi 

65.9 

252) 

59.9 

2(51.6 

•sift 

Fuku.shinm 

34.2 

14.7 

24.0 

51.8 

49.2 

5(5.3 

72.0 

80.2 

77.5 

5625 

2(5.4 

63.1 

80.2 

iliB 

Yanmgatu 

17.8 

14.9 

24.0 

23.1 

29.9 

33.0 

101.2 

87.7 

124.5 

45.7 

27.7 

59.1 

124.5 ! 

tSffl 

Hr nimbi 

42.5 

29.2 

30.4 

fiO.l 

55.1 

108.5 

87.0 

117.7 

99.4 

56.7 

36.1 

39.7 

117.7 

m 

Sakai 

45.4 

36.8 

33.6 

54.2 

fil.7 

82.4 

134.4 

85.4 

197.9 

47.1 

49.2 

55.2 

197.9 

'a fit 

Miyazu 

43.9 

32.0 

47.4 

42.5 

37.7 

91.2 

63.8 

188.0 

103.9 

47.1 

90.7 

7(5.2 

188.0 


Tsuruga 

3:1.8 

20.9 

20.7 

35.9 

30.4 

415.(5 

83.3 

94.(5 

94.2 

34.4 

45.0 

7fi.fi 

94.fi 


Fnkni 

17.5 

18.1 

19.2 

40.2 

38.2 

25.8 

<56.5 

48.2 

57.6 

26.3 

21.2 

19.8 

6(5.5 ! 


Kanazawa 

54.fi 

2fi.s 

49.5 

57.fi 

63.2 

131.2 

110.7 

93.1 

57.9 

56.4 

86.0 

47.0 

131.2 

tt* 

Fushiki 

45.1 

20.5 

33.7 

(50.7 

85.0 

85.2 

815.9 

14(5.5 

57.7 

44.2 

58.4 

48.fi 

146.5 


Niigata 

36.7 

22.fi 

23.3 

461) 

48.3 

50.1 

78.(5 

(50.3 

116.(5 

6922 

43.7 

39.4 

116.6 

*>ciU 

Akita 

18.8 

39.2 

30.7 

44.8 

49.5 

57.3 

118.2 

8(5.4 

(51.(5 

42.4 

31.0 

49.0 

118.2 

W* 

Aomori 

32.2 

20.8 

23.2 

34.4 

22.0 

38.4 

112.1 

49.6 

(58.9 

83.4 

50.6 

4a5 

112.1 

&iro 

Hakodate 

53.8 

28.4 

25.5 

43.3 

30.3 

41.4 

52.2 

99.2 

58.9 

58.(5 

45.7 

28.1 

99.2 : 


HuUau 

2(5.8 

18.1 

18.1 

28.1 

23.2 

5i.fi 

(53.5 

80.0 

100,8 

52.3 

43.2 

19.8 

1(X).S 


Sapporo 

35.2 

20.0 

19.5 

40.9 

50.2 

29.4 

123.5 

42.0 

66.1 

79.5 

33.9 

28.0 

123.5 

ji.iii 

Kamiknwn 

12.0 

12.4 

14.4 

18.9 

25.9 

39.8 

127.(5 

39.fi 

51.9 

44.6 

13.9 

22.7 

127.6 


Tokachi 

49.8 

20.1 

25.0 

2(5.7 

88.3 

65.9 

74.4 

113.3 

78.4 

(59.8 

5(5.1 

36.5 

113.3 ; 


Erimo 

29.fi 

12.4 

14.8 

29.7 

55.2 

49.7 

59.4 

355.5 

62.6 

111.9 

44.4 

26.2 

111.9 


Kushim 

34.7 

40.5 

66.4 

35.2 

45.0 

54.9 

40.3 

724 

88.3 

65.5 

57.1 

81.1 

88.3 : 

Wife 

Abash iri 

18.2 

13.4 

60.6 

18.5 

31.5 

46.1. 

47.8 

50.0 

89.1 

52.2 

86.4 

47.9 

60.6 


Ncmuro 

13.5 

19.8 

3(5.3 

32.5 

91.4 

116.2 

30.7 

8 .4 

59.8 

58.8 



72.9 

112.0 

116.2 


m * h & 

NUMBER OF DAYS WITH PRECIPITATION. 



Koshun 

10.0 

0.4 

7.4 

(5.8 

13.0 

19.4 

20.0 

21.6 

16.2 

13.0 

7.4 

7.0 

148.2 


Taito 

10.8 

9.8 

15.0 

13.(5 

17.4 

15.2 

12.4 

17.6 

12.0 

11.0 

7.0 

8.6 

t 151.0 

?KiW 

Tainan 

5.(5 

5.4 

8.2 

8.4 

11.(5 

18.(5 

15.6 

18.4 

7.0 

3.6 

2.(5 

5.2 

1 10.2 1 


Hokoto 

6.4 

6.0 

12.2 

8.8 

9.8 

12.8 

10.2 

11.4 

4.(5 

2.8 

3.6 

6.4 

: 950.0 

«■!> 

Taichu 

(MS 

7.0 

15.4 

10.2 

13.6 

17.(5 

15.2 

17.4 

(5.(5 

3.2 

4.(5 

7.2 

124.(1 

! 


Taihokn 

14.2 

15.2 

20.2 

13.(5 

15.0 

17.0 

17.0 

16.(5 

12.4 

13.0 

15.0 

15,1 

181.(5 


Kecking 

21.2 

18.8 

21.2 

17.4 

18.2 

1C.2 

12.0 

15.2 

13.6 

18.6 

21.4 

21.2 

218.0 


I.shiigikijima 

1*5.2 

12.4 

17.4 

12.0 

18.fi 

15.2 

16.8 

17.0 

15.6 

15.6 

10.8 

19.0 

192.6 

nm 

Naim 

17.(5 

15.0 

19.2 

13.0 

15.4 

19.0 

15.2 

17.0 

1(5.8 

15.0 

14.4 

15,1 

193.0 


Oskiniu 

22.2 

21.2 

21.0 

21.2 

19.8 

22.0 

18(5 

2O.0 

17,2 

20.0 

15.2 

21.2 

239.6 


Kngudiinm 

12.(5 

13.6 

18.8 

17.0 

15.(5 

18.8 

19.2 

14.2 

12.2 

11.4 

8.2 

13.2 

17 1.8 

■m 

Miyazaki . 

9.0 

5.4 

16.8 

17.0 

15.fi 

18.0 

18.4 

14.0 

12.(5 

13.0 

7.0 

7.4 

154.2 


Kumamoto 

11.8 

11.4 

15.8 

lfi.ll 

13.8 

14.8 

17.8 

12.4 

10.2 

10.0 

7.4 

12.0 

153.4 

mi 

Saga 

13.0 

12.0 

11.4 

15.4 

13.0 

13.8 

13.8 

11.0 

9.0 

8.8 

8.8 

13,1 

143.4 

Vr. 14 «• 

Saseho 

142 

13.0 

14.0 

15.2 

13.(5 

13.4 

10.2 

11.4 

11.0 

10.2 

9.8 

15.4 

157.4 

AAV 

Nagasaki 

15.0 

14.0 

15.6 

1C.G 

13.1 

15.C 

17.4 

12.0 

11.6 

11.4 

9.2 

15.2 

167.0 j 

s« 

IUugaham 

12.8 

12.2 

14.0 

14.fi 

11.8 

11.6 

17.4 

15.0 

12.(5 

10.8 

9.0 

12.8 

154.0 

KIWI 

Fukuoka 

15.fi 

14.8 

15.0 

15.4 

13.4 

13.6 

17.(5 

11.8 

11.2 

11.4 

12.4 

17.2 

169.4 1 

'Aft 

Oita 

8.6 

7.2 

15.2 

16.4 

14.6 

15.4 

17.4 

10.8 

11.8 

9.8 

7.6 

8.4 

143.2 | 

T3S 

ShimonoHcki 

15.0 

13.0 

14.(5 

14.8 

11.8 

12.6 

1(5,2 

10.6 

11.2 

10.0 

12.4 

15.2 

157.4 


Hiroshi inn 

11.8 

8.0 

13.4 

14.(5 

11.8 

13.0 

16.2 

11.0 

11.0 

9.6 

9.8 

9.1 

139.(5 

1 & 

Knre 

8.4 

6.(5 

13.2 

13.4 

11.1 

13.0 

14.4 

9.6 

9.8 

7.8 

7.2 

7.(5 

122,1 

42iJi 

Matsuyama 

10.8 

9.0 

1(5.0 

15.0 

13.0 

15.4 

15.0 

11.4 

11.4 

10.2 

9.8 

12.4 

1 19,1 

| »«» 

Niihaum 

10.8 

9.4 

15.8 

14.8 

13.8 

15.0 

1(5.2 

11.2 

14.4 

13.0 

11.6 

12.0 

158.0 

m- 

Besshi 

15.2 

17.0 

18.0 

18.0 

1(5.0 

18.6 

18.8 

15.8 

16.8 

15.4 

14.4 

16.2 

201.4 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 5 YEARS, 1901-1905. 
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NUMBER OF DAYS WITH PRECIPITATION. (Continued) 


Will 

Okayama 

8.C 

8.0 

14.0 

14.6 

11.8 

15.0 

14.2 

10.6 

12 2 

10.4 

8.4 

7.4 

135.2 


Ajino 

8.0 

7.2 

13.2 

12.8 

11.0 

13.0 

12.6 

9.2 

11.0 

10.0 

7.8 

7.8 

123.6 

zim 

Tadotsu 

10.2 

!).() 

140 

13.8 

12.6 

140 

13.0 

10.4 

11.6 

11.8 

10.2 

9.4 

141.4 


Kobo 

10.0 

9.0 

14.6 

15.0 

12.6 

14.0 

13.6 

10.6 

10.4 

11.4 

9.8 

10.0 

141.0 

*E 

Ooalui 

8.4 

9.4 

140 

15.8 

13.8 

16.6 

15.0 

1 1.2 

11.4 

12.2 

10.2 

80 

147.4 

WfftlU 

Wakayama 

8.8 

9.8 

14.2 

14.0 

14.2 

16.2 

13.4 

10.0 

12.2 

13.8 

HO 

11.4 

149.6 


Tokushima 

8.6 

8.4 

15.2 

15.8 

14.0 

16.2 

16.4 

11.6 

13.0 

12.4 

10.2 

9.4 

151.2 

rs& 

Kochi 

8.2 

7.6 

10.8 

16.2 

14.8 

18.8 

170 

15.0 

14.4 

11.8 

8.2 

8.4 

156.8 

* 

Thu 

9.4 

11.2 

14.6 

10.2 

14.8 

15.8 

16.6 

12.8 

14.0 

14.0 

11.4 

9.6 

160.4 

**a 

Nagoya 

9.8 

7.8 

13.4 

14.6 

13.6 

140 

18.0 

10.2 

11.6 

13.8 

10.6 

10.6 

nae 

?se 

IIaJuamat.su 

7.0 

7.2 

13.2 

15.6 

14.4 

15.4 

17.8 

10.0 

13.6 

140 

9.4 

9.0 

147.8 


Numozu 

8.4 

8.2 

13.8 

10.6 

17.0 

16.8 

18.0 

10.0 

120 

15.0 

10.0 

9.6 

1560 

«an 

Yokosuka 

7.0 

7.6 

14.6 

15.2 

15.6 

14.8 

16.6 

10.6 

15.6 

15.0 

10.6 

9.4 

153.2 


Yokohama 

7.4 

7.4 

15.4 

150 

16.4 

15.8 

18.6 

10.2 

15.0 

15.0 

11.0 

8.2 

155.4 

HI# 

Tokio 

7.4 

6.8 

14.8 

150 

16.4 

15.4 

18.2 

10.8 

16.2 

15.8 

10.2 

ao 

1550 

m- 

Cl’oehi 

10.4 

9.4 

18.0 

16.2 

17.0 

17.2 

15.6 

10.2 

15.4 

17.6 

12.6 

11.4 

171.0 


Mito 

9.4 

7.6 

15.0 

15.6 

17.0 

16.2 

19.4 

120 

16.4 

15.6 

9.2 

8.6 

162.6 

SflU 

Kanayama 

11.2 

8.4 

13.4 

14.4 

13.6 

15.4 

20.2 

16.8 

17.4 

15.2 

llO 

140 

1710 

zr® 

Ishinomaki 

13.2 

9.6 

12.6 

13.4 

12.6 

14.0 

19.2 

14.4 

15.0 

16.0 

114 

14.2 

1650 

«ar 

Miyako 

9.0 

9.6 

10.8 

11.4 

13.6 

14.0 

190 

15.6 

18.0 

13.4 

8-4 

10.2 

154.0 


Yogi 

10.0 

11.4 

15.8 

15.4 

14.0 

18.0 

16.0 

11.8 

15.2 

14.4 

12.4 

12.8 

167.8 


Kioto 

13.2 

11.0 

14.8 

16.4 

13.8 

15.8 

18.2 

10.2 

12.6 

13.0 

12.0 

12.4 

163.4 

JSW 

Hikoue 

19.2 

14.8 

10.4 

15.8 

14.0 

15.0 

17.2 

11.0 

13.2 

14.8 

15.2 

160 

1820 

«!#. 

Gifu 

14.0 

11.6 

13.0 

14.8 

13.6 

14.8 

19.4 

12.4 

13.2 

13.4 

13.2 

14.6 

1680 

Will 

Takuyamn 

19.8 

18.2 

17.4 

16.6 

14.4 

16.0 

19.4 

14.4 

16.2 

150 

16.6 

21.8 

205.8 

asm 

Iidn 

12.4 

10.4 

14.2 

11.6 

14.2 

16.6 

19.8 

13.8 

11.4 

14.4 

11.0 

14.4 

170.2 

n 'to 

Kofn 

7.8 

6.2 

11.8 

14.2 

14.8 

14.4 

17.0 

12.0 

10.8 

14.0 

7.0 

7.4 

137.4 


MntsumotO 

130 

8.4 

12.8 

14.4 

13.0 

15.2 

18.2 

11.8 

13.0 

11.2 

9.4 

9.8 

150.2 

■J4W 

Nagano 

18.4 

16.0 

13.6 

14.0 

13.0 

14.8 

19.2 

12.2 

13.6 

12.2 

12.6 

190 

178.6 

am 

Mayobashi 

7.4 

5.4 

11.8 

13.4 

15.2 

16.8 

20.2 

16.0 

16.6 

14.0 

6.8 

7.0 

1500 

MI9 

Kumagaya 

0.8 

5.4 

11.6 

12.8 

10.6 

16.2 

19.4 

14.0 

16.0 

14.8 

8.4 

7.0 

149.0 

s ?«sr 

Utsuuomiyu 

7.0 

6.2 

13.8 

13.8 

17.4 

17.8 

230 

150 

17.2 

14.2 

8.4 

7.2 

102.2 


Asbio 

9.2 

7.6 

12.8 

14.2 

17.0 

17.2 

21.4 

18.0 

17.6 

15.6 

8.4 

9.8 

1G8.8 


Fukushima 

14.0 

11.2 

15.0 

12.0 

15.4 

14.4 

19.0 

15.0 

16.6 

14.2 

11.4 

17.0 

175.2 

wig 

Yamagata 

23.0 

19.8 

16.2 

14.8 

150 

140 

170 

13.4 

11.4 

16.2 

17.8 

23.2 

2060 

i»ra 

Hamiula 

19.8 

18.8 

17.0 

16.4 

12.4 

11.0 

15.8 

10.8 

14.0 

14.0 

16.6 

22.2 

192.0 

m 

Sakai 

24.0 

21.2 

19.4 

14.6 

11.8 

13.2 

16.0 

10.6 

13.0 

15.0 

20.4 

26.4 

2050 

'A tit 

Miyazu 

2-1.8 

21.4 

21.6 

16.2 

15.2 

16.6 

17.6 

12.8 

17.4 

18.2 

21.2 

25.0 

2280 

jkk 

i’Hurugn 

23.4 

20.8 

18.3 

15.2 

15.2 

14.3 

18.2 

15.8 

14.4 

15.6 

19.3 

24.0 

2160 

M* 

Fukui 

24.2 

22.8 

20.0 

16.0 

15.2 

14.8 

19.0 

120 

16.2 

1C.2 

19.2 

25.6 

2210 

ifei? 

Kurmzuwa 

26.4 

23.2 

20.2 

16.8 

15.8 

15.6 

20.2 

13.8 

17.2 

17.6 

22.0 

26.2 

234.0 


Fuahiki 

25.4 

22.6 

18.8 

10.4 

15.4 

130 

19.4 

14.0 

16.6 

18.2 

22.6 

260 

229.6 

«riS 

Niigata 

28.0 

24.0 

20.2 

16.0 

14.2 

14.6 

19.0 

12.8 

16.8 

19.6 

22.0 

26.2 1 

234.0 

Mill 

Akita 

26.6 

25.0 

19.0 

13.6 

14.6 

14.4 

20.2 

14.0 

17.0 

18.4 

23.2 

. 26.8 

233.0 

19 a 

Aomori 

25.4 

23.6 

19.0 

11.4 

12.8 

14.2 

17.0 

12.0 

17.8 

170 

21.8 

27.2 

219.8 

, sin 

Hakodate 

20.0 

18.2 

15.4 

11.6 

12.0 

13.8 : 

13.8 

12.6 

17.4 

15.4 

18.0 

20.0 

155.4 

SEW 

Snttau 

23.2 

22.6 

15.0 

12.0 

11.0 { 

13.6 

11.8 

10.8 

15.0 

16.4 

21.2 

26.8 

199.4 


Sapporo 

20.8 

18.8 

16.6 

10.6 

14.0 ! 

16.8 

11.8 

11.8 

15.8 

14.6 

16.2 

21.4 

189.2 

.hlH 

Kaiuikawn 

21.0 

18.0 

18.4 

12.6 

14.2 

17.8 

14.4 

13.2 

18.0 

17.6 

19.8 

22.8 

207.8 

+R 

Tokachi 

9.2 

8.8 

9.0 

10.4 

11.6 

170 

15.6 

15.6 

150 

10.2 

8.0 

9 8 

142.0 


Krimo 

8.0 

8.6 

8.8 

8.6 

10.2 : 

12.0 

12.6 

9.6 

12..8 

11.0 

14.0 

13 8 

130.0 


Kashin) 

9.6 

10.6 

12.4 

10.4 

17.0 

21.0 

16.4 

17.0 

15 .8 

10.6 

10.0 

11.2 

1620 

W/l> 

Abashin 

18.4 

13.8 

16.2 j 

9.8 

14.4 

15.8 

14 0 

12.8 

14. .2 

13.0 

12.8 

18.2 

173.4 

♦ftS 

Nemuio 

12.4 

10 4 

ii.o ! 
1 

9.4 

15.0 

16.2 

14.4 

I 

12.8 

14. .4 

12.2 

11.4 

1 

14.0 

1 

153.6 
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4.0 

1.0 

5.4 

7.2 

5.0 

He HI 

Akita 

7.6 

8.2 

7.0 

6.5 

6.0 

4.7 

4.1 

3.!) 

1.3 

4.1 

6.3 

9.0 

6.0 


Aomori 

42} 

•1.5 

4.4 

4.2 

4.1 

3.2 

V.X 

•2.6 

2.8 

3.0 

3.9 

5.0 3.7 

MAY 

UnkoiLito 

6.0 

6.2 

6.3 

6.0 

5.9 

5.1 

4.2 

1.9 

5.5 

5.1 

5.9 

7:2 

5.7 ; 

SEW 

Suttsu 

10.1 

9.4 

9.7 

9.7 

9.2 

9.4 

8.2 

8.3 

8.5 

8.1 

8.8 

10.3 

9.2 

4L« 

Snpjioro 

4.8 

4.5 

5.6 

6.4 

6.3 

5.1 

1.7 

1.2 

1.0 

J.*2 

1.1 

4.8 

12) 

±H1 

Kamikawa 

1.8 

2.3 

2.9 

3.1 

3.6 

2.7 

2.1 

1.8 

2.1 

•2:2 

•2.4 

2.9 

•2.5 

+B 

Toknchi 

2.5 

2.7 

3.1 

3.5 

3.8 

2.6 

2.0 

1.7 

1.8 

•2,1 

3.3 

3 6 

2.8 

j mx 

Krimo 





... 






... 

... 


mu 

Kushiro 

•i.s 

3.5 

3.6 

4.0 

1.4 

29 

2.9 

2.3 

2.6 

3.0 

2.8 

3.3 

3.2 

i Wife 

Abashiri 

4.0 

3 5 

3.6 

4.0 

38 

2.7 

•2.5 

2 7 

4.7 

4.3 

4.5 

5.2 

• 3.7 


Nemnro 

«5. 8 

i 

7.1 

7.2 

7.5 

7.7 

5.9 

5.7 

5.1 

6.1 

7.1 

7.2 

8.5 

6.8 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 5 YEARS, 1901-1110',. 
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ill $5 Locality 

•h»u. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aur. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Doc. 

Annual 


J& ft 


MEAN WIND DIRECTION. 


«# 

ko«hon 

N 31K 

X 15' E 

X 52' E 

X 66* E 

X 42* E 

E 

8 88* E 

X 51* E 

N 57 E 

X 49* E 

N 45* E 

X 43 E 

N 51* E 


Talto 

N OAV 

X 9AV 

X 1AV 

X 6'YV 

X 5 W 

X 23* YV 

X 72* YV 

X 20* YV 

X 1 E 

N 10* E 

X 4' K 

N 2* YV 

X 4’ YV 


Till nan 

N 2‘E 

N 

X 5AV 

X 12 W 

X 32' YV 

8 16* E 

8 47’ E 

8 26* E 

N 1 YV 

N 6* W 

n rw 

N 

X 2 YV 


Hukoto 

N 40' E 

X 36’ E 

X 36' E 

X 37' E 

X 34’ E 

8 10* E 

8 28* YV 

S 50* YV 

X 22 E 

X 37' E 

X 35’ E 

N 36' E 

X 37’ E 


Tnicbu 

N 4‘W 

X 7 YV 

X 11AV 

X 25* W 

X 56’ YV 

S 40 YV 

S 61* YV 

N 86* YV 

N 3 YV 

X 6’YV 

X 1* YV 

X X* YV 

X 14 YV 

»* 

Tahoku 

N 82* E 

X 79' E 

X 66'E 

X 62* E 

X 79' E 

S 85* K 

S 15’ K 

8 79’ E 

N 84 EIN81* E 

X 79' E 

X 77' E 

N HO E 

Ktt 

Keelnng 

N 53 E 

X 37 K 

X 39 K 

X 55 E 

X HI E 

S 55’ K 

8 27* K 

8 54* F. 

N 72 E X 52' E 

X 50 K 

X 44* E 

N 62’ E 

fciHfl 

Iahigukijinin 

N 02' K 

X 49 E 

X 79' E 

X 54' K 

K E 

8 22 YV 

8 9 YV 

8 39 E 

X 57 E 

X 51 E 

X 51 K 

N 52 K 

X 78* E 

>m 

Naha 

N :«> K 

X 16 K 

X 49' B 

S 69* E 

S 66 K 

8 »’ E 

8 15 E 

S 66* E 

X 36 E 

N 33' E 

N 32 K 

N 32 E 

X 59' K 

A& 

Oshima 

N 7AV 

X 8\V 

X 44' K 

8 31* E 

8 25 E 

8 2 YV 

S 9 E 

8 23 E 

8 09 E 

X 32 E 

X 28' E 

X <1 E 

X 57' Kj 

&&& 

Kagoshima 

N IVY* 

X 10AV 

X 12 E 

X 34 K 

X 17 yV 

S 28' YV 

S 31 YV 

8 80' E 

X 28 K 

X 34 E 

N 6* E 

X 3' YV 

X 6* Ei 


Miyazaki 

N 71 \Y 

X 71 YV 

MV 

X 31 W 

X 61 YV 

X 73’ YV 

S 59 YV 

S 73' YV 

X 42 YV 

X 31* YV 

N 58 YV 

X’ 71* YV 

X’ 63 YV; 

ft* 

Kumamoto 

N 15 YV 

X 32 AY 

X 21 \V 

N 43 YV 

S 79 YV 

8 56 YV 

8 35' YV 

8 59' YV 

X’ 28 YV 

X 8* YV 

X 22* YV 

X 23 YV 

N 40 YV 

ffe« 

Sapi 

NW 

X 7AV 

X 25 E 

X 25 E 

X 11 E 

X 75 E 

S 24* E 

8 81' E 

N 32' E 

X 28‘ E 

X 7 E 

X 1 YV 

X 21' E 


Sasebo 

N 5'E 

X IE 

X 1 AV 

X 7"W 

x or yv 

8 64* YV 

S 34* YV 

8 52 YV 

XE 

X T E 

X 5 E 

X 3 E 

X O’ YV 

11 Nf 

Nagasaki 

N 9 K 

X 2 W 

X 16' E 

X 12 K 

8 60 YV 

8 50 YV 

8 34 YV 

8 19' YV 

X 62* E 

X 34* E 

X 14 E 

X 10’ E 

X V E 

RfiK 

llsugaharn 

X 31 \V 

X 34 YV 

X 10 YV 

X 8 YY 

N 35 YV 

X 17 YV 

S 59 YV 

X 38 YV 

X 13* YV 

N 7*W 

X 19* YV 

X 29' YV 

X 22' YY' 


Fukuoka 

S 5 W 

S 42 W 

X 62 E 

X 76' E 

8 41 E 

S 02* K 

8 34* E 

8 45 E 

8 85* E 

X 87' E 

8 38* E 

8 21* YV 

8 49* E 

'A'ft 

Oita 

8 dll yv 

X 32 \V 

X 12 YV 

x nv 

8 38' K 

N 79 E 

X 85' E 

8 57 E 

8 86* E 

N 26* YV 

S 76* YV 

8 74' YV 

X 77' YV 

*F» 

Shimonoseki 

N 1«\V 

X 27 AY 

X 41 K 

X 48 E 

X 28 K 

X 17’ E 

X 62’ E 

X IT K 

X 38* E 

N 50' E 

N 1* E 

X 25* YV 

X 30' F. 

*a 

Hiroshima 

N 8 E 

X 8 E 

X 20 K 

x r k 

X 13' YV 

X 52* YV 

8 73’ YV 

X 45' E 

X 18* E 

X 24 K 

X 18* E 

X TV. 

X 7* E 

* 

Kure 

X or. w 

X 50 W 

X 19 YV 

X 75 \Y' 

X 88’ YV 

8 86’ YV 

S 83* YV 

8 74’ YV 

X 81* YV 

N H E 

N 45* YV 

X 7X' YV 

X 70' YV 

ttlll 

Mnteu vuiua 

X 70 w 

X 61 \V 

X 48 \V X 79 YY 

8 68’ \V 

8 81* YV 

H 79’ YV 

S 70 YV 

N 81* E 

X 73 E 

8 78’ E 

X 68T YV 

X 84' YV 

*«« 

Niibuuia 

S 2s W 

S 45 \V 

X 75 e 

X 23 YV 

X 4’ YV 

X 14 YV 

X O’ E 

X 53’ E 

S 63 E 8 64* E 

8 4* YV 

8 32* YV 

8 11* E 

SO 7- 

Bossh i 

... 

... 

• •• 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

Will 

Okayama 

N 63 YY 

X 39 W 

X 5 E 

X 36 K 

X 47 E 

X 81* E 

S 69* K 

X 74 E 

X 15’ E 

X 9 E 

X 33 YV 

X 53 YV 

X 5'YVj 

*SW 

Ajino 

X 61 \Y X 61 YV 

X 42 \V 

NW 

X 79 YV 

8 78 YV 

8 28* YV 

N 70' YV 

X 49 YV 

X 42' YV 

X 57* YV 

N 64* YV 

X 03' YV, 


Tmlotsd 

S 70 \V 

S S6 YY' 

X 40 YV 

X 74 YV 

S 88 YV 

X 43‘ YV 

N 58* YV 

S 43' YV 

S 6 EIS 44* E 

8 39* YV 

S 71' YV 

S 77 YV 


Kobe 

x :»7 w 

X 53 YV 

X WAV 

X 1 YV 

X 33* YV 

N 42 YV 

S 87' YV 

X 36' YV 

X 3 E 

X 10* E 

X 13 YV 

X 37* YV 

X ‘25 YV 

AK 

Osaka 

X 30 \V 

X 47 YY 

X 6 E 

X 11 E 

X 7 YV 

X 13’ YV 

X 52’ YV 

X 6 YV 

X 18* E 

X 25 K 

X 12* E 

X 27* YV 

X 4 YV 

-hi a* m 

NVakayunm 

X 6 E 

X 3AV 

X 1 1 E 

X 5 K 

X 18* YV 

X 78 YV 

8 52' YV 

X 26* YV 

X 37 K 

X 40 E 

X 30' E 

X 7* E 

X 11 E 

».& 

Tokuabitan 

X 13 YV 

X 45 AV 

X 32YY 

X 31 YV 

X *26* YV 

S 75 E 

8 59’ E 

8 39’ E 

X 52 YV 

X 40* YV 

X 45 YV 

X 49 YV 

X 42 YV 

K*u 

Kochi 

S 7H YV 

S 85 YY 

S 70 W 

S 52* W 

8 46* YV 

S 29’ YV 

8 6'YV 

8 27* YV 

8 53 YV S 72' YV 

8 69' YV 

8 72' YV 

S 00 YV 


Tsn 

X 54 AV 

X 51 AV 

X 48 W 

X 38 YV 

X 54* YV 

X 80* YV 

8 57’ YV 

S 22* YV 

X 75 YV 

X 57* YV 

N 64* YV 

N 62* YV 

X 58 YV 

«£fi 

Nagoya 

X 39 AV 

X -14AV 

X 46’ W 

X 56 YV 

X 82’ YV 

8 45* YV 

8 28' YV 

8 31* YV 

X 60 YV X 38* YY’ 

X 35’ YV 

X 33 YV 

X 31' YY'| 

*e 

Hamamatsu 

X 70AV 

X 73AV 

X 59AV 

X 2* E 

X 82* YV 

S 35* YV 

8 47* YV 

.S 40* E 

X 22* E X 9’ E 

X 54* YV 

X 66’ YV 

X 64' YV 

WiV 

Ntuunm 

X 66‘E 

X 8.V K 

S 87'ir 8 87 E 

8 70* E 

8 48* YV 

8 17* YV 

8 66* E 

8 84' K^N 84* E 

X 80* E 

N 65* E 

X 89 K 


Yokosuka 

X 7YV 

X 7AV 

X 4'E 

X 22 E 

8 55* E 

8 4' YV 

8 4’YV 

S 20* E 

NHO YV 

X 3 E 

X 9* YV 

X 17' YV 

X 4YV 

«» 

Yokoluimu 

X 16 AV 

X 12AV 

X 9 K 

X 18 £ 

X 10* YV 

8 3* YV 

8 17* YV 

N 28' E 

X 5* E 

X 4’ K 

N 23* YY’ 

N 31* YY' 

X 4 YV 

JU« 

Tokio 

X 21AV 

X 23 AV 

X 1 w 

X 35’ E 

8 57* E 

S 31*. E 

8 31* E 

8 57‘ E 

X 48 E 

X 1* E 

X 15* YV 

N 28 YV 

X 2 YY 

«*7- 

thoshi 

N 31 \V 

X 20 AV 

X 22 E 

X 47 E 

8 71* E 

8 2ST E 

8 28* E 

S 80' E 

N 50' E 

X 31* E 

X 13* YV 

X 43' YV 

X 13 K 

tKP 

Mito 

X20YV 

X 67 AV 

X 8‘ E 

N 36* E 

X 03’ K 

8 85’ E 

8 63* E 

N 80' E 

X 63' E 

X 21* E 

X 4* YV 

N 35* YV 

X 19 K 

&ill 

Ka'nyuina 

X 60 \V 

X 66 W 

X 60 AV 

X 57 W 

X 11* YV 

X 75 K 

X 79’ E 

X 47’ E 

X 10* E 

X 23* YV 

X 47’ YV 

N 57* YV 

X 39 \V 


Isbinomnki 

X 34 YV 

X 47 AV 

X 11 YV 

X 26 K 

S 56' E 

8 65’ K 

8 61* E 

8 88 E 

X 41* E 

X 4*E 

X 28* YV 

X 36* YV 

X 11 YV, 

#5 

Miyako 

S8HAV 

S 90 YV 

X 88 AV 

X 85 \V 

8 87’ YV 

X 41* YV 

X 49* YV 

X 38 YV 

X 83* YV 

N 89* YV 

8 86* YV 

8 89* YV 

X 80 YV 

A?f; 

Vagi 

X 73 YY 

X 67 Y\ 

N 16AV 

X 1* YV 

X 8* YV 

X 9’ E 

X 4 Y\ 

X 13 K 

X 20* YV 

X 4 YV 

X 33' YV 

X 75* YV 

X 23 YV. 


Kioto 

X 11 YV X 59AV 

X IE 

X 26* K 

X 35* E 

X 59’ E 

S 59’ E 

X 72’ E 

X 47* E 

X 19’ E 

N 12 YV 

X 62' YV 

X 12* E, 


Hikone 

X 62 YV 

X 58AV 

X 36 \V 

X 18* YV 

X 18 YV 

X 10 YV 

N 34* YV 

X 70 YV 

X 25’ YV 

X 8 YV 

S 79' YV 

S 88' YV 

X 38 YV, 

i 

Gifu 

X 2d W 

X 38AV 

X 41 AV 

X 51* YV 

X 60* YV 

X 79 YV 

8 67' YV 

8 41* YV 

X 60* YV 

X 35' YV 

X 23 YV 

X 29* YV 

X 12' YV 

zsm 

Taknyania 

X 53 W 

X 50 AV 

X 29 A V 

N 77 YV 

S 56* YV 

8 30* YV 

8 15* YV 

N 84 YV 

X 75' YV 

x or yv 

X 48 W 

X 62* YV, 

X 73 YV 

' wui 

Iida 

X SI \V 

S Ka \Y 

S 73AV 

8 72' W 

8 68 YV 

8 54 YV 

8 54* \Y 

8 06' Y\ 

8 79 YV 

X 87' YV 

8 87' YV 

S 75' YV 

8 74' YV 

‘t 1 # 

Kohi 

X S6AV 

X 80 AV 

K 68' W 

8 75’ M' 

S 72 ; YV 

8 73’ YV 

8 79* YVi 8 72’ YV 

S 68' YV 

8 19* YV 

8 50' YV 

S 70' YV 

8 71' YV 


MaUumoto 

s :iy\v 

8 49 AV 

X 60 AV 

8 63' 5V 

8 ISO' YV 

8 27' YV 

8 26’ YV 

8 84’ YV 

S 4* YVI X 71* YV 8 44* YV 

8 ‘26* YV 

8 bT YV 

*» 

Nagano 

X 30' E 

X 47'E 

X 3'E 

X 64’ IV 

X 78* YV 

8 88* YV 

8 77* YV 

8 72’ YV 

8 87' YVI X 66' YV 

X YV 

X 13 E 

X 47' YV 

ruts 

Mayobashi 

X 34 AY 

X 2HAV 

X 21AY H 

N 

X 20* E 

X 70’ E 

8 79* E X’ 81* E 
1 

X 5‘ YVIN 31* YV X 26* YV 
1 1 

X 36* YV 

X 19* YV 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 5 YEARS, 1001-1905. 
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MEAN WIND DIRECTION. (Continued) 


JR?* 

«?»* 

XilM 

m& 

11II& 

m 

m 

Kit 

Vi* 

»* 

iff* 

wffl 

«« 

iu> 

_t;u 

-\9f 

iW3f 

*8i£ 

W'-if 


Ktiningayn 

Dtaunomiya 

Aahio 

Fukuahima 

Yaniagata 

Haniada 

Sakai 

Miyazu 

Taurugu 

Fnlcni 

Kanazawa 

Fnshiki 

Niigata 

Akita 

Aomori 

Hakodate 

Suited 

Sapporo 

Kamikawa 

Toknchi 

Erimo 

Knahiro 

Abusbiri 

Nenniro 


X 55* 'V X 49’ W K 41*W|X 1-2* W X 74* E 
X 26* E X 30’ E X 41* E X 78* E S 49* E 


S RVAV X 89* AS 


49* W 


X 

■ S 54*W 

In 44 e 

S 34’" 


X 73* " 


S 49* \V S 50* E! S 35* E 


8 87* E 
S 53* E 
S 38* E 


X 65‘St X 74* Vt X 43* W X 19 W,X 4’ W X 1*2’ K 
S 1*\V| S 26*" N WAV X *29* E, S *2»* E S 65’ E 


X 33*AV X 69* AV 


X 35* K X 39* E X 34* E X 31* E 

X 8'E X 27* E X *24* E X 19* E 

S 7inv X 70* W 1 8 53* W 8 58* Wi 8 2* E 
X 29 U lx 8*E 8 1 (!* E S 8* E 8 23’ E 

8 29* AV X tr\V 8 60* AV S 39* W S 53* W 


8 14* E 8 1*2* E E X 55* E’S fi* E 8 47* E 
8 47* " | S 51*" X 53*" X 2* E X 50* AAAX 1«* 

8 5(>*\V 8 67’" IX 77*\V X 30* E 8 11* E S 52* E 


X *25*\V X 38* WX 47*" ' 8 ](i* W 8 15* AV 
8 61* AS 8 61*SVl 8 62* W 8 49* WX 83* W 


8 

X 14 W 


X 39* AV X 44*" X 30AV S HH AV 8 21 W 8 47* E 

8 77*" 8 79 " 8 76*" 8 20* W 8 13’ W 8 11 E 

8 12* E 8 15* E X 74*" 8 38* E 8 52* E S 73* E 

X 72* W X 14* W 8 7(i*\V N 75* W X K4* AV N 58* W 


S 84’" 8 86* W 


X 87*"' 


8 39* W X 84* E 8 74* E 


X 53* W X 74* W X («)*"* N 01* W X* 76* W X 50, * E 

X 19*\V X 20 W X 39* W X 79* AV; S 07* AV S 35* E 

X 71*" X 59*W X 78*\V 8 20* AV S 2* E ; S 58* E 

X 51* .V X 5*2* AV 8 8(i*tt|8 14* "* S 8* E 8 47* E 


8 72* E 
S 44* E 
a *26* E 
X 64* E 
S 21* E 

X 53* E 
X 

S 20* W 
8 40 E 
S 43 W 

S 12* E 
X 17* " 
S 14' E 


X 83 EX 19* E 
8 71* E X 68* E 
S 22* E's 24* E 
X 29* E X 22* W 
S 54* E s 52* E 


X 46* wjx 51* «*!X 56* " 


N 38* E 
8 21* E 
X24*W 
S 55* E 


X 49* E X 44* E X 41* E 
X2TEX 6* E X 15* E 
8 8* El 8 S 16* " 
S 40* E'S (5* E ! X 17* W 
S 17* \V;S 24* AV S 45 W 


8 64* E 8 57* E 
X 10* W S 45* " 
8 33* E 8 18* E 


S 38* 
8 48* 
8 52* 


8 14* E 8 30* E 8 48* E 8 57 
X 7* BIX 59* E 8 20* E 8 34 

8 47* E 8 65* E X 00* E X 35* 
S10*E|S 6* E 8 1* E 8 39* 
S 83* E 8 60* E 8 53* E S 36* 
X 60* " X 56* W 8 17* E 8 65* 
S 78* E X 88* E S 86* E X 16* 

X 54* W X 47* E X 7:r E 
S 35* W S 15* E X 46* E 
8 81* E 8 54* E S 15* W 
S 27* E'S 51* E 8 61* E 


X 66* AV 
X 56* W 
8 56* " 
S 21* " 


X 21* E X 2* W 
S 52* W X 88* W 
X 7 6* AV X 70* VV 
8 13* E;8 11* W 

X 34* E X 5*2* W 
X 69* E X 78* W 


8 39* W 
8 39* AS* 
S 20* AV 

8 36* E 
S 42* AV 


8 49* At' 
8 73* W 
8 20* W 

8 9* E 
8 49* W 


8 22* AV 1 S 79 W 
X 59* " jX 33 AV 
S 57* AV! 8 59* AV 

X 55* AVjX 44 AV 
8 73* " IS 87* AV 
8 31* AV S 32* AV 


8 56* AV 
X 66* 

X 55* W 
X 57* AS' 
8 79* AV 
S 78* AV 


8 60* AV 
X 71* AV 

X 57* AV 
X 36* W 
X 89* AV 
X 80* W 


» 


N 37* 

X 70* E 
8 6 * " 
N 41* W 
8 28* E 

X 31* K 
N 24* " j 
8 40* W 
S 32* E 
8 39* W 

8 41* E 
8 76* " I 
8 26* AV 
8 23’ E 
S 70* AV 

X 45* AV 
8 37* " 
S 46* E 
X 86* AV 
8 84* AVj 

X 54* W| 
X 45* AVI 
8 70* w 
8 26* W I 


ft * m. m )t 


MAXIMUM WIND VELOCITY. 



Koshnn 

23.2 

18. t 

17.9 

24.4 

38.3 

40.3 

23.7 

23.4 

16.0 

25.3 

21.8 

22.8 

40.3 


Tail© 

17.5 

23.7 

19.7 

16.7 

18.7 

‘21.6 

*2*2.5 

38.4 

21.2 

35.7 

20.0 

23.7 

38.4 

am 

Tainan 

15.0 

16.4 

14.2 

1*2.7 

13.0 

35.0 

18.6 

*26.2 

17.7 

21.8 

18.1 

16.3 

35.0 

mm*!) 

Hokoto 

28.2 

28.6 . 

29.7 

*25.0 

*23.0 

39.2 

33.0 

38.3 

*27.7 

32.7 

29.6 

27.6 

39.2 

St 6* 

Taichu 

14.0 

16.1 

16.9 

12.7 

13.1 

18.3 

18.1 

22.5 

17.0 

22.2 

16.2 

lfi.8 

22.5 


'l'ailiokn 

14.6 

15.4 

* 16.4 

15.8 

14.7 

19.8 

*21.1 

36.0 

15.6 

21.4 

14.0 

13.9 

36.6 

MM 

Keelung 

21.4 

20.2 

18.6 

20.1 

*21.4 

31.8 

26.9 

43.1 

27.3 

34.7 

23.2 

18.9 

•13.1 

ft 

Ialiignkijimu 

16.0 

16.5 

15.3 

16.6 

22.4 

31.4 

58.2 

63.4 

48.1 

53.9 

23.6 

24.0 ! 

63.4 

7ji;w 

Nnhu 

17.7 

21.0 

16.5 

15.1 

24.9 

13.0 

16.7 

*28.4 

*27.4 

45.0 

47.0 

•22.1 

45.0 

AH) 

Oahima 

17.7 

20.1 

17.3 

15.6 

*23.0 

20.8 

38.9 

43.1 

20.3 

m? 

31.7 

19.0 

43.1 

&MH) 

KagoHhima 

19.7 

22.9 

24 9 

23.8 

16.9 

*20.1 

33.2 

39 5 

21 5 

25.3 

23.2 

18.2 

:*9.5 


Miyazaki 

13.6 

184) 

20.7 

14.9 

14.3 

13.5 

16.3 

26.1 

17.4 

17.5 

13.8 

16.9 | 

26.1 

m* 

K umnnioto 

17.8 

149 

17.0 

17.1 

13.4 

13.4 

16.1 

36.7 

18.2 

13.3 

13.8 

16.9 

36.7 

mi 

Sign 

15.7 

18-2 

•20.1 

14.6 

14.7 

12.7 

27.3 

*28.0 

22.7 

21.1 

15.3 

14.3 

28.0 

fcttR 

Sasebo 

17.1 

13-9 

22.6 

21.8 

15.6 

14.9 

*22.5 

•28.0 

23.2 

23.2 

12.2 

1(U 

28.0 


Xagasnki 

26.5 

25-7 

42.7 

31.7 

3*2.9 

33.3 

39.4 

44.1 

28.7 

27.3 

30.6 

*27.0 

44.1 

giSt 

Itsugaham 

176 

192 

22.1 

17.8 

17.3 

14.6 

20.2 

*29.8 

21.0 

16.8 

17.6 

17.2 

29.8 

ihlM 

Fnkuokii 

15-3 

231 

171 

15-5 

12.5 

11.7 

16.8 

*26.9 

15.7 

21.0 

16.4 

11.4 

26.9 

A-5J* 

Oita 

126 

152 

13.8 

13.7 

12.4 

15.6 

13.4 

•25.4 

13.1 

16.5 

12.7 

15.4 

25.4 

TUB 

Shimonoecki 

25-7 

204) 

21-3 

26.7 

23.3 

*24.0 

20-3 

29.3 

21.0 

17.4 

21.3 

22.0 

29.3 


Hiroshima 

156 

16.5 

184 

16.0 

12.3 

21.6 

27.6 

22.6 

22.8 

13.2 

13.6 

16.7 

27.6 

ill 

Kure 

14.0 

10.8 

11-1 

10.1 

10.0 

11.4 

12.5 

16.9 

16.8 

14.7 

12.2 

13.1 

16.9 

tfilll 

Matanyama 

17.5 

17.7 

20-7 

15.3 

19.1 

12.7 

128 

16.6 

14.2 

15.7 

17.0 

2*2.4 

‘20.7 

mm 

Niihama 

*28.2 

33.2 

26.5 

30.5 

24.7 

18.7 

21.3 

33.0 

29.1 

23.7 

23.2 

H5.& 

35.5 

BUT 

Ik-sshi 

... 


... 

... 

• •• 





• •• 

... 

... 

... 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 5 YEARS, 1901-1905. 
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Month 
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2 

PR 

ft 


t 

A 

Jl 

T 

i- ! 

.. ! 

t 

* I 



)\ 

JJ 

n 

» 

n 

n 

)\ 

)\ 

)\ 

M 

n 

j\ 

*l : - 

J& ¥> Locality 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 






& 

* 

M & 

$ 

(ffl) 









MAXIMUM WIND VELOCITY (Continued) 





i 

Mill 

Okayama 

VtJS 

14.2 

13.7 

1 4.9 

13.9 

12.9 

13.2 

,,, 

19.8 

13.2 

12.7 

12.2 

ID.K ! 

i 

Ajino 

•21.4 

10.1 

1 1.9 

20.5 

10.7 

20.2 

17.4 

19.7 

25.3 

13.5 

1H.8 

18.1 

25.3 


Tadotsn 

:m.i 

29.2 

28 8 

25.4 

21.0 

20.5 

20.2 

20 A 

23.0 

20.8 

31.1 

33.5 

30. 1 

vtn 

Kobe 

15.1 

1(5.3 

18.0 

18.4 

17.1 

18.2 

20.0 

21.7 

28.2 

18.8 

115.1 

17.9 

28.2 

APx 

Osaka 

IDA 

17.3 

18.1 

17.0 

17.1 

12.1 

24.4 

173) ' 

22.0 

12.2 

20.8 

20.3 

21.1 . 

Jtltf'Clll 

Wakuyaum 

15.4 

18.1 

17.3 

20.8 

21.7 

20.0 

20.0 

20.9 

20.1 

12.7 

15.1 

15.7 

26.0 i 

fcaft 

Tokushima 

id.» 

17.2 

17.0 

17.0 

14.9 

19.7 

1 1.0 

17.1 

23.2 

H.l 

18.2 

15.1 

23.2 | 

ftfci 

Kochi 

13.2 

14.5 

13.7 

11.7 

10.7 

13.3 

10.2 

15.1 

39.3 

13.2 

17.(5 

13.(5 

39.3 

at 

Tsn 

r.ws 

19.5 

20.2 

18.4 

15.7 

17.4 

22.1 

18.3 

28.2 

10.8 * 

18.9 

19.(1 

28.2 j 

«&a 

Nagoya 

16.7 

10.2 

19.2 

15.2 

153) 

19.2 

34.4 

141 

24.4 

12.0 

10.7 

15.(5 

31.1 ; 

f«e 

Hamamatsu 

15.5 

22.8 

11.5 

17.2 

15.0 

11.2 

10.4 

10.1 

32.3 

17.8 

12.9 

20.1 

32.3 1 

irtiit 

Numibsq 

19.0 

20.1 

20.8 

21.0 

20.8 

218 

220 

1 8.0 

22.7 

15.2 

17 7 

23.7 

21.0 


Yokosuka 

k;.h 

10.9 

2 IA 

21.3 

17.3 

20.0 

210 

11.7 

24.9 

18.3 

13.9 

23.(5 

24.9 i 

«?iU 

Yokohama 

•2(L7 

21.4 

21.7 

21.7 

22 (( 

2*2/2 

22.2 

18.7 

18.7 

25.8 

17.9 

25.2 

18.7 . 

3*£ JX 

Tokio 

11 8 

15.0 

13 A 

13.5 

15/2 

15.9 

19.3 

12.8 

22.4 

11.8 

118 

18.(5 | 

22.1 ! 

1 »T- 

( hoalii 

6&7 

24.1 

25.9 

32.0 

28.5 

27.5 

32.0 

23.7 

0-1.2 

34.2 

32.7 

29.1 

(51.2 i 


Mito 

21.5 

18.1 

20.0 

23.2 

21.1 

18.5 

21.4 

15.2 

34.7 

1(5.8 

17.1 

1(5.2 | 

31.7 

4? Hi 

Kanayama 

1(1.7 

14.0 

20.9 

15.1 

178 

1 1.9 

9-5 

10.7 

318 

9.2 

10.3 

17-5 . 

31.3 

-fit? 

Iahinomaki 

27.7 

27.0 

24.8 

33.3 

25.7 

20.0 

20.0 

19.8 

35.8 

23.6 

22.9 

25.1 I 

358 

A A* 

Miyako 

39.1 

32.2 


42.8 

27.1 

22.3 

25.2 

10.3 

23.8 

20.7 

22.7 

20.3 

428 

! A* 

Vagi 

16.4 

136 

182) 

17.9 

16.5 

19.1 

18.2 

14.7 

19.0 

13.7 

15.0 

1(5. 1 1 

19.6 

»ITC 

Kioto 

10.2 

10.4 

11.4 

12.2 

9.2 

8.3 

14.3 

13.0 

18.2 

8.8 

9.2 

9.8 ! 

18.2 

! «w 

Hiknnu 

17.1 

10.0 

17.1 

158 

12.7 

12.0 

11.7 

11.5 

22.1 

1(5.7 

15.3 . 

18.0 

22.1 

| *i V- 

Gifu 

13.0 

19.7 

19.7 

18.1 

18.7 

17.7 

28.8 

17.1 

31.5 

14.7 

17.4 

17.3 

Jl-5 

i Kiii 

Takii; ania 

io.:t 

12.9 

13.3 

21.2 

15.6 

12.0 

13.3 

12.2 

17.7 

9.4 

12.1 

118 

21.2 

1 «ui 

I kla 

19.9 

21.2 

19.7 

28.7 

10.7 

14,7 

17.0 

11.0 

23.9 

19.2 

16.4 

21.9 

28.7 

'i"ff 

Kofu 

22.7 

24.0 

23.7 

24.6 

21.9 

15.2 

15.5 

19.7 

17.2 

18.0 

22.3 

21.7 

21.7 

: fc* 

Mat uuioto 

18X1 

18.0 

2021 

21.0 

17.9 

10.3 

171) 

30.0 

17.0 

11.9 

15.5 

17.2 

150.0 

fei'f 

Nagano 

20.5 

10.0 

17.2 

24.0 

10.5 

13.7 

14.7 

15.6 

17.7 

17.3 

20.7 

20.1 

21.0 

iiiji-a 

Muyebasbi 

29-9 

27.0 

33,7 

30.4 

29.8 

24.7 

19.5 

17.4 

20.9 

22.9 

23.2 

3i.7 ; 

33.7 

mn 

Knmagava 

21.2 

23.7 

26.2 

25.3 

17.4 

20.2 

24.3 

10.7 

25.8 . 

17.0 

19.2 

24.8 

20.2 

#®sr 

Uteunomiya 

11.6 

15.8 

13.7 

18.0 

11.3 

13.0 

18.0 

11.4 

27.2 

12.0 

15.3 

13-3 

27.2 

itirt 

Askio 

10.5 

18.3 

20.1 

19.1 

10.3 

10.8 

15.3 

10.2 

23.2 

30.1 

21.7 

298 | 

30.1 | 

*3ft 

Fukushima 

10.2 

22.3 

23.2 

18.0 

21.5 

1 3.9 

21.3 

23.2 

19.8 

11.0 

15.8 

19.3 

23.2 I 

HUB 

Yamagata 

12.1 

13.2 

11.8 

22.7 

11.8 

11.7 

12.2 

14.1 

1(5.0 

11.1 

12.0 

11.2 

22.7 . 

r«tm 

Hama, la 

115.0 

28 3 

30.8 

20.8 

28.3 

12.7 

38.2 

33.3 

20.(5 

25.5 

33.0 

34.2 

1 

t-2.7 ; 

! >« 

Sakai 

22.il 

23.1 

22.8 

23.1 

188 

22.1 

27.5 

22.8 

18.8 

21.9 

19.1 

22. r- 1 

27.5 J 

'A'tP 

Miyazu 

10.7 

15.3 

19.2 

15.4 

14.3 

10.9 

1)1.7 

13,8 

17.0 

10.2 

15.0 

li.i) : 

19.2 

i 

Ten ruga 

21-4 

32.5 

‘25.5 

20.9 

22.8 

14.0 

14.3 

14.9 

208 

20.3 

23.5 

25.9 ! 

32.5 

| 160- 

Fnkni 

10.8 

15.7 

17.0 

17.7 

21.3 

15-5 

13.2 

11.8 

19.7 

13.2 

15.5 

15.7 

2,.3 

S?i$ 

Kanna ova 

17.2 

23.0 

23.5 

19.(5 

19.2 

13.0 

21.7 

13.7 

13.(5 

12.0 

18.(5 

23.7 

23.7 

I K-t: 

Fnshiki 

20.11 

25.5 

28.7 

21.7 

20.3 

17.5 

22.1 

21.7 

28.2 

27.0 

2(5.0 

20.7 i 

28.7 ( 

i «i9 

Niigata 

25.0 

33.8 

25.8 

20.8 

22.9 

17.2 

24.4 

21.5 

27.5 

22.1 

25.2 

37.4 

37.1 

4* HI 

Akita 

47.7 

34.0 

27.8 

31.0 

30.0 

22.4 

17.4 

29.4 

36.4 

30.2 

35.3 

37.0 

17.7 . 

j vm 

Aomori 

21.1 

20.0 

17.0 

20.1 

19.4 

19.4 

13.2 

11.1 

19.7 

18.0 

20.2 

23.(5 ; 

20.1 : 

* 

llakothitc 

24.4 

*2(1.5 

‘2*2. ‘J 

23.2 

*2(5.5 

21.0 

19.4 

19.9 

33.9 

30.0 

22.9 

'27.1 : 

33.9 


Sutton 

36.3 

40.8 

31.2 

37.2 

42.2 

10.3 

30.7 

11.1 

52.9 

38.9 

35.4 

37.9 

52.9 

1 *L« 

Sapporo 

110.4 

21.2 

20.5 

23.0 

23.3 

21.9 

17.4 

18.1 

248 

17.5 

21.0 

24.9 

30.4 

i .LUI 

Kamikiiwa 

17.11 

11.9 

18.2 

19.8 

19.0 

118 

13.8 

158 

15.3 

13.6 

12.4 

17.1 

19.8 

i T» 

Toknchi 

17.1 

22.1 

21.5 

21.2 

22.5 

12.9 

19.4 

8.(5 

12.5 

22.3 

23.4 

20.7 ! 

21/2 | 

j 

ftSSE 

Krinio 













... 


Kushirj 

20.0 

223 

-ii.fi 

18.5 

•io.i 

14.8 

15.9 

13.0 

17.0 

22.9 

23.3 

21.5 

218 I 

bVt 

Abashin 

31.1 

22.3 

21.7 

20 1 

22.2 

10.0 

10.5 

10.1 

12.0 

20.0 

37.(5 

28 2 

37.6 1 

m< 

1 

i 

Nemuro 

31.1 

3fl/J 

28.9 

248 

28.2 

20.0 

2)1.8 

20.8 

288 

3(5.3 

31.3 

37.5 

37.5 j 

i 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 5 YEARS, 1901-1905. 


Month 

- 


H 

PH 

3t 

* 

-L- 

A 

1l 

F 

F 

F 

* 

\ 

)] 

)\ 

)] 

11 

)) 

)) 

11 

;i 

11 

11 

11 

1J 

¥ 

1&4 J Locality n. 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

Juno 

July 

Aug. 

Kept. 

Oct. 

Nor. 

Dec. Annual 


$ A B ft 


NUMBER OF DAYS WITH GALES. 



KotJuin 

1 

13.6 

14.2 

f 

10.0 

8.2 

5.8 

2.2 

2.8 

5.2 

4.0 

12.0 

19.0 

21.6 

^ 118.6 

i* 

Taito 

13.8 

12.0 

10.4 

7.6 

6.6 

0.6 

4.8 

7.2 

6.8 

17.0 

16.4 

15.6 

! 124.8 

stiff 

Tainan 

7.0 

6.8 

6.2 

2.4 

2.0 

2.6 

3.8 

3.8 

1.8 

2.4 

3.2 

4.4 

46.4 

ttliHIA 

Hokolo 

•23.8 

24.4 

22.6 

16.2 

13.4 

15.1 

10.4 

14.2 

17.0 

26.0 

27.2 

27.8 

j 23.84 

| fe't* 

Tnichu 

6.0 

7.0 

2.2 

1.2 

1.2 

2.2 

2.8 

3.4 

4.4 

4.4 

5.2 

5.4 

I 45.4 

i SOI: 

Taihoktt 

12 6 

7.#* 

12.6 

10.0 

8.2 

5.6 

4.2 

11.2 

7.4 

14.0 

14.2 

10.0 

1 17.6 


Kecking 

10.4 

11.2 

11.2 

4.2 

4.8 

3.8 

3.8 

7.2 

5.6 

9.4 

11.8 

12.0 

93.4 


Isliignkijima 

14.0 

6.2 

12.1 

8.8 

10.8 

12.6 

12.2 

12.0 

8.2 

15.0 

16.6 

14.2 

j 143.6 

sum 

Knbft 

10.8 

15.0 

9.6 

3.8 

3.8 

1.6 

2.2 

4.2 

9.2 

8.8 

13.8 

12.4 

95.2 

! *fi 

Oshirna 

13.0 

13.8 

12.0 

5.8 

4.6 

2.2 

2.6 

4.0 

4.0 

8.2 

12.2 

12.2 

l HI G 

, 


Kngo-hiniii 

8.6 

KK 

9.0 

6.2 

6.6 

5.4 

3.6 

3.8 

4.8 

1.6 

5.6 

6.0 

73.0 


Miyazaki 

2.2 

| 5.4 

1.8 

2.4 

2.2 

3.0 

1.2 

1.2 

1.2 

1.0 

1.1 

3.2 

26.2 ' 

tt* 

Kutimiuoto 

2.8 

2.K 

j 3.2 

2.6 

2.0 

1.6 

2.6 

1.8 

1.1 

1.2 

1.0 

1.8 

24.8 

felt 

Sapi 

3.0 

3.6 

4.2 

3.0 

3.4 

2.2 

2.0 

2.0 

1.8 

1.4 

1.8 

2.8 

31.2 

feffi® 

Sambo 

0.6 

0.6 

3.4 

3.8 

2.2 

2.6 

3.4 

3.8 

2.4 

2.6 

1.2 

0.4 

27.0 

fi** 

Nagasaki 

14.2 

15.4 

14.6 

14.1 

11.2 

10.8 

14A 

10.2 

8.4 

9.8 

9.8 

14.2 

150.8 

R/SC 

Itsngnhnm 

4.6 

5.4 

4.4 

3.8 

1.4 

3.2 

4.2 

4.0 

3.2 

1.8 

3.0 

5.8 

47.8 

fcl.WI 

Fukuoka 

3.4 

5.0 

2.4 

2.0 

0.8 

0.6 

1.0 

1.0 

1.2 

0.8 

3.2 

6.2 

27.6 

-AD- 

Oito 

2.0 

1.2 

1.2 

2.2 

1.6 

1.4 

1.0 

1.2 

1.0 

0.6 

0.6 

2.4 

16.4 

■| ; BH 

Khimonoseki 

12.2 

9.4 

8.6 

10.6 

9.8 

5.0 

3.6 

6.4 

3.1 

2.2 

6.2 

12.8 

87.2 

era 

Hiroshima 

2.8 

5.0 

3.6 

3.2 

1.8 

1.4 

1.8 

U 

2.0 

1.2 

1.6 

2.2 

28.4 

i * 

Kure 

1.0 

0.6 

0.4 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

0.8 

0.8 

0.8 

1.0 

UO 

7.2 

mij 

Matsuyama 

3.4 

5.6 

3.8 

3.4 

2.6 

1.0 

1.0 

2.0 

0.4 

0.8 

2.8 

5.4 

32.2 

i m\m 

NiihuniA 

15.2 

15.0 

12.6 

8.6 

8.2 

5.2 

6.0 

6.2 

7.8 

8.8 

9.1 

16.4 

119.4 

m- 

Besshi 

1.6 

0.2 

1.0 

2.8 

1.6 

1.0 

0.8 

1.0 

0.8 

0.4 

0.4 

1.2 

12.8 

wm 

Okayama 

2.2 

2.2 

2.2 

2.8 

1.2 

0.6 

0.6 

1.6 

1.2 

0.2 

0.6 

2.8 

18.2 

1 McSTF 

Ajino 

5.6 

5.4 

2.8 

1.0 

3.0 

2.2 

2.1' 

2.2 

3.0 

1.6 

5.2 

7.8 

44.8 

1 sm 

Tadotau 

17.6 

17.2 

10.8 

7.6 

6.8 

4.0 

4.6 

5.0 

8.8 

10.6 

13.8 

19.4 

126.8 ' 

VW 

Kobe 

2.2 

1.6 

3.0 

1.2 

3.0 

2.4 

1.6 

2.0 

2.6 

2.2 

3.6 

2.8 

31.2 j 

, AR 

Osaka 

8.0 

8.0 

4.6 

44) 

4.4 

2.8 

2.4 

2.2 

2.0 

1.8 

3.4 

9.4 

533) 

ffittUi 

'Wiifcava*! *» 

3.2 

2.8 

3.2 

3.0 

3.4 

3.4 

4.8 

1.6 

2.2 

0.6 

2.8 

4.0 

35.0 

«a 

Tokiwhinm 

8.0 

10.6 

5.2 

6.6 

3.4 

1.8 

1.0 

1.4 

2.0 

3.0 

4.2 

7.6 

54.8 

{ 35 to 

Kochi 

1.1 

1.4 

1.8 

1.4 

0.6 

0.4 

0.4 

1.2 

0.8 

1.4 

0.4 

1.6 

12.8 

at 

Thu 

9.3 

11.8 

9.4 

7.6 

4.2 

3.2 

1.8 

1.4 

3.0 

5. • 

5.4 

12.4 

75.0 

j *-*« 

Nagoya 

3.2 

5.4 

5.8 

4.8 

3.6 

2.4 

1.8 

1.4 

2.0 

1.2 

3.6 

3.6 

3&8 

me 

llanmnmt.HU 

4.6 

6.6 

6.4 

5.2 

4.2 

2.2 

1.2 

1.2 

2.2 

1.8 

2.2 

5.0 

4.28 

! 

Nnmnxn 

5.8 

7.8 

5.0 

4.2 

5.8 

4.6 

6.0 

2.8 

2.4 

2.8 

6.2 

10.8 

6.42 

tRSR 

Yokosuka 

3.8 

4.6 

3.8 

141 

5.6 

4.8 

5.8 

2.0 

2.6 

2.2 

2.8 

5.0 

4.78 

ffitt 

Yokohama 

11.8 

13.0 

16.2 

14.0 

15.4 

9.6 

11.1) 

8.0 

9.6 

11.4 

9.8 

9.6 

13.94 

1 JKS 

Tokio 

4.0 

4.0 

3.4 

1.4 

4.0 

2.4 

2.4 

0.8 

2.2 

1.2 

1.8 

3.6 

3.48 

ftt-'f- 

< 'llOKbi 

10.0 

14.8 

20.4 

17.4 

17.6 

11.4 

12.6 

8.8 

13. t 

16.8 

11.2 

14.0 

177.1 

7 lift 

Mito 

3.2 

2.4 

5.0 

t>.f* 

5.8 

2.8 

2.4 

2.6 

3.8 

3.0 1 

1.2 

3.2 

42.0 

SfeUJ 

Kanayaniu 

2.2 

2.2 

3.2 

2.2 

24) 

0.2 

0.0 

0.4 

0.1 

0.0 

1.6 

2.8 

17.2 

i 3Fi'« 

Ishinoninki 

14.4 

16.0 i 

17.2 

14.4 

14.8 

7.6 ! 

5.2 i 

5.2 

6.8 

9.6 

11.6 

17.6 

140.4 

Stf 

Miyako 

9.0 

8.2 

8.8 

8.8 

8.6 

3.1 

3.4 

2.0 

3.2 

3.2 

6,8 

9.8 

7.V2 

A* 

Vagi 

4.0 

4.0 

4.6 

2.6 

2.2 

1.4 

2.8 

1.4 

1.2 

0.4 

1.4 

3.4 

29.4 

1 Stffi 

Kioto 

0.2 : 

0.2 

0.4 

0.4 

0.0 

0.0 

0.6 

o.r; 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

2.4 


1) ikono 

6.8 

5.G 

5.2 

2.6 

0.8 

0.4 

0.1 

1.0 

1.6 

2.6 

4.6 

7.6 

.19.2 


Gifu 

4.2 

6.8 

7.3 

5.6 

3.4 

3.6 

2.0 

0.8 

1.8 

2.4 

2.6 

5.6 j 

46.6 

KSU1 

Taka vania 

0.6 

1.0 

1.6 

3.4 

3.2 

0.6 

0.6 

0.2 J 
1 

1.0 

03) 

0.4 

0.2 

12.8 

win 

I iila 

6.2 

7.2 

5.2 

7.2 

5.0 

1.2 

1.8 

2.2 

3.0 

1.0 

4.6 

9.6 

52.8 

M'W 

Kofu 

9.8 

11.2 

7.8 

5.6 

4.2 

2.2 

1.0 

1.0 

1.2 

2.6 

5.8 

9.6 

62.0 

*2* 

Matsumoto 

4.0 

7.0 

7.8 

8.6 

8.0 

5.4 

4.2 

1.6 

2.6 

2.0 

5.2 

7.2 

63.6 

, jiw 

Nagano 

1.6 

1.6 

8.4 

8.8 i 

7.2 

3.4 

1.8 

1.6 

3.0 

2.4 

2.4 

3.0 1 

45.2 

MM 

1 

Mayobashi 

19.2 

19.2 

15.8 

10.8 i 

10.6 

5.4 

4.4 

3.0 

5.2 1 
1 

6.6 

13.4 

16.0 

i 

130.2 
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— 

— 

— 

BJ 

S 

-A* 

-t 

A 

A 

+ 

+ 

+ 

* 1 

ift ft Locality^-' 

)] 

)\ 

n 

)\ 

)\ 

n 

)) 

)\ 

)i 

)) 

)l 


¥ j 

Jan. 

Fob. 

March 

April 

May 

Jnne 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

O c. 

Annual j 


* H *. H Wl (HD 

number of days with gales, (cwtmued.) 


Jiff 

Kuraagaya 

10.4 

11.0 

9.8 

4.8 

3.2 

2.0 

1.0 

0,4 

! 

1.6 

2.4 

4.6 

! 

9.0 

30.2 


Utaunomiya 

1.0 

2.0 

1.0 

2.2 

0.8 

0.2 

ID 

1.0 

0.6 

0.6 

0.8 1 

2.2 

13.4 


Ashio 

0.6 

0.6 

0.6 

0.4 

0.2 

0.0 

0.2 

0.0 

0.2 

0.2 

01) 

0.4 

3.4 

nils 

Fukuahima 

7.2 

7.6 

9.4 

8.0 

6.0 

2.8 

2.2 

0.4 

1.0 

2.6 

8.0 

7.6 

62.8 

\m 

Vnmagata 

0.6 

1.2 

1.8 

4.2 

4.0 

1.8 

0.8 

0.2 

1.4 

0.2 

0.6 

1.8 

18.6 

iSffl 

Hamiula 

15.6 

14.6 

13.6 

10.0 

10.8 

7.4 

9.3 

7.2 

6.6 

7.8 

11.0 

15.8 

130.2 

* 

Sakai 

9.0 

9.2 

11.4 

9.0 

9.0 

6.4 

7.6 

6.8 

3.8 

5.8 

7.0 

11.0 

96.6 

ant 

Miya/.u 

Tsuruga 

0.6 

9.6 

1.2 

1.6 

2.0 

0.2 

0.2 

0.6 

0.6 

0.2 

0.6 

1.0 

9.4 

me 

14.4 

18.6 

12.8 

10.6 

6.0 

2.0 

1.6 

1.4 

3.2 

7.6 

9.8 

13.4 

96.4 

*5* 

Fukui 

3.2 

1.8 

4.8 

6.4 

3.6 

1.0 

0.8 

0.8 

1.6 

0.8 

1.6 

3.4 

29.8 


Kanazawa 

2.8 

8.4 

1.0 

1.2 

1.2 

0.8 

0.6 

0.2 

0.4 

0.2 

1.8 

4.0 

17.6 

ft* 

Fnahiki 

10.6 

8.6 

12.8 

10.8 

13.8 

7.2 

5.8 

5.6 

8.0 

11.6 

9.6 

11.4 

1 15.8 

ss, ; a 

Niigata 

14.4 

13.8 

11.0 

7.8 

7.6 

4.4 

4.6 

3.6 

5.6 

4.2 

11.4 

17.8 

106.2 

ftHi 

Akita 

18.8 

10.4 

18.4 

15.2 

14.4 

7.2 

4.2 

4.2 

6.8 

6.8 

15.0 

21.4 

1 13,8 

wa 

Aomori 

0.8 

9.2 

8.4 

8.4 

9.6 

2.4 

1.2 

0.6 

2.8 

4,1 

7,2 

9.6 

70.6 

sn 

Hakodate 

18.0 

19.2 

19.2 

18.2 

20.2 

13.6 

10.8 

11.6 

13.8 

14.2 

17.8 

22.0 

198.6 

sro 

Suttau 

24.0 

20.8 

25.8 

23.8 

24.6 

23.0 

21,4 

19.8 

19.0 

20.6 

22.4 

26.4 

272.2 

4LW 

Sapporo 

13.4 

11.8 

19.4 

22.0 

21.6 

13.0 

10.2 

8.2 

9.0 

12.6 

10.0 

14.6 

165.4 

JJH 

Karuikawa 

2.4 

2.4 

4.4 

4.8 

5.4 

0.8 

0.2 

0.4 

2.6 

2.6 

1.8 

5.0 

32,8 


Tokachi 

7.6 

6.0 

8.8 

8.6 

6.6 

2.0 

0.2 

0.0 

1.8 

G.C 

9.6 

11.8 

69.6 

** 

Hrimo 

23.0 

18.8 

16.2 

18.8 

17.6 

14.0 

11.6 

13.0 

15.8 

20.2 

22.2 

23.4 

214.6 

mt i 

Knahir > 

5.0 

6.2 

7.6 

9.6 

9.6 

3.0 

2 4 

0.6 

1.8 

5.6 

5.4 

7.0 - 

63.3 


Ahashiri 

7.8 

5.6 

6 8 

8.8 

9.4 

3.0 

2.2 

2.0 

3.8 

7.0 

9.6 

11.6 

77.6 


Nemuro 

20.0 

17.6 

20.4 

20.0 

21-2 

11.4 

12.8 

8.8 

12.0 

20.2 

20.2 

21.0 

205.6 


a m # n 

NUMBER OF HOURS WITH SUNSHINE. 


I 

Koshtin 

177.0 

159.8 

194.9 

232.7 

j 

221.8 

183.8 ! 

233.3 

188.3 

223.1 

1 

214.9 

176.0 

156.1 

| 

2361.6 

** 

Taito 

123.4 

80.7 

103.5 

152.4 

180.8 

185.3 

250.7 

203.6 

197.0 

174.4 

127.3 

114.8 

1X13.9 


Tivnnn 

212 0 

189.2 

197.5 

230.0 

227.3 

205.7 

251.0 

210.7 

200.1 

259.9 

217.7 

192.8 

2653.9 


llokoto 

126.2 

145.0 

124.0 

188.5 

210.1 

217.8 

296.3 

257.8 

276.4 

211.8 

166.2 

1 12.7 

2392.8 

*■1' 

Taichu 

195.1 

157.8 

150.3 

185.7 

203.2 

179.4 

249.2 

220.8 

267.3 

261.4 

204.0 

179.4 

2453.6 


Taihoku 

108.9 

81.8 

79.9 

118.2 

141.5 

145.8 

203.4 

195.6 

207.4 

157.8 

90.8 

90.3 

1623.9 I 

! ** 

Keelung 

73.1 

52.8 

58.0 

97.3 

132.5 

150.9 

236.1 

211.4 

198.9 

121.8 

50.6 

5«.4 

1 444.8 - 


Ishigulujima 

121.2 

106.7 

119.3 

188.9 

199.2 

218.1 

281.7 

241.4 

225.2 

203.5 

127.6 

111.2 

2141.1 ! 

JEflj 

Nuha 

143.2 

121.5 

129.2 

176.2 

178.9 

210.2 

300.3 

281.4 

224.2 

206.9 

129.3 

113.8 

2225.1 ! 

j *& 

Oshima 

84.5 

82.2 

86.3 

104.4 

129.1 

118.2 

207 7 

210.3 

165,9 

13C.0 

11 1.1 

95.5 

1531.9 j 


Kagoshima 

136.8 

130.0 

142.0 

129.4 

157.9 

108.4 

172.0 

231.4 

185.7 

175.5 

180.4 

143.2 

! 1 8-15.7 | 


Mivnzaki 

166.5 

182.1 

149.7 

141.4 

158.0 

1 17.9 

187.9 

232.6 

186.6 

161.0 

195.4 

180.5 

2060.4 

03* 

Kumamoto 

129.5 

132.6 

141.6 

134.9 

168.1 

131.3 

154.4 

213.6 

172.0 

161.0 

142.2 

106.5 

1787.7 ! 

mi 

Saga 

117.8 

118,2 

136.2 

130.7 

118.6 

120.0 

121.0 

194.6 

149.1 

166.6 

166.7 

122.0 

168t.7 

tee* 

Sasebo 

109 2 

116.3 

1412 

13-*.9 

172.2 

121.3 

. 141.2 

210.0 

183.4 

172.6 

163.4 

120.4 

1803.1 ! 

! 

Nagasaki 

125.3 

124.9 

148.1 

146.3 

177.0 

148.6 

180,2 

245 8 

197.3 

181.8 

174.9 

122.6 

1972.8 

j !S« 

Itaugiiham 

108.7 

129.* l 

117.1 

119.2 

169.6 

144.2 

115.6 

138.9 

135.9 

134.0 

135.9 

117.7 

1565.8 

MM 

Fukuoka 

114.4 

120.9 

143.7 

143.6 

182.9 

153.0 

161.3 

224.3 

179.5 

172.3 

156.6 

129.4 

1881.9 

Aft 

Oita 

151.9 

151.0 

151.0 

138.4 

160.8 

116.2 

157.0 

212.8 

168.2 

160.0 

174.1 

153.1 

1X14.6 

'I ; M 

Sbiuiouoacki 

118.3 

115.3 

113.4 

152.7 

192.4 

158.3 

168.1 

230.2 

1810 

167.7 

147 3 

109.3 

| 1887.4 I 

,«r.G 

Hiroshima 

136.3 

15-1.9 

169.7 

165.6 

195.1 

162.7 

161.8 

22.57 

179.7 

181.4 

104.7 

135.3 

: 2032.9 

1 % 

Knns 

• •• 

... 

... 



... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

Gill 

Matsuyama 

129.6 

133.9 

154.1 

147.3 

179.3 

144 8 

172.9 

220.4 

174.0 

166.0 

155.8 

127.2 

1905.5 


Niihama 

• •• 


• •• 

... 



... 

... 


• •• 

• •• 

• •• 

• •• 

m- 

Uesahi 


... 


... 

... 

... 

** 

... 

... 

... 
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)i 
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)\ 
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>i 
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Fek 
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B M & & • (*) 

NUMBER OF HOURS WITH SUNSHNE. (Continued) 


1 

| 

ESili 

Okaynmn 

16 1.6 

173.1 

181.8 

1 

1S5.4 

215.0 

184.2 

208.9 

. 

248.1 

19.1.9 

188.5 

177.1 

176.9 

23(0.8 

1 nicrf 

Ajixio 

Motnn 

131.7 

1 17.1 

171.3 

171.2 

198.8 

168 8 

212.9 

250.2 

199.0 

168.4 

161.8 

1407 

2113.0 

I WP 

Kobo 

145 0 

161 1 

173.1 

172.5 

196.1 

176.8 

175.7 

243.2 

191.0 

166.9 

171.8 

161.5 

2i:K‘i f 


Osukn 

152 *J 

172 3 

184.2 

183.8 

209.0 

185.6 

1955 

263.2 

204.0 

171.7 

176.3 

161.9 

22625 

i 

Wakayama 

Tokushima 

126.5 

151.1 

164.5 

102.8 

179.0 

161.7 

203.5 

240. t 

186.7 

158.5 

1505 

138.3 

2023.2 

| f’ito 

159.il 

155.8 

158.7 

1655 

190.8 

160.8 

206.8 

219,7 

167.3 

1«5. 1 

171.0 

1695 

2143.8 

Kochi 

181.5 

191.5 

172.1 

159.4 

180.9 

136.0 

169.0 

217.8 

1765 

172.6 

194.8 

194.4 

2119.8 ; 

1 

Thu 

135.8 

152.8 

156.1 

149.6 

156.6 

13021 

157.6 

208.1 

166.1 

117.3 

164.6 

147.8 

1873.3 

t.vrs 

Nagoya 

149.0 

166.0 

183.9 

170.1 

183.4 

. 

168.8 

1815 

2 : 10.6 

199.0 

166.1 

170.8 

149.4 

2118.6 

1 S<2 

jS if- 

Hamamatsu 

162.3 

181.1 

179.0 

163.3 

170.9 

162.1 

179.1 

228.1 

1835 

148.8 

175.3 

163.3 

2102.2 : 

Nnmazu 

178.1 

195.4 

132.9 

179.4 

1*55 

177.4 

171.6 

2335 

191.7 

160.4 

184.9 

1885 

2229.6 

w*n 

Yokosuka 

... 

... 
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... 
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... 
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Yokohama 


p 
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2068.2 
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Tokio 

188.3 

190.2 

178.0 

167.0 

173.8 

161.1 

151.7 

1 49.1 

153.5 

137.7 

1805 

179.3 

«T- 

! 7pP 

C oshi 

162.4 

165.5 

157.4 

154.2 

169.2 

1 14.9 

140.2 

2075 

151.6 

130.2 

160.6 

152.2 

1898.9 

Mito 

160.4 

156.4 

176.4 

111.2 

155.8 

1235 

117.0 

162.4 

119.2 

112.9 

153.1 

159.8 

1736.1 

1 ife-ili 

Kanayama 

133.4 

153.8 

176.1 

168.5 

179.5 

1:41.2 

10 U 

140.4 

117.8 

118.3 

131.2 

122.1 

1695.4 

! 

Ishinomaki 

151.3 

172-2 

188.6 

191.6 

205.2 

183.0 

143.3 

167.1 

152.6 

151.7 

157.5 

151.3 

2021.4 

sx 

Miyako 


... 

... 

... 

... 

.... 

... 

165.9 

147.4 

153.6 

168.0 

1585 

.»* 

AM 

Y«g» 
Ki to 

114.3 

126.4 

146.8 

150.6 

173.7 

153.7 

190.5 

2:17.7 

171.2 

147.2 

145.2 

124.8 

1882.2 

1 Stfifl 

127.9 

152.9 

173.7 

166.4 

193.3 

174.2 

179.6 

235.3 

1H5.1 

164.0 

1595 

13s.2 

20505 

1 Ttitt 

Hikono 

112.4 

140.9 

171.1 

156.6 

182.9 

163.4 

182.0 

2355 

182.8 

164.7 

153.6 

119.8 

1965.7 


Gifu 

164.1 

177.4 

197.0 

180.3 

200.0 

173.7 

182.3 

221.7 

185.7 

166.5 

175.1 

1534) 

2176.8 

wm 

Takavuma 

... 



... 

... 

... 

... 

... 

126.2 

111,3 

95*3 

74.3 

... 

fttxtn 


141.7 

171.9 

185.0 

157.6 

181.3 

146.9 

111..) 

201.5 

165.6 

139.5 

152.3 

1 17.3 

195 .0 

* n 1 iff 


192.0 

199.7 

192,7 

176.9 

192.1 

170.3 

169.0 

174.5 

177.1 

150.8 

188.8 

192.4 

2215.1 

M 

Matsumoto 

133.8 

159.5 

1765 

161.5 

170.4 

147.3 

143.1 

187.4 

1515 

1 16.2 

149.5 

133.4 

18395 

art 

MRS 

Nagano 

Maycbashi 

138.9 

161.5 

195.8 

188.9 

211.1 

188.2 

172.2 

218.1 

180.8 

147.8 

157. 1 

133.3 

2093.8 

206.0 

212.7 

211.3 

178.5 

190.4 

176.2 

1435 

189.9 

157.8 

158.8 

198.4 

20 1.1 

222.1.6 

fie?* 

Knmngnyn 

177.0 

176.4 

173.2 

153.8 

155.7 

195 7 

111.8 

163.2 

1335 

130.2 

173.6 

1)65 

1859.6 


Uteunouiiya 

180.5 

188.8 

174.8 

147.9 

116.5 

119.2 

100.8 

142.3 

120.2 

122.7 

ir>7.(» 

179.1 

1790.5 

hilt- 

Ashij 

Fukushimu 

120.5 

145.5 

160.9 

172.8 

179.0 

154.0 

111.7 

140.3 

121.2 

115.2 

130.1 

100.8 

1658.0 

iUtf 

Yamagata 

88.7 

116.9 

149.5 

182.3 

185.2 

174.5 

139.6 

162.1 

1435 

128.8 

108.2 

$*2.7 

1602.0 

ft in 


83.3 

88.4 

145.3 

158.1 

207.7 

175.2 

1775 

238.7 

180.2 

1645 

118.5 

75.2 

181-2.6 

til 

Sakai 

66.9 

66.5 

1 16.6 

145.8 

187.4 

161.8 

151.8 

193.9 

151.1 

130.8 

100.1 

61.9 

1543.6 

'& lit 

Miyazu 

... 

... 

... 

-• . 

... 


... 


... 

... 

... 

... 

.«• 

; 

j 

Tsuruga 

Fukui 

80.9 

87.5 

153.9 

155.0 

184.0 

163.1 

152.3 

215.7 

168.3 

145.8 

112.0 

665 

16851) 

Sfei? 

{£+: 

Kunuzuwu 

63.8 

78.4 

124.2 

159 r 

188.4 

168.6 

156.4 

207.1 

164.4 

133.0 

112.4 

62.0 

1618.5 

Fushiki 

78.0 

100,8 

153.4 

181s 

206.2 

180.0 

164.2 

224.0 

176.3 

142.5 

92.6 

80.7 

17S0.5 

jjfii} 

Hiigata 

42.0 

56.5 

121.5 

153 7 

176.4 

159.4 

136.9 

194.1 

158.1 

115.1 

73.9 


1432.8 

f jjj 

Akita 

55.8 

47.4 

152.4 

195.4 

192.7 

192.1 

151.3 

194.4 

164.1 

140.1 

80.4 

48.8 

16'! t-0 


Aomori 

60.9 

71.3 

148.7 

201.0 

211.1 

196.9 

169.1 

208.6 

160.7 

146.3 

83.3 

.50.2 

1711.4 ■ 
j 

i5j in’; 

Hakodate 

99.0 

126.4 

188.3 

224.5 

• 

216.4 

171.1 

161.9 

1935 

154.9 

176.2 

1115 

83.2 

1906.9 

gj-hi; 


50.7 

76.2 

148.4 

214.1 

222.7 

177.8 

196.1 

227.7 

18M 

157.0 

77.2 

43.4 | 

1775.4 j 

! +l« 
1 J-M 

Sapporo 

Kaiuikaaa 

91.4 

113.0 

17 1.5 

214.1 

213.7 

172.9 

188.5 

208.0 

170.4 

176.3 

105.2 

81.4 

1906.6 | 

64.0 

100.8 

146.3 

175.7 

1795 

167.3 

170.5 

172.2 

136.2 

1195 

63.0 

45.8 

1501.9 i 
2011.7 : 

i m 

Tokachi 

161.8 

169.6 

229.6 

2125 

197.2 

136.8 

145.7 

137.4 

125.9 

1785 

lltl.K 

155 0 . 

mt 

Krimo 

... 


... 

... 

... 

... 


... 

... 

... 

... 

••• 

... 

mm 

Kushiro 

... 

... 

... 

... 

• •• 

... 

... 

... 

... 

... 

... 



fadi 

WL 

Abashin 

Norauio 

116.7 

1345 

139 1 

198.3 

182.6 

134.0 

147.9 

137.1) 

140.1 

149.2 

182.8 

1195 

1792.2 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 5 YEARS, 1991-1008.'* 

m * 


MISCELLANEA. 



i& « 

Locality 



V *j - Sfi. i|. y H » 
Mean annual number of days with 


Mnx. Daily 
Range of 
Air Temp. 

Alls. Range of 
Air.Ternp. dur- 
ing the period 

S 

* 

8 

A 

* 

A 

« Stf 
K 

ft 

CS 

AitK*li£*KT 

Min. Air 
Temp. <(P 

Max. Air 
Temp. >25° 

fflfr 

Koabuu 

0.0 

0.0 

0.0 

22.0 

0.0 

0.0 

292.4 

7.6 

23.5 

38# 

Tuito 

0.0 

0.0 

0.0 

30.0 

0.0 

0.0 

262.8 

15.3 

29.7 

SiH 

Tainan 

0.0 

0.0 

0.0 

44.6 

0.4 

0.0 

280.2 

17.9 

33.2 1 

»WJ6 

Hokoto 

0.0 

0.0 

0.0 

19.8 

3.2 

0.0 

204.4 

9.8 

25.3 

W'f 

Tuiehn 

0.0 

0.0 

0.0 

48.0 

’ 7.8 

0.0 

253.4 

7.4 

38.2 ] 

38ft 

Taihoku 

0.0 

0.2 

0.0 

37.8 

10.0 

0.2 

210.2 

17.3 

SMU I 

] £S 

Keelang 

0.0 

0.0 

0.0 

29.6 

5.5 

041 

180.0 

11.4 

:t 2.0 

; vaa 

IshigakijiMu 

0.0 

0.0 

0.0 

32.2 

0.8 

0.0 

233.8 

11.2 

20.1 j 

' wn 

Naha 

0.0 

0.0 

0.0 

25.4 

0.0 

0.0 

192.2 

12.8 

28.3 

*ft 

Oshima 

0.2 

4.8 

0.0 

25.0 

0.0 

0.0 

172.8 

15.2 

31.4 


Kagoshima 

0.8 

4.0 

0.0 

90.6 

4.0 

10 . 1 * 

117.0 

14.9 

38.7 

! 

Miyazaki 

0.4 

0.0 

0.0 

23.8 

1.4 

30.0 

128.0 

20.4 

43.5 

! Jis* 

Kumamoto 

10.4 

0.4 

0.4 

15.4 

15.8 

02.2 

125.2 

23.6 

45.0 

fen 

Sign 

17.2 

7.5 

0.0 

14.8 

3.0 

31.4 

119.0 

19.2 

42.8 

feft« 

Sasebo 

10.8 

10.0 

0.6 

12.0 

0.4 

11.2 

108.8 

17.9 

40.1 


Nagasaki 

11.8 

18.0 

1.0 

15.4 

0.1 

13.4 

99.4 

15.1 

39.2 


Itsugabnm 

11.6 

14.0 

1.0 

13.4 

1.4 

39.0 

95.2 

18.3 

41.1 

! saw 

Fitknokn 

10.4 

21.8 

0.8 

15.0 

2.0 

31.2 

106.2 

22.2 

10.0 

i *» 

Oita 

0.8 

2.0 

0.0 

15.0 

11.0 

23.0 

91.4 

20.5 

39.3 

Ti 

Shimonoaeki 

13.0 

27.0 

0.0 

10.0 

5.0 

10.2 

88.2 

14.1 

39.8 s 

; Iff A 

Hiroshima 

21.4 

0.0 

0.0 

12 0 

1.8 

47.0 

106.0 

17.7 

42.2 

! & 

Kurc 

10.8 

2.0 

0.2 

9.0 

3.0 

20.4 

114.6 

18.0 

10.8 

; t 2 lli 

Matsuyama 

14.4 

18.0 

0.1 

10.0 

1.8 

45.6 

109.6 

18.8 

42.1 

i wm 

Niihamu 

18.0 

20.0 

0.2 

20.2 

3.8 

13.0 

109.4 

18.7 

40.0 

iff- 

Resshi 

53.4 

. 11.0 

• 0.0 

8.4 

22.0 

89.8 

32.6 

16.4 

12.8 

Will 

Okayama 

17.0 

0.0 

0 0 

13.8 

8.0 

50.2 

110.0 

19.2 

40.5 

Ijtfp 

Ajino 

12.0 

5.2 

0.2 

10.8 

3.0 

:»3.4 

93.6 

16.4 

40.2 

£#nt 

Tadotsu 

12.0 

15.0 

00 

14.0 

6.2 

24.0 

95.6 

16.3 

4 LI 

9tP 

Kobe 

17.8 

0.2 

0.0 

11.0 

5.0 

1.0 

54.2 

16.1 

11.0 

*K 

Osaka 

12.4 

9.0 

0.0 

11.2 

31.4 

39.4 

11.7 

18.0 

11.8 

»*Ul 

Wakayama 

14,4 

18.0 

0.2 

17.0 

1.6 

20.4 

1 10.2 

17.1 

40.0 

«fift 

Tokushima 

71.4 

10.8 

0.0 

11.8 

0.8 

29.8 

106.2 

19.4 

:J9.4 

ftto 

Kochi 

4.8 

0.8 

0.6 

12.0 

8.2 

34.8 

123.2 

17.4 

42.0 

W- 

Tan 

15.0 

5.4 

0.4 

10,1 

2.4 

37.2 

tm .2 

18.9 

43.2 

* AS 

Nagoya 

15.8 

5.2 

0.0 

10.0 

3.0 

65.0 

113.8 

19.7 

44.2 

«e 

Hamamatsu 

0.2 

1.4 

1.4 

9.2 

3.0 

*25.0 

18.1 

18.0 

39.8 

h* 

Nuniozu 

2.0 

4.0 

0.8 

11.4 

0.0 

31.2 

108.4 

18.0 

42.1 

warn: 

Yokosuka 

10.0 

3.8 

1.0 

11.8 

10.0 

16.0 

88.0 

20,2 

41.7 

ttiH 

Yokohama 

0.4 

\2 

0.6 

9.8 

8.2 

:i3.2 

77.8 

20.1 

40.1 

## 

Tokio 

11.8 

7.2 

0.4 

11.2 

10.2 

56.6 

80.6 

19.5 

13.5 
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RESULTS OF THK OBSERVATIONS FOR THE 5 YEARS, 1901-1905. 


m * (*> 

MISCELLANEA. (Continued) 


• 

4 * 

Locality 

^ *j - fp If! / Hft 
Mean animal number of days with 

*ua-B + 
Ai*«$ ■ 

Max. Daily 
llunge of 
Air Temp. 

Abs. Dnnge of 
Air Temp, dur- 
ing the jiericKl 

» 

* 

K 

TO 

▲ 

% TO 

K 

K 

IB® 

Mir. Air 

Temp. «f> 

=-t-3tfltJ3Lh 

Max. Air 
Temp. >25° 

**r- 

{ ’ho.sbi 

6.2 

1.8 

1.4 

14 4 

23.0 

19.8 


14.0 

359 j 


Mito 

15.4 

7.0 

0.8 

182 

8.4 

80.6 

76.8 

20.0 

44.3 

3?iM 

Ivannyama 

54.4 

7.8 

0.2 

9.4 

22.2 

107.6 

60.8 

24.7 

48.6 

a® 

lallinoniaki 

50.0 

11.8 

0.8 

15.6 

59.K 

86.4 

32.4 

16.7 

43.0 

ftrV 

Miynko 

4!).H 

21.4 

0.0 

4.6 

-22.4 

• 117.6 

44.2 

23.4 

51.2 

A?k 

Yagi 

15.8 

16.0 

0.6 

10.4 

5.0 

49.0 

119.6 

20.3 

43.6 

Mfif. 

Kioto 

31.0 

13.2 

0.6 

14.4 

4.0 

90.2 

120.8 

24.2 

49.7 

mm 

It ikon e 

31.2 

13.8 

0.0 

21.4 

2.H 

47.8 

78.2 

21.6 

45.1 

« *;«- 

Gifu 

21.4 

4.6 

0.2 

14.6 

4.2 

50.6 

46.6 

19.6 

43.1 j 

kiii 

Takuyatllit 

74.2 

7.8 

0.6 

21.0 

72.6 

' 122.0 

88.8 

26.3 

57.7 


Edn 

38.8 

8.4 

1.2 

17.8 

22.0 

106.2 

92.2 

23.6 

48.1 

■PJff 

Kofu 

ll.C 

2.2 

0.6 

16.0 

10.2 

93.6 

118.2 

48.1 

49.6 

e* 

Matsu mot o 

42.8 

2.0 

0.0 

13.8 

13.2 

124.1 

81.8 

25.3 

52.6 

ftw 

Nagano 

65.8 

6.6 

0.6 

16.2 

8.4 

1 10.4 

951) 

23.2 

51.1 

««$ 

Mayelmshi 

17.8 

0.2 

0.6 

2 08 

1.0 

09 1 

87.4 

20.5 

43.«; 

JTfr 

Kuinugaju 

12.4 

0.0 

0.6 

12.6 

7.6 

81 1) 

93.6 

23.6 

44.5 j 

-m'S 

Utsunomiva 

18.6 

4.6 

0.8 

19.4 

14.8 

106.2 

87.8 

23.7 

49.5 

1 Jd« 

Aabio 

47.2 

2.6 

1.6 

15.6 

3.6 

110.2 

48.fi 

31.0 

54.4 

j *3*fi 

Fnkuahim a 

57.8 

2.0 

1.4 

12.4 

8.8 

93.2 

80.2 

24.5 

48.fi 

i lH»5 

Yamagata 

84.6 

11.8 

0.6 

14 6 

17.8 

107.0 

83.2 

24.6 

51.7 


HuUiada 

25.4 

42.0 

0.0 

10.8 

3.8 

14.2 * 

83.0 

18.2 

41.8 

1 

Sakai 

32.0 

29.6 

0.2 

10.4 

7.6 

29.4 

84.2 

18.4 

41.1 

! '«•* 

Miyain 

38.6 

38.2 

0.0 

11.0 

0.6 

45.1 

100.8 

24.7 

44.9 


Tsumgn 

28.6 

=14.4 

0.0 

14.4 

3.0 

28.4 

93.4 

22.1 

47.7 | 

! sur- 

Fnku 

43.0 

48.0 

0.2 

23.0 

17.2 

47.4 

33.2 . 

21.0 

44.1 

zm 

Kanazawa 

47.8 

49.8 

3.2 

17.6 

0.0 

50.2 

92.6 

21.3 

48.2 

«* 

Fuabiki 

52. 

24. 

1. 

18. 

3. 

46. 

79. 

22.8 

48.5 

j *riS 

Niiptta 

60.6 

49.8 

0.4 

13.8 

2i) 

60.2 

74.3 

21.1 

45.7 

i*W 

Akita 

87.0 

54.8 

1.8 

21.0 

6.0 

99.2 

59.0 

20.0 

50.7 

| *« 

Aomori 

97.8 

46.2 

0.4 

9.4 

12.4 

115.8 

43.2 

22.6 

50.5 


Hakodate 

96.2 

28.4 

0.2 

11.4 

4.8 

135.0 

22.0 

19.8 

52.5 

*» 

Suttsu 

113.0 

19.6 

3.8 

7.2 

3.4 

115.8 

17.8 

11.7 

499 

j «.« 

Sapporo 

1 16.0 

36.8 

0.2 

8.6 

7.4 

167.0 

36.8 

24.9 

57 ;) 

j J-JH 

Kumikawn 

127.4 

22.2 

0.6 

12.8 

21.0 

186.0 

45.8 

32 9 

75.il 

1 +» 

Tokacbi 

76.2 

3.0 

0.4 

6.0 

4.2 

190.2 

41.8 

14.5 

73.0 

am 

Erimo 

62 0 

9.2 

0.0 

4.4 

80.0 

11.3 

0.0 

... 

• a • 

««» 

Kuahiro 

85.6 

13.8 

0.8 

10.2 

20.0 

196.6 

17.4 

28.0 

66.1 

I SfUJi 

Ahiabiri 

103.2 

13.6 

1.0 

12.2 

17.4 

160.6 

17.0 

20.0 

65.0 

| 

Nemnro 

89.4 

26.0 

1.0 

8.4 

87.8 

153.8 

3.6 

’ 

26.0 

52.0 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 5 YEARS, 1890-1000. 


Month 

— 

— 

H 

ra 

3L 

JU 

s\ 

-fc 

A 

X 

1- 

+ 

+ 

| 


A 

JJ 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 


• 4j Locality'"'\_ 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

Jnne 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Not. 

Dec. 

Annual 


& n %. » 

MEAN AIR PRESSURE. 


we 

Naha 

76-1.9 

703.6 

762.9 

761.0 

758.3 

756.4 

755.8 

755.8 

757.1 

761.1 

762.4 

765.2 

760.4 

seas 

Kagoshima 

66.0 

64.7 

63.8 

61.9 

58.5 

57.2 

56.3 

57.3 

58.1 

62.9 

64.4 

(56.4 

t51.5 


Mivnzaki 

65.7 

64.7 

63.9 

62.2 

58.7 

57.4 

56.3 

57.5 

584 

63.0 

64.4 

66.1 

61.5 


Kumamoto 

67.2 

65.8 

64.7 

62.5 

58.9 

57.4 

56.4 

57.5 

58.8 

63.7 

(55.2 

67.3 

(52.1 

fcR 

Saga 

67.0 

65.7 

64.7 

62.4 

58.7 

57.1 

56.0 

57.2 

58.7 

63.5 

64.1 

G7.0 

61.9 


Kaaelio 

67.1 

65.9 

64.8 

62.6 

58.8 

57.2 

56.1 

57.3 

58.8 

63.8 

65.3 

67.3 

(52.1 

A«3f 

Nagasaki 

66.8 

65.5 

64.5 

62.2 

58.6 

57.0 

56.0 

57.1 

58.1 

63.4 

64.9 

66.9 

61.7 

Hi* 

Itangaharu 

67.2 

66.1 

65.1 

62.9 

59.1 

57.4 

5(5.0 

57.4 

59.8 

642 

65.7 

67.2 

(52.55 

•am 

Fukuoka 

C7.1 

65.5 

64.5 

62.5 

58.3 

50.8 

55.7 

57.0 

59.1 

63.7 

65.3 

66.8 

61.9 


Oita 

66.2 

65.2 

64.4 

62.4 

58.0 

57.1 

55.9 

57.2 

58.8 

63.4 

64.9 

66.4 

61.7 

TUB 

Shimonoseki 

66.4 

65.5 

64.6 

62.4 

58.6 

57.0 

55.7 

57.0 

58.8 

63.5 

64.9 

60.4 

61.8 

MS 

Hiroshima 

(i6.4 

65.5 

64.8 

62.8 

59.0 

57.5 

562 

57.6 

59.3 

63.9 

65.3 

66.6 

(51.(5 

» 

Kure 

6(!.5 

65.7 

642) 

622) 

59.2 

57.6 

56.4 

57.7 

59.3 

63.8 

65.3 

66.7 

62.2 

12 UJ 

Matsuyama 

60.2 

65.3 

64.6 

62.6 

59.0 

57.4 

56.3 

57.6 

58.9 

63.5 

65.0 

66.4 

61.9 

Will 

Okayama 

66.1 

65.3 

64.8 

02.8 

59.0 

57.5 

56.3 

57.6 

59.4 

63.8 

05.3 

66.3 

62.0 

KkVf 

Ajiuo 

65.8 

65.1 

64.5 

62.6 

58.7 

57.2 

56.0 

57.3 

58.9 

63.4 

64.8 

65.9 

61.7 

*xm 

Tudutou 

65.9 

65.1 

64.6 

02.0 

58.8 

57.3 

56.1 

57.4 

551.0 

63.5 • 

64.9 

66.0 

61.8 

*E 

Osaka 

65.3 

64.7 

64.6 

62.8 

59.0 

575 

56.5 

57.9 

58.0 

63.4 

(54.8 

65.6 

61.7 

JtiWUl 

Wakayama 

65.6 

64.8 

64.5 

62.8 

59.1 

57.5 

56.5 

57.9 

59.0 

63.4 

(54.7 

(55.7 

61.8 

tsa 

Tokushima 

65.3 

64.6 

64.2 

62.5 

58.8 

57.3 

56.1 

57.5 

589 

63.4 

65.0 

65.9 

61.6 

3$*n 

Kochi 

64.8 

61.0 

63.5 

62.1 

58.8 

57.4 

56.5 

57.9 

58.6 

62.8 

64.1 

65.3 

61.55 


Thu 

64.4 

63.9 

63.9 

62.6 

59.0 

57.6 

56.5 

58.0 

59.1 

63.1- 

64.3 

64.8 

61.4 


Nagoya 

64.3 

63.7 

03.6 

02.2 

58.9 

57.5 

f>T».5 

58.2 

59.8 

62.3 

64.1 

64.6 

61.3 

me 

Hamamabm 

63.1 

62.8 

62.8 

02.2 

58.8 

57.0 

56.6 

58.6 

59.0 

62.4 

63.4 

(551.7 

614) 

iW 

Nuinazn 

62.3 

62.0 

62.3 

02.2 

5H.8 

57.7 

56.6 

58.5 

59.5 

62.3 

63.1 

62.(5 

(50.7 


Tokio 

62.6 

62.6 

62.9 

62.5 

58.8 

57.7 

56.4 

58.3 

59.9 

62.7' 

63.5 

62.8 

60.!) 


Choehi 

62.3 

62.2 

62.7 

62.5 

58.9 

57.9 

56.6 

58.6 

59.8 

62.5 

63.2 

62.5 

60.8 

7i® 

lahinomaki 

62.3 

62.6 

63.6 

03.2 

58.8 

58.4 

56.5 

582 

60.2 

62.7 

63.5 

(52.5 

602) 

#2? 

Miyako 

61.6 

62.3 

62.0 

62.4 

56.3 

58.0 

56.5 

58.3 

00.5 

62.3 

63.1 

61.8 

6045 

K«P 

Kioto 

65.3 

64.7 

64.0 

63.0 

59.2 

57.7 

50.6 

580 

59.4 

63.G 

64.9 

G5.6 

61.9 

«« 

liikono 

65.1 

64.6 

64.5 

63.1 

59.4 

57.8 

56.7 

58.2 

59.9 » 

63.5* 

65.0* 

(55.3# 

61.9 


Gifu 

64.8 

64.2 

64.2 

62.9 

59.3 

57.8 

56.8 

58.4 

59.6 

63.4 

64.7 

65.2 

(51 .8 

N'# 

Kofu 

63.1 

62.8 

62.6 

62.0 

58.5 

57.3 

57.1 

58.1 

59.4 

03.1 

63.8 

(53.5 

60.8 


Nagano 

64.6 

64.3 

66.7 

62.7 

58.6 

57.1 

55.9 

57.7 

59.7 

63.5 

(54.9 

64.6 

61.7 

?»« 

Uteunomiya 

62.6 

62.5 

62.9 

62.5 

58.8 

57.8 

56.5 

58.4 

00.0 

62.8 

63.7 

62.9 

(50.9 

ttifi 

Fukushima 

63.0 

63.2 

63.6 

63.0 

58.9 

58.0 

56.6 

58.4 

00.5 

63.5 

64.1 

(555.2 

61.55 

him 

Yamagatu 

62.9 

62.9 

63.4 

62.5 

58.3 

57.2 

55.9 

57.8 

60.0 

(52.8 

63.8 

655.0 

60.8 

am 

Humadu 

66.0 

66.2 

64.5 

62.3 

58.5 

5G.9 

55.5 

56.9 

59.1 

632 

64.8 

66.0 

61.6 

m 

Sakai 

65.2 

65.2 

64.8 

62.8 

58.8 

57.2 

55.9 

57.4 

59.6 

63.7 

65.1 

65.8 

61.8 

am 

Kanazawa 

64.8 

64.4 

64.5 

62.8 

58.8 

57.3 

50.1 

57.6 

59.5 

63.4 

04.7 

(5-1.7 

01.6 

ft* 

Fuahiki 

64.8 

64.5 

61.6 

62.9 

58.8 

57.4 

56.1 

57.6 

59.7 

63.4 

64.7 

64.8 

61.6 


Niigata 

63.6 

63.5 

61.0 

02.8 

00.8 

57.5 

562 

57.9 

58.8 

63.1 

64.2 

651.6 

61.4 

fttu 

Akita 

62.8 

62.8 

63.2 

62.5 

58.4 

57.5 

56.1 

57.8 

60.0 

62.6 

63.6 

62.8 

60.8 


Aomori 

61.9 

62.4 

62.7 

62.0 

57.9 

57.6 

56.1 

57.8 

60.3 

62.1 

63.1 

62.0 

(5045 

Mill 

Hakodate 

61.4 

62.4 

62.5 

02.1 

57.9 

57.9 

50.3 

57.9 

60.4 

Cl.6 

62.5 

61.4 

60.4 

SB? 

Sutton 

60.9 

61.9 

61.6 

01.1 

57.2 

57.3 

55.> 

. 57.3 

59.9 

01.0 

62.0 

00.9 

59.7 

«.« 

Sapporo 

60.6 

62.1 

61.6 

61.2 

57.2 

57.4 


" 57.6 

60.2 

61.0 

61.9 

60.5 

59.8 

JJU 

Kamikawa 

60.6 

02.4 

61.6 

61.1 

57.2 

57.5 


57.7 

60.5 

60.9 

61.6 

60.2 

59.8 

+» 

Tokuchi 

60.1 

62.0 

61.3 

61.1 

57.5 

58.1 


584 

00.8 

60.8 

61.2 

59.7 

59.8 

*« 

Erimo 

58.8 

60.3 

60.5 

00.9 

57.2 

57.C 

Si * 

57.9 

59.6 

60.2 

60.3 

58.6 

59.0 

mb 

Kushiro 

59.6 

61.6 

61.1 

61.2 

57.6 

582 

66.8 

58.5 

(!0.7 

60.5 

60.8 

59.3 

59.7 

«xl> 

Alxwhiri 

59.5 

62.1 

61.1 

60.6 

57.0 

57.9 

56.4 

58.0 

60.5 

60.0 

60.7 

59.0 

59.4 


Nemuro 

58.9 

61.0 

60.7 

61.2 

57.5 

58.3 

50.9 

58.6 

00.6 

60.2 

60.5 

5a7 

59.4 


•iafisap* 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 5 YEARS, 1896-1900. 


1 Month 

' — 

— 


CT 

E 

U. 

/\ 

-t 

A 

'* 

1* 

+ 

T 

* I 

j )fi£ Locality .. 

n 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

X 

if- 1 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sep*. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annua! I 


^ n * m. 


MEAN AIR TEMPERATURE. 



Naha 

10.7 

16.3 

18.5 

21.3 

23.7 

25.9 

27.7 

27.8 

26.7 

23.9 

21.4 

17.8 

22..7 

Kagoshima 

7.0 

7.8 

11.1 

155 

19.1 

22.5 

25.9 

26.8 

24.3 

18.8 

14.8 

9.5 

171 ) 

I #*» 

Miynjtiki 

7.3 

7.7 

11.1 

15.9 

19.4 

22.9 

205 

26.9 

24.0 

185 

14.0 

8.7 

16.8 

j IS* 

Kumamoto 

5.0 

5 .C 

9.1 

14.9 

185 

22.9 

26.2 

27.3 

23.0 

10.9 

12.3 

7.0 

15.8 

mi 

Saga 

5.1 

5.4 

8.7 

145 

18.6 

'^•3 

25.9 

27.1 

23.1 

165 

12.4 

0.8 

15.5 

I fc & K - 

£um-1io 

50 

6.0 

9.1 

14.3 

18.3 

22.0 

25.5 

26.9 

23.2 

17.6 

13.3 

7.9 

15.8 * 

ft * 

Nagaxaki 

53 ) 

5.9 

95 

14.3 

18.1 

21.9 

25.4 

26.6 

23.1 

17.4 

13.1 

75 

15.7 

BK 

Itsngahara 

5.1 

5.3 

8.2 

12.8 

17.1 

20.0 

245 

2 n.O 

22.1 

16.8 

12.4 

7.1 

14.8 ! 

»an 

Fukuoka 

5.4 

5.3 

8.5 

12.8 

17.7 

21.5 

25.6 

26.7 

22.5 

165 

12.1 

7.0 

15.1 t 


Oita 

5.9 

5.7 

8.2 

13.3 

17.5 

* 21.4 

. 

25.2 

26.4 

22.0 

17.0 

12.8 

75 

155 i 

'FBI 

Shimon nseki 

5.7 

5.0 

8.0 

13.0 

17.4 

21.3 

25.0 

26.8 

23.0 

17.5 

135 

7.8 

15.3 


Hiroshima 

4.2 

4.4 

7.1 

12.7 

17.2 

21.5 

25.2 

26.7 

22.6 

16.1 

11.3 

5.9 

14.0 


Kure 

52 ) 

5.1 

7.7 

135 

1725 

215 

• 25.5 

375 

235 

17.0 

12.3 

7.1 

15.2 

tSOl 

Matsuyama 

4.9 

4.9 

7.0 

12.8 

17.0 

21.5 

25.3 

26.4 

22.3 

165 

115 

6.8 

T 4 .H 

KrtJia 

Okayama 

3.8 

4.1 

6.8 

12.7 

17.6 

21.7 

25.4 

27.1 

22.5 

15.9 

10.9 

5.4 

145 

«*» 

Ajino 

4.7 

4.7 

7.2 

12.6 

17.4 

21.0 

25.4 

27.5 

235 

16.9 

115 

6.7 

15 .il 


Tadotsu 

5.3 

5.1 

7.4 

12.6 

175 

21.0 

25.4 

27.4 

23.0 

17.1 

12.4 

7.7 

155 

i «liRA 

Wakayama v , 

4.2 

4.6 

7.1 

135 

18.1 

225 

25.8 

27.6 

225 

16.4 

11.5 

65 

15.0 


Osaka ' \ 

5 .U 

5.2 

7.8 

13.5 

18.1 

22.1 

25.7 

27.2 

22.9 

16.7 

12.2 

75 

15-3 

iSfl 

Tokushima 

5.2 

« 

7.9 

13.4 

18.0 

21.9 

25.3 

26.9 

22.8 

17.0 

12.5 

75 

155 


Kochi 

0.0 

6.5 

9.6 

14.9 

18.4 

22.0 

25.1 

* 20.2 

23.1 

17.4 

13.0 

7.5 

15.8 

tit 

Thu 

4.3 

4.4 

6.7 

12.4 

17.4 

215 

24.9 

• 26.4 

22.3 

155 

11.4 

0.3 

14.5 


Nagoya 

3.5 

4.2 

7.0 

13.1 

18.0 

21.7 

• 25.3 

26.9 

22.7 

15.8 

11.1 

5.4 

14.6 

tW 

Hainnmjitsu 

5.2 

5.7 

8.3 

13.7 

17.8 

21.0 

24.5 

265 

22.8 

16.8 

12.0 

75 

15.1 

: i«* 

Kumazu 

5.3 

5.9 

8.3 

13.5 

17.8 

205 

* 24.4 

20.2 

2 * 2.4 

16.7 

12.4 

7.6 

15.1 f 

i 

Tokio 

3.1 

3.7 

0.3 

12.1 

17.1 

‘ 20.1 

23.7 

25.8 

21.4 

15.5 

10.3 

5.1 

13.3 

i 

Ghosh i 

5.1 

5.5 

7.5 

12.5 

17.0 

19.3 

22.6 

24.6 

22.1 

175 

12.8 

7.5 

14.5 

* i » 

Ishinomaki 

99.9 

0.5 

2.2 

8.4 

13.7 

10.8 

20.7 

23.3 

19.3 

13.3 

75 

25 

10.7 


M iyako 

99.7 

99.9 

1.5 

8.1 

13.0 

15.8 

19.6 

22.6 

17.8 

12.0 

7.1 

2.0 

9.9 


Kioto 

2.0 

3.2 

5.7 

11.8 

17.0 

21.1 

24.7 

26.3 

21.5 

14.5 

9.5 

4.3 

13.5 


Hikonc 

3.4 

3.5 

5.6 

11.0 

165 

20.4 

24.3 

28.2 

21.7 

15.2 

10.5 

5.5 

13.6 


Gifu 

3.4 

4.0 

0.7 

12.7 

17.6 

21.4 

25.1 

20.6 

22.1 

15.4 

105 

5.3 

14.3 

M'W 

Kolu 

1.1 

2.5 

0.1 

12.5 

17.2 

20.9 

24.5 

25.8 

21.3 

14.4 

95 

3.5 

13.2 

44WF 

Nagano 

98.7 

99.1 

2.3 

9.4 

15.4 

19.2 

22.9 

21.7 

19.4 

12.4 

65 

6.1 

10.9 

5j'»K 

Utsnnomiya 

05 

1.7 

4.4 

10.7 

15.9 

19.2 

22.9 

24.6 

205 

13.7 

8.2 

2.7 

12.1 

*&& 

Fnkiwhima 

0.7 

1.0 

3.2 

9.8 

15.8 

18 7 

22.5 

24.5 

19.5 

13.1 

7.9 

2.9 

11.6 

um 

A anmgat a 

98.0 

99.0 

1.5 

8.7 

15.0 

18 0 

• 22.4 

24.4 

18.7 

11.8 

6.6 

15 

10.5 

am 

Uamnila 

5.5 

4.9 

7.3 

125 

10.8 

20.7 

24.5 

20.1 

21.5 

16.1 

12.1 

7.5 1 

14.6 


Sakai 

4.2 

4.1 

6.7 

11.9 

17.0 

210 

24.8 

20.5 

22.0 

15.7 

11.6 

6.2 | 

14.3 


Kanazawa 

2.7 

2.5 

4.9 

10.7 

16.3 

•20 1 

23.9 

20.0 

21.0 

14.9 

10.0 

4.9 

13.1 

«* 

Fnshiki 

2.0 

2.4 

5.1 

10.4 

16.0 

20.1 

24.0 

26.3 

21.5 

155 

10.4 

4.6 

135 

ftm 

Niignta 

1.0 

1.5 

3.8 

10.1 

15.6 

19.5 

23.2 

25.7 

20.9 

14.7 

9.6 

3.7 

12.5 

Akita 

98.8 

99.0 

1.1 

8.4 

13.8 

17.9 

21.5 

24.0 

18.5 

12.1 

7.0 

1.0 

10.3 

-i¥« 

Aomori 

97.5 

98.0 

99.7 

6.7 

12.5 

10.3 

20.4 

• 23.2 

17.8 

11.4 

6.0 

99.8 

9.1 

; ww 

Hakodate 

975 

97-5 

99.4 

6.1 

10.9 

14.4 

18.5 

• 21.7 

165 

10.0 

5.6 

99.2 

H .2 

' 

SnttBU 

95.7 

97.6 

98.8 

3.4 

10.5 

14.1 

18.1 

• 21.0 

17.0 

11.3 

5.3 

98.8 

7.8 

tt-t* 

Snjijioro 

93.9 

945 

96.7 

4.8 

10.7 

14.7 

18.5 

20.5 

15.3 

9.0 

3.0 

96.3 

6.5 

| JtJU 

Kamikawa 

90.9 

90.3 

94.3 

2.9 

10.1 

14.7 

18.0 

19.9 

llS 

6.7 

1.0 

93.3 

4.7 

(-!? 

Tokachi 

89.7 

90.3 

912 ) 

3.9 

9.8 

13.5 

17.4 

19.4 

14.0 

7.2 

05 

93.5 

4.5 


Erimo 

97.4 

97.0 

98.5 

3.1 

7.1 

10.1 

11.9 

18.1 

10 . 1 ) 

11.5 

6.3 

0.1 

6.7 

3»» 

Kushiro 

91.0 

91.8 

94.7 

2.9 

7.9 

11.9 

10.1 

18.5 

13.5 

7.2 

05 

93.6 

45 

■>% 

Abnahiri 

93.4 

91.4 

942 ) 

3.5 

8.0 

11.5 

10.1 

19.0 

14.5 

9 3 

2.7 

96.2 

5.1 


Ncmnro \ 

95.2 

94 0 

95.8 

2.6 

6.7 

“ 

13.7 

16.9 

14.4 

10.3 

4.5 

“1 

“ 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 5 YEARS, 1896-1900. 



^ Month 

— 

— 

— 

eg 

E 

_JU 

-b 

A 

A 

+ 

1* 

+ '! * 
- 1- 

R * 



R 

n 

R 

r 

r 

R 

n 

R 

R 

R 

R 

Locality 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

Juno 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annua! 



• 



% 0 

ffi ft M s ¥ & 









MEAN DAILY 

MAXIMUM AIR TEMPERATURE. 




m 

Naha 

19.9 

19.4 

218 

243 

20.8 

29.0 

31.0 

31.3 

30.3 

27.1 

24.4 

21.0 

25.5 

IEft& 

Kagoshima 

11.9 

12.0 

15 4 

20.1 

2.3.1 

26.3 

29.6 

31.0 

28.2 1 

23.2 

19.2 

138 

21 2 

Miyazaki 

12.9 

12.4 

155 

20.0 

23 5 

26.6 

30.0 

30.7 

27.7 

22.9 

18.9 

14.3 

21.2 

to* 

Kumamoto 

10.7 

112 

14 9 

20.8 

217 

28.0 

30.7 

32.5 

289 

23.6 

18.9 

12.8 

21.5 

feW 

Saga 

9.9 

10 2 

13 8 

19.9 

218 

27.1 

30.0 

31.7 

280 

22 9 

18.2 

12.0 

2i.t 

fern- a 

Suselio 

10.3 

10.5 

13.7 

19.3 

23.2 

26.2 

29.0 

31.0 

27.5 

22.7 

18.0 

12.2 

20.3 


Nagasaki 

9.7 

9.8 

13.5 

185 

22.6 

26.0 

29.1 

805 

27.3 

22.0 

175 

11.6 

199 

fUfc 

Itsugahara 

10.2 

10.5 

12.7 

175 

21.7 

24.4 

275 

295 

26.0 

225 

17.8 

12.0 | 

19.3 

«<i 

Fukuoka 

9.4 

9.4 

12.6 

18.2 

22.7 

26.3 

29.8 

31.2 

26.0 

22.0 

17.3 

11.5 

139 


Oita 

9.9 

9.5 

12.2 

17.5 

21.7 

255 

289 

30.4 

26.2 

21.7 

17.3 

12.4 

19.4 

'f-M 

Hbimouueeki 

8.9 

8.3 

11.9 

17.2 

21.5 

25.3 

28.7 

30.51 

27.0 

21.8 

17.0 

11.1 

19.1 

«ffi 

Hiroshima 

9.2 

9.1 ! 

12.1 

17.8 

22.1 

25.8 

29.0 

30.9 

275 

21.8 

17.1 

11.1 

19.4 

<8- 

Kuro 

9.4 

9.4 

12.4 

18.3 

22.8 

26.8 

30.1 

32.2 

28.0 

22.4 

17.4 

11.5 

20.1 

«• lit 

Matsuyama 

9.0 

9.7 

12.8 

18.4 

22.5 

26.8 

29.7 

315 

27.4 

22.0 

175 

11.8 

20.0 

Hill 

Okayama 

8.5 

8.8 

11.8 

17.9 

22.8 

26.2 

295 

31.4 

26.6 

i 

21.3 

16.C 

10.6 

195 

#:» 

Ajino 

8.8 

8.8 

11.6 

17.2 

22.1 

i 

25.6 

29.1 

31.5 

275 

21.7 

16.9 

10.8 

19.3 


Tadotsu 

8.4 

8.4 

11.1 

16.7 

21.4 

25.3 

28.8 

315 

26.8 

21.3 

16.5 

10.9 

18.9 

! n«tii 

Wakayama y 
Osaka * 

8.8 

9.1 

11.8 

18.4 

23.2 

269 

29.9 

32.3 

275 

21.6 

16.8 

11.2 

19.8 

*K 

9.1 

9.3 

12.3 

18.3 

22.7 

26.2 

295 

31.5 

26.9 

215 

17.1 

11.4 

19.6 

ea 

Tokushima 

9.2 

9.3 

12.4 

18.1 

22.5 

25.9 

29.1 

31.0 

26.7 

21.5 

17.2 

11.7 

19.5 

K*n 

Kochi 

12.1 

12.3 

15.2 

20.0 

23.2 

26.4 

28.7 

30.8 

27.8 

23 3 

19.1 

13.8 

21.1 

fit 

Thu 

8.3 

8.7 

11.4 

16.8 

21.7 

25.1 

28.5 

30.4 

26.3 

20.5 

16.2 

11.0 

18.7 

> «sa 

Nagoya 

8.2 

95 

12.4 

18.4 

235 

2 1.6 

30.0 

32.0 

275 

215 

17.0 

10.7 

19.8 

i*e 

Hamamatsu 

9.2 

10.3 

13.2 

185 

22.6 

25.3 

28.7 

30.7 

269 

21.4 

169 

11.1 

19.6 

fflf* 

Nnmazu 

10.0 

11.1 

13.2 

18.0 

22.1 

24.7 

28.0 

30.2 

26.7 

21.8 

189 

13.3 

19.8 

MS 

Tokio 

8.0 

8.7 

11.1 

16.7 

21.8 

24.3 

27.6 

30.2 

25.4 

20.4 

15.6 

10.7 

18.4 

t*r 

(,'lioshi 

9.2 

9.4 

10.8 

15.8 

20.1 

22.3 

255 

27.6 

24.8 

20.3 

16.4 

11.6 

17.8 


Iahinomuki 

3.3 

4.3 

6.2 

12.8 

17.8 

20.4 

239 

28.2 

22.8 

175 

12.2 

59 

1 4.5 

»-A- 

Miyako 

6.1 

6.2 

7.6 

14.3 

195 

20.9 

245 

27.6 

22.8 

19.2 

145 

9.0 

169 

*« 

Kioto 

8.9 

0.5 

12.3 

18.7 

23.5 

26.0 

29.8 

319 

27.1 

21.6 

16.8 

119 

19.8 

1 

mm 

Hikoue 

6.7 

0.9 

9.7 

15.8 

26.2 

24.8 

28.6 

31.0 

26.0* 

19.9 

15.2 

9.4 

18.3 

*4-9- 

Gifu 

8.6 

9.6 

12.4 

18.3 

23.3 

26.7 

29.7 

31.7 

27.1 

21.5 

17.3 

11.0 

19.8 

if *f 

Kofu 

7.9 

9.0 

13.0 

19.1 

24.1 

26.9 

29.7 

31.6 

26.7 

21.3 

16.4 

10.7 

19.7 

ftff 

■rAStf 

Nagano 

3.2 

4.3 

8.3 

16.1 

225 

24.6 

28.0 

29.9 

21.8 

18.5 

12.7 

5.9 

16.6 

UtHunoiuiya 

75 

8.2 

10.8 

10.8 

22.0 

245 

27.4 

29.7 

25.0 

20.0 

15.2 

9.9 

18.1 

: 

Fnkushima 

4.6 

5.4 

7.9 

15.9 

22.4 

24.2 

27.4 

29.8 

245 

19.1 

13.9 

7.1 

16.9 

Ht®- 

Yunuigjttu 

2.6 

3.7 

6.4 

14.9 

21.9 

21.5 

27.4 

29.8 

24.0 

17.8 

12.0 

9,9 

15.8 

1 iuaa 

Hamm Li 

8.9 

8.5 

11.3 

169 

21.2 

24.8 

28.2 

305 

259 

21.1 

16.8 

11.2 

18.8 

1 tft 

Sakai 

7.8 

7.0 

105 

16.6 

22.1 

25.4 

28.6 

30.0 

25.6 

20.7 

16.0 

10.0 

18.5 1 


Kanazawa 

6.5 

6.5 

95 

16.1 

21.5 

24.6 

28.2 

31.2 

265 

20.4 

15.0 

9.0 

17.9 

tt* 

Fuahiki 

5.9 

0.2 

9.1 

14.8 

20.5 

23.7 

27.6 

30.3 

24.9 

19.7 

14 8 

85 

17.1 


Niigata 

4.6 

4.9 

8.0 

14.8 

20.8 

23.8 

26.9 

29.7 

24.8 

19.1 

13.6 

7.1 

. 16.5 

ftW 

Akita 

1.8 

2.7 

5.0 

12.7 

18.6 

22.1 

25.2 

28.0 

23.2 

175 

11.6 

45 

14.4 


Aomori 

0.8 

2.2 

3.8 

11.7 

17.9 

20.8 

24.4 

275 

22.4 

16.8 

10.2 

2.7 

13.4 

J fflsTf 

Hakodate 

0.6 

1.3 

3.2 

10.7 

155 

185 

22.0 

25.3 

21.3 

16.1 

9.7 

2.7 

12.2 


Sutt.su 

99.2 

99.9 

1.2 

8.7 

It. 4 

17.4 

20.9 

23.9 

20.0 

145 

8.1 

1.1 

10.8 

11.5 

10.7 


Sapporo 

98.2 

99.1 

1.1 

10.1 

1G.8 

20.5 

23.3 

25.3 

20.4 

14.8 

7.7 

0.5 

J:.)i| 

Kntaikawa 

96.0 

97.4 

0.4 

9.0 

17.4 

21.6 

24.6 

25.2 

19.4 

13.1 

59 

98.1 

! Tft 

Tokachi 

!I7.9 

99.0 

2.4 

1 11.0 

18.1 

20.6 

23.5 

25.3 

205 

15.7 

85 

09 j 12.0 


Erim<> 

99.5 

98.9 

0.6 

i 5.3 

! 9.9 

12.8 

17.1 

20.2 

18.2 

14.0 

8.7 

2 4 9.0 

k 

fj 

0.8 |l 105 


Knabiro 

97.8 

97.8 

0.5 

8.7 

14.9 

17.9 

21.1 

23.1 

18.9 

14.7 

7.6 

fM«l> 

Alwaliiii 

97.2 

96.4 

99.1 

8.7 

14.2 

15.5 

19.7 

22.8 

18.4 

145 

7.5 

0.3 

9.5 

was 

Kemnro 

!>7.8 

97.0 

1 

1 98.9 

6.5 

1 

1 11.3 

1 

18.2 

I 

17.4 

i 

20.4 

175 

13.9 

7.7 

1.0 

8.5 


*{gKW 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 5 YEARS, 1896-1900. 


Month 

— 

- 

— 

m 

3L 

O. 

s\ 

-t 

A 

A. 

+ 

+ 

+ 

£ | 

Jfe $ Locality's^ 

n 

n 


)\ 

)l 

)\ 

n 

fi 

n 

n 

R 

n 

¥ 1 

Jnn. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 1 

An final J 


MEAN DAILY MINIMUM AIR TEMPERATURE. 


1 

srcm 

Naha 

13.7 

13.6 

15.5 

18.4 

90.7 

23.2 

244) 

24.8 

23.8 

21.2 

18.6 

14.7 

19.4 


Kagcjehima 

3.8 

4.0 

7.3 

12.1 

15.5 

19.2 

22.8 

23.6 

21.3 

15.5 

11.3 

5.8 

13.5 


Miyazaki 

1J0 

2.6 

6.1 

11.0 

15.0 

19.0 

22.7 

23.2 

20.4 

13.6 

9.0 

3.1 

128 

IIS* 

Kumamoto 

99.6 

0.1 

3.3 

8.4 

12.9 

17.8 

21.9 

22.5 

18.6 . 

10.6 

6.0 

0.8 

1042 

feK 

Saga 

1.4 

1.6 

445 

9.5 

13.9 

18.5 

22.6 

23.5 

19.2 

124) 

7.9 


.u| 

(felt* 

Sasebo 

2.6 

2.6 

5.4 

10.3 

14.3 

18.6 

22.7 

23.8 

20.0 

13.6 

9.5 

1- 

4.d 

113 

liHf 

Nagasaki 

2.6 

2.6 

5.5 

10.1 

14.2 

18.4 

22.4 

1 23.5 

19.9 

13.7 

9.6 

12.2 ! 

«KC 

Itsugabara 

0.8 

1.1 

4.1 

8.7 

12.8 

17.1 

21.5 

22.9 

19.1 

12.3 

7.9 

2.6 

10.9 

•aixi 

Fukuoka 

1.4 

1.3 

3.6 

7.7 

12.2 

17.3 

22.2 

23.1 

18.3 

10.9 

7.1 

2.8 

10.7 


Oita 

2.0 

2.0 

4.2 

8.9 

13.3 

17.7 

21.9 

22.8 

19.4 

12.4 

8.4 

• 

11.4 

T8H 

Shimonoseki 

2.8 

2.1 

4.9 

9.8 

14.3 

18.4 

22.3 

23.9 

20.1 

14.3 

10.2 

5.1 

12 3 

w a 

Hiroshima 

0.1 

0.3 

2.4 

7.5 

12.4 

17.3 

21.7 

23.0 

18.6 

11.1 

6.6 

1.5 

10.2 

» 

Karo 

1.1 

1.1 

3.4 

8.6 

13.4 

17.8 

22.0 

23.6 

19.6 

12.5 

74) 

24) 

11.2 

12 Ut 

Matsuyama 

0.4 

0.3 

2.6 

7.2 

11.7 

16.7 

21 A 

22.3 

18.3 

t 10.9 

6.7 

1.9 

104) 

Will 

Okayama 

0.1 

0.2 

2.3 

7.9 

12.9 

17.7 

22.2 

23.8 

19.1 

11.5 

6.3 

1.2 

10-4 


Ajino * 
Tadot.su 

0.5 

0, 

2.6 

8.0 

13.2 

17.7 

22.2 

244) 

19.5 

12.5 

7.4 

2.4 

104) 

zmit 

1.8 

1.6 

3.4 

8.4 

13.3 

18.2 

22.8 

24.1 

19.5 

12.6 

7.6 

tf.5 

11.4 

* K 

Osaka 

0.1 

0.4 

2.3 

7.7 

13.0 

174) 

22.1 

23.7 

19.0 

11.5 

6.6 

1.6 

10.5 

fliSKlli 

Wakayama 

1.3 

1.3 

3.4 

8.5 

13.4 

18.0 

22.3 

23.5 

19.2 

12.2 

7.6 

2.9 

11.1 

it a 

Tokushima 

1.7 

1,7 

3.8 

9.0 

13.8 

18.2 

22.2 

23.4 

19.7 

13.3 

8.5 

3.2 

118 

K*n 

Kochi 

1.0 

1.4 

4.6 

9.7 

13.7 

17.7 

21.2 

22.2 

19.3 

12.6 

8.0 

2.3 

11.2 

l'P 

Tan 

0.7 

0.9 

2.7 

8.1 

13.3 

17.7 

22.0 

2342 

19.3 

11.8 

7.2 

2.2 

10.8 

*wa 

Nagoya 

99.3 

99.6 

2.1 

7.9 

12.8 

17.2 

21.5 

23.1 

18.9 

11.1 

6.0 

0.8 

10.0 

am 

Haina7nat.su 

1.6 

1.7 

4.0 

9.4 

13.9 

17.6 

21.4 

23.0 

19.7 

13.3 

8.6 

3.5 

11.5 

,»«iP 

Xumntu 

0.5 

0.9 

3.5 

9.0 

l 

13.3 

1 

17.3 

21.4 

22.8 

19.1 

12.5 

7.5 

2.5 

1 

10.8 


Tokio 

08.!) 

99.6 

2.0 

• 

7.8 

12.7 

16.5 

20.5 

22.5 

18.3 

11.8 

5.9 

i 

0.7 f 

9.8 

i/s f- 

Ohoshi 

0.0 

1.4 

3.7 

8.9 

13.7 

16.6 

20.2 

22.1 

19.8 

14.1 

8.8 

3.4 ! 

11.1 

|Zi® 

bbiuomnki 

06.6 

97.2 

98.8 

4.0 

9.9 

13.8 

18.1 

20.8 

16.3 

9.2 

3.8 

99.2 

7.4 


Miyako 

94.8 

95.0 

96.8 

2.8 

7.7 

11.7 

16.0 

19.0 

14.2 

6.7 

1.9 

97.0 1 

5.3 


Kioto 

07.8 

98.3 

0.0 

5.2 

10.7 

16.0 

99.3 

21.8 

1 

17.1 

8.7 

3.6 

98.6 j 

8.2 


Hikone 

0.4 

0.3 

2.1 

6.7 

11.8 

16.C 

21.0 

22.4 

18.3* 

10.8 

6.0 

l.o ; 

9.9 

«.!cV- 

Gifu 

09.6 

99.8 

2.1 

7.9 

12.8 

17.3 

21.7 

23.3 

18.5 

10.8 

6.2 

142 ! 

10.1 

•Miff 

Kofu 

95.3 

96.(5 

0.1 

6.8 

11.3 

16.2 

20.7 

21.8 

17.5 

9.1 

3.5 

97.6 

8.1 

liPF 

Nagano 

94.7 

94.6 

97.7 

3.8 

9.4 

14.2 

18.8 

20.4 

15.3 

0.9 

2.1 

97.3 

6.2 


Utsunomiya 

95.5 

96.2 

98.8 

5.2 

10.3 

15.3 

13.G 

2,.3 

16.7 

8.0 

2.3 

96.9 | 

7.2 

SI A 

Fukimhima 

96.6 

96.7 

98.8 

4.1 

9.7 

13.9 

18.9 

21.2 

16.0 

8.0 

2.8 

98.8 

7.2 

Hi *5 

Yumagata 

94.0 

94.2 

96.!) 

2.7 

8.4 

13.2 

18.0 

20.1 

14.6 

C.7 

1.9 

97.6 j 

5.7 

aim 

Hnninda 

2.1 

1.6 

3.2 

7.6 

12.3 

16.7 

21.0 

22.4 

17.7 

11.6 

7.8 

4.0 j 

10.7 

m 

Salmi 

1.2 

1.0 

2.8 

7.5 

12.1 

17.1 

21.5 

23.0 

18.6 

10.8 

7.2 

3.0 

10.5 

StrTI 

Kanazawa 

99.4 

9&9 

0.7 

5.4 

11.2 

15.8 

20.0 

21.9 

17.1 

10.5 

5.6 

1.3 

9.0 

«/k 

Fushiki 

0.0 

99.2 

1,5 

6.3 

12.0 

17.0 

21.0 

22.8 

18.2 

11.1 

6.5 

li 

1.7 j. 9.8 

■XJiifii 

Niigata 

99.0 

98.9 

0.6 

6.2 

11.6 

16.0 

20.3 

22.6 

17.7 

11.2 

6.3 

1.2 1 

9.3 

;wm 

Akita 

• 95.7 

95.0 

97.3 

4.0 

9.4 

14.0 

18.2 

20.4 

14.6 

7.7 

3.2 

98.0 ; 

6.5 


Aomori 

93.7 

93.6 

95.8 

2.2 

7.7 

12.7 

17.3 

194) 

14.0 

7.0 

2.4 

96.7 

5.2 

mi 

Hakodate 

92.7 

92.2 

94.5 

J.O 

5.8 

10.3 

li.il 

18.0 

11.9 

4.9 

0.8 

95.1 j 3.5 

i UK 

Snttsu 

94.5 

95.2 

96.3 

2.2 

7.1 

11.3 

15.7 

18.4 

14.1 

8.0 

2.3 

96.2 

5.1 

♦its 

Sapporo 

88.1 

88.1 

91.0 

99.4 

4.3 

. 9.5 

14.1 

15.7 

9.8 

3.0 

98.2 

91.2 i 

1.0 

i-.JII 

Kaiiiikawa 

84.4 

82.0 

37.1 

97.1 

2.7 

4.5 

12.9 

15.0 

8.6 

1.5 

96.6 

87.7 

98.6 

-l-J§ 

Toknobi 

80.5 

80.7 

86.4 

96.8 

2.2 

7.6 

12.7 

14.9 

8.7 

99.6 

94.0 

85.5 

97.5 

as* 

Erinio 

95.1 

94.9 

90.4 

1.0 

4.5 

8.3 

12.7 

15.9 

13.9 

9.1 

3.7 

97.6 

4.4 


Knsbiro 

83.5 

8-4.8 

87.6 

87.5 

1.8 

7.2 

12.0 

14.6 

8.6 

0.4 

94.5 

86.3 

98.2 

r 

Atiashiri 

89.5 

87.6 

90.4 

99.3 

4.1 

7.9 

12.9 

15.6 

11.1 

5.4 

99.1 

92.5 

1.3 

Nomturo 

1)1.2 

89.6 

91.2 

98.9 

2.7 

6.0 

10 4 

13 8 

11.1 

6.3 

0.6 

94.5 

1.4 

J 
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RESULTS. OF THE OBSERVATIONS FOR THE 5 YEARS, 1896-1900, 



^1* Month 

— 

n 

2 

ra 

E 

/X 

■b 

A 

A 

+ 

+ 

t 

* 



n 

n 

n 

11 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

R 

n 

if- 

it£ Locality \ 

Jail. 

Fel>. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 






a % m. 

n 3 

£ / 

¥ 

n 








MEAN DAILY RANGE OF 

AIR TEMPERATURE. 



• 

««ft 

Naha 

G.2 

5.5 

6.3 

6.0 

G.l 

5.7 

6.1 

6.4 

8.4 

5.9 

5.8 

6.3 

6.1 

Kagoshima 

8.1 

8.0 

8.0 

8.0 

7.7 

7.1 

6.8 

7.4 

6.8 

7.7 

7.9 

8.0 

7.6 

ft# 

Miyazaki 

10.4 

0.8 

9.4 

9.0 

85 

7.6 

75 

7.5 

7.3 

9.3 

9.9 

11.2 

8.9 

M* 

Kumamoto 

11.1 

11.1 

11.6 

12.4 

11.7 

10.2 

8.8 

10.0 

10.3 

13.0 

12.9 

. 115 

11.3 

fttt 

Snjdi 

85 

8.6 

9.2 

10.4 

10.1 

8.(5 

7.4 

8.2 

8.8 

10.9 

10.3 

95 

9.2 


Saseho 

7.7 

7.0 

8.3 

9.1 

88 

7.6 

6.3 

7.2 

7.5 

9.0 

&5 

7.9 

8.0 


Nagasaki 

7.0 

7.2 

8.0 

8.8 

8.4 

7.5 

6.6 

7.0 

7.4 

85 

7.9 

7.1 

7.6 

1 b»: 

Itsugahara 

9.4 

0.4 

8.6 

8.6 

89 

75 

6.0 

6.6 

65 

10.2 

9.9 

9.4 

8.4 


Fukuoka 

8.0 

8.1 

9.0 

14.5 

10.5 

0.0 

7.6 

8.1 

8.6 

11.1 

10.2 

8.7 

9.4 


Oita 

7.0 

7.5 

7.6 

8.5 

8.4 

7.6 

6.9 

7.6 

6.7 

9.2 

8.8 

9.1 

85 

TM 

Shimonuseki 

6.0 

6.2 

7.0 

7.4 

7.2 

6.9 

64 

7.0 

6.9 

75 

6.8 

IU) 

6.8 

«a 

Hiroshima 

0.1 

8.8 

9.7 

10.3 

9.7 

8.5 

7.3 

7.9 

8.7 

10.7 

10.5 

9.6 

9.2 


Kure 

85 

8.3 

9.0 

0.7 

•9.4 

0.0 

8.1 

8.6 

8.4 

95 

9-5 

8.6 

8.9 

i GUl 

Matsuyama 

9.2 

0.4 

10.0 

11.2 

10.8 

10.1 

85 

9.2 

9.1 

11.1 

105 

9.9 

10.0 

INI 111 

Okayamji 

8.4 

8.6 

0.5 

10.0 

9.9 

8.5 

7.1 

75 

7.5 

9.8 

10.3 

9.4 

8.9 

i **?? 

Ajino 

8.3 

8.4 

9.0 

9.2 

8.9 

7.9 

6.9 

7.5 

7.8 

9.2 

9.5 

8.4 

8.4 | 

! 

Tadot.su 

6.6 

6.0 

7.8 

8.3 

8.0 

7.1 

6.0 

7.2 

7.2 

8.7 

8.8 

7.4 

7.5 

i awm 

Wakayama .. 

8.7 

8.7 

9.5 

10.7 

10.2 

9.0 

7.8 

8.6 

8.5 

10.1 

10.2 

9.6 

9.3 


Osaka X 

7.8 

8.0 

8.9 

9.8 

9.3 

8.2 

7.0 

8.0 

7.7 

95 

9.5 

85 

8.4 

1 aft 

Tokushima 

7.5 

7.6 

8.5 

9.1 

8.6 

7.8 

6.9 

7.0 

7.0 

8.2 

8.6 

85 

85 


Kochi 

11.1 

10.9 

10.5 

10.3 

9.5 

8.7 

7.5 

8.5 

8.5 

10.6 

11.1 

11.5 

9.9 I 


Tsu 

7.6 

7.9 

8.6 

8.7 

8.4 

7.4 

6.5 

7.1 

7.0 

8.7 

9.0 

8.8 

85 

**» 

Nagoya 

85 

9.7 

105 

10.5 

10.8 

0.4 

8.4 

8.9 

8.6 

10.4 

10.!) 

9.9 

9.7 

. me 

Hamamatsu 

7.6 

8.6 

9.2 

9.1 

8.7 

7.7 

75 

7.7 

7.2 

8.1 

8.3 

75 

8. L 

jam 

Numnzu 

10.1 

10.2 

9.7 

9.0 

8.8 

7.4 

6.6 

7.4 

75 

95 

10.4 

10.8 

8.9 


Tukio 

0.1 

9.1 

0.1 

8.9 

9.1 

7.8 

7.1 

7.7 

7.1 

8.7 

9.6 

10.0 

85 

« : r- 

('hewhi 

8.3 

7.9 

7.1 

6.8 

6 4 

5.7 

55 

5.5 

5.0 

6.2 

7.6 

8.2 

6-7 


lahinoinaki 

6.0 

7.1 

7.4 

8.2 

8.0 

6.6 

5.8 

5.5 

0.4 

8.6 

8.4 

7.1 

7.1 

i 

Miyako 

11.3 

11.2 

10.8 

11.5 

11.7 

9.1 

8.5 

8.6 

85 

12.5 

12.5 

125 

10.7 

sens 

Kioto 

11.1 

11.2 

12.3 

13.5 

12.8 

10.6 

9.5 

10.1 

10.0 

12.9 

135 

12.4 

115 

*w 

Tlikonc 

6.4 

6.6 

7.5 

9.1 

9.4 

8.2 

7.6 

8.5 

7.7* 

9.1 

9.2 

7.5 

8.1 


Gifu 

0.0 

9.8 

10.3 

10.3 

10.5 

9.4 

8.0 

8.4 

8.6 

10.7 

11.1 

8.8 

9.7- 

4'fff 

Kotu 

12.6 

12.4 

12.8 

12.3 

12.8 

10.7 

9.0 

9.7 

9.1 

12.2 

12.9 

13.0 

1 1.0 

:■ iin 

Nagano 

8.5 

9.7 

10.6 

12.3 

12.9 

10.5 

9.2 

9.5 

9.0 

115 

105 

8.7 

10.3 


I'tsuuomiya 

12.0 

12.0 

12.0 

11.6 

11.6 

90 

7.8 

8.4 

8.3 

11.4 

12.9 

13.0 

10.S 

' aft 

Fukushinm 

8.0 

8.7 

9.1 

11.8 

12.7 

10.3 

8.5 

8.5 

8.5 

11.1 

11.0 

8.2 

9.7 

lllj£ 

Yamugata 

8.7 

9.5 

0.5 

12.2 

13.5 

115 

9.3 

9.7 

9.4 

11.1 

10.1 

7.4 

10.1 

Wffl 

llnnmda 

6.8 

6.9 

8.1 

9.2 

8.9 

8.2 

75 

7.8 

8.2 

9.5 

9.0 

7.2 

1 8.1 

i *a 

Sakai 

6.6 

6.C 

7.7 

9.1 

10.0 

85 

7.1 

7.6 

7.0 

9.9 

8.8 

75 

8.0 


Kanazawa 

7.1 

7.(5 

8.8 

10.7 

10.2 

85 

a2 

95 

9.2 

10.0 

9.3 

7.7 

8.9 

«* 

Fuahiki 

5.0 

7.0 

7.6 

8.5 

8.5 

6.7 

(».(> 

7.5 

6.7 

8.6 

8.3 

6.6 

7.4 

SSifi 

Niiptta 

5.6 

6.0 

7.4 

8.6 

9.2 

7.8 

6.5 

7.0 

7.1 

7.9 

7.3 

5.8 

7.2 

f*W 

Akita 

6.1 

7.7 

7.7 

8.7 

9.1 

8.1 

7.0 

7.7 

8.0 

9.7 

8.4 

6.2 

7.9 

-#» 

Aomori 

7.1 

8.5 

8.0 

9.4 

105 

8.1 

7.1 

7.4 

8.5 

9.7 

7.8 

65 

8.2 

ntv 

Hakodate 

7.0 

9.1 

8.7 

9.7 

9.7 

8.2 

7.1 

7.3 

9.4 

11.2 

8.9 

75 

8.7 _ 

sw 

Suttsu 

4.7 

4.7 

4.9 

6.5 

75 

6.1 

5.2 

5.5 

5.9 

621 

5.8 

4.9 

5.7 


Sapporo 

10.1 

11.0 

10.1 

10.7 

125 

11.1) 

9.2 

9.6 

10.6 

11.8 

9.5 

95 

10.5 

.tin 

Karaikawa 

11.7 

15.4 

13.2 

11.9 

11.7 

135 

11.7 

10.2 

105 

115 

9.3 

10.2 

125 

-t-» 

Toknchi 

17.4 

18.4 

1(5.0 

14.7 

15.0 

13-0 

10.8 

10.3 

11.6 

16.1 

14.5 

15.4 

14.5 

<8* 

Erituo 

4.4 

4.0 

4.2 

45 

5.4 

4.5 

4.4 

4.3 

4.3 

4.9 

5.0 

4.8 

45 


Ktwhiru 

14.3 

13.0 

12.9 

11.2 

13.0 

10.8 

9.1 

8.5 

10.3 

14.3 

13.1 

14.6 

12.1 

Wife 

At utshiri 

7.7 

8.9 

8.7 

9.4 

10.1 

7.7 

6.8 

7.2 

7.3 

8.9 

8.5 

7.9 

8.2 


Nomuiu 

6.(5 

7.3 

7.6 

7.6 

8.5 

7.2 

7.0 

0.6 

6.4 

7.6 

7.1 

6.5 

6.9 


*fS»W 


/ 


Digitized by Google 


— 38 


RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 5 YEARS, 1890-1900. 


Month 

— 

— 

H 1 M 

X 

~L. 

-fc 

A 

A 

+ 

+ 

t 

* i! 

Locality 


n 

n | n 

n 

n 

n 

ft 

U 

ft 

ft 


¥ 

Jan. 

Feb. 

March April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Not. 

Dec. 

Annual 


$A ifi ffi ® 


ABSOLUTE MAXIMUM AIR TEMPERATURE. 


OTW 

Nuba 

26.4 

25.9 

26.8 

29.4 

31.6 

32.6 

33.8 

341 

3:1.7 

32.3 

30.7 

26.7 

34.1 

&«& 

Kngushimu 

20.7 

19.8 

24.4 

•27.2 

28.3 

32.1 

55 3.5 

514.9 

512.1 

.30.9 

26.0 

22.0 

34.9 


Miyazaki 

21.8 

20.5 

22.6 

29.0 

30.1 

33.7 

35.4 

35.2 

512.9 

31.6 

25.3 

21.5 

35.4 

n?* 

Kumamoto 

20.1 

23.0 

23.6 

28.6 

31.2 

34.8 

36.4 

3(5.8 

5151.4 

31.1 

28.8 

22.2 

3(5.8 

(tut 

Sign 

18.7 

22.3 

22.8 

27.2 

32.1 

34.0 

35.2 

5)6.5 

33.2 

30.1 

29.(5 

20.2 

36.5 

ft fir « 

Snaeho 

19.8 

20.7 

20.8 

26.2 

30.7 

33.0 

35.9 

35.8 

32.3 

29.6 

27.6 

18.7 

35.9 

ii»5 

Nagasaki 

19.3 

19.0 

21.4 

26.5 

29.1 

34.3 

554.3 

5)6.0 

32.0 

30.5 

27.4 

19.9 

360 

«» 

Itausa hum 

18.2 

18.6 

19.8 

25.2 

29.3 

30.8 

31.9 

34.8 

31.7 

26J9 

25.4 

20.2 

34.8 

tan 

Fukuoka 

16.3 

20.0 

23.1 

27.2 

30.9 

35.1 

35.3 

3(5.2 

32.1 

29.1 

26.1 

19.7 

36.2 I 


Oita 

18.6 

18.0 

23.0 

28.3 

28.6 

33.1 

35.0 

34.5 

312) 

27.0 

25.0 

20.8 

35 0 

Tim 

Khimonoseki 

15.8 

18.5 

21.8 

25.2 

28.4 

30.9 

32.9 

35.5 

31.9 

27.8 

25.8 

18.9 

555.5 

«ta 

Hiroshima 

18.2 

17.6 

20.1 

24.7 

•28.(5 

31.2 

514.1 

515.7 

31.4 

26.8 

25.5 

19.1 

35.7 

* 

Kure 

17.0 

18.0 

20.9 

26.0 

29.7 

32.5 

3421 

35.6 

32.9 

27.5 

26.3 

18.2 

35.6 

IS ill 

Matsuyama 

18.5 

18.7 

22.5 

25.8 

27.7 

35.0 

84.2 

35.1 

322S 

27.4 

26.5 

19.3 

35.) ' 

WUl 

Okayama 

17.7 

16.4 

20.8 

21.6 

29.4 

33.1 

34.2 

84.8 

33.3 

26.6 

25.2 

17.4 

34.8 j 

tktf 

Ajino 

16.2 

15.8 

20.0 

23.6 

28.0 

31.5 

33.8 

36.1 

83.1 

27.8 

25.0 

17.8 

! 5)6.1 

£««t 

Tiulot.su 

14.9 

17.7 

20.5 

24.0 

27.0 

31.9 

34.3 

35.8 

32.3 

25.7 

25.3 

18.7 

; .35.8 


Osaka 

16.7 

17.7 

21.0 

24.8 

29.2 

32.3 

3(5.5 

3(5.5 

351.5 

26.8 

25.0 

17.5 

36.5 

-M*|ll 

Wakayama 

19.5 

18.0 

20.(5 

24.7 

28.2 

31.9 

553.8 

35.8 

32.2 

27.7 

2(5.2 

19.3 

35.8 

19 fi 

Tokushima 

19.5 

18.4 

21.7 

26.9 

. 39.2 

31.7 

515.8 

35.8 

351.4 

27.0 

24.4 

19.6 

35.8 

ifSfcl 

Kochi 

23.1 

19.8 

22.9 

26.8 

31.2 

33.7 

35.2 

35.4 

32.6 

28.6 

27.4 

21.0 

35.4 

)K 

Tsu 

18.2 

17.2 

20.7 

25.8 

•29.0 

32.4 

514.0 

3425 

32.1 

23.9 

22.1 

181) 

34.6 

*-«SrH 

Nagoya 

16.4 

18.0 

21.6 

25.8 

30.1 

35.7 

36.0 

516.5 

5151.8 

28.4 

25.8 

19.4 

3(5.5 

i»e 

Hamamatsu 

16.9 

18.4 

21.6 

•27.2 

28.8 

34.3 

34.6 

3621 

32.1 

27.2 

24.4 

18.1 

36.0 

m% 

Ntunazu 

18.8 

18.6 

21.1 

25.9 

28.3 

31.8 

33.2 

55 4.8 

32.6 

28.6 

24.1 

19.8 

34.8 


Tokio 

17.6 

16.7 

22.1 

25.0 

29.6 

32.4 

34.9 

35.1 

32.3 

26.9 

22.9 

21.0 

5)5.1 

m- 

Choslii 

17.8 

17.2 

18.0 

22.5 

25.0 

29 .9 

32.7 

31.5 

30.6 

•27.1 

22.6 

18.6 

32.7 

T>® 

Ishinomaki 

12.0 

12.8 

16.5 

‘22.7 

•25.7 

28.2 

31.5 

512.1 

31.4 

23.7 

22.0 

125 

32.1 

X* 

Miynko 

13.8 

15.6 

17.9 

26:9 

30.3 

31.3 

514.9 

514.1 

32.3 

27.5 

251.(5 

19.8 

34.9 


Kioto 

18.3 

18.6 

22.6 

26.2 

5)0.5 

351.7 

34.4 

35.8 

32.8 

27.2 

25.6 

183) 

35.S 

X#t 

Ilikone 

13.2 

14.4 

19.0 

24.4 

28.9 

32.2 

34.0 

35.0 

33.1* 

24.6 

22.1 

16.4 

35.0 

<*)?- 

Gifu 

16.1 

18.5 

21.0 

24.4 

29.0 

35.3 

35.5 

515.7 

33.0 

27.(5 

2(5.3 

19.8 

5)5.7 

M'ffJ 

Kofu 

17.9 

18.3 

24.2 

2(5.7 

32.8 

5)4.7 

3(5.6 

36.4 

34.2 

28.(5 

23.2 

20.3 

36.6 

Jirj 

Nagano 

16.7 

15.0 

24.4 

2(5.8 

30.4 

32.4 

35.0 

31.8 

34 1 

25.(5 

21.8 

14.9 

5)5.0 

#»X 

Utsunomiya 

16.(5 

18.7 

21.0 

25.2 

28.8 

5)2.5 

34.5 

514.2 

512.6 

2(5.0 

23.4 

17.3 

34.5 

tfft 

I'ukusluma 

14.8 

12.9 

21.9 

26.0 

31.8 

32.2 

35.9 

35.9 

33.4 

25.2 

24.5 

17.6 

35.9 

in® 

Yauuigata 

13.1 

10.0 

16.7 

25.5 

31.2 

31.7 

34.(5 

515.51 

34.1 

24.7 

22.9 

16 J) 

5)5.5) 

iSB3 

Jlunuuln 

18.9 

20.6 

23.1 

27.6 

30.2 

351.51 

515.2 

515.7 

511.8 

27.8 

25.2 

19.9 

35.7 

tft 

Sakai 

16.5 

15.3 

22.0 

26.7 

30.4 

513.6 

34.2 

517.6 

33.3 

27.6 

24.1 

18.5 

37.6 


Kanazawa 

16.7 

16.3 

23.8 

25.2 

29.2 

33.4 

34.2 

36.4 

.33.5 

26.1 

24.3 

17.0 

5)0.4 

! 

Fushiki 

15.1 

16.2 

19.9 

•25.8 

31.4 

32.8 

35.0 

36.6 

33.0 

2(5.3 

-24.0 

17.9 

36.6 

STfifJ 

Niigata 

12.5 

12.2 

22.3 

25.7 

30.5 

3 i.9 

513.3 

35.7 

512.1 

24.(5 

21.(1 

15.8 

5)5.7 


Alcita 

7.8 

10.1 

17.9 

23.6 

29.9 

510.0 

33.0 

515.6 

33.6 

23.1 

20.1 

14.7 

35.(5 

ft ft 

Aomor 

8.2 

10.4 

14.9 

23.5 

28.1 

29.4 

513.8 

35.(5 

28.8 

25.2 

19.0 

14.1 

555.(5 

Witt 

Hakodate 

7.8 

10.5 

11.1 

20.1 

•22.8 

2«.9 

5)0.8 

5)1.2 

27.1 

22.4 

19,3 

13.3 

31.2 

ma 

Suttbu 

6.9 

7.6 

8.9 

18.6 

25.6 

2(5.1 

2(5.7 

31.6 

25.8 

20.0 

17.9 

9.4 

31.6 

♦u* 

Sapporo 

6.1 

8.6 

8.4 

22.1 

28.3 

31.2 

5)0.8 

5)3.0 

27.9 

22.6 

18.7 

10.2 

33.0 

.tin 

Kamiknwa 

5.7 

7.7 

10.4 

21.9 

30.2 

29.9 

30.4 

32.2 

25.8 

21.4 

18.0 

a7 

32.2 

-t-i* 

Tokachi 

4.8 

7.4 

9.7 

24.1 

29.3 

82.4 

32.5 

33.6 

28.2 

24.1 

21.3 

12.7 

553.6 

8&R 

Erirao 

6.6 

4.5 

5.9 

12.6 

16.1 

•21.5 

24.4 

28.1 

23.9 

19.6 

171) 

11.2 

28.1 

arjjf 

K ushiro 

5.7 

7.4 

8.6 

19.2 

27.1 

29.4 

29.1 

31.3 

;26.0 

22.5 

18.6 

12.9 

31.3 


Aliashiri 

7.4 

5.5 

8.5 

22.1 

31.1 

28.1 

29.0 

34.2 

26.3 

,23.8 

21.0 

11.2 

5)4.2 

L_ 

>' %. 

5.3 

4.8 

8.2 

19.6 

21.7 

25.2 

•27.8 

28.3 

24.6 

20.6 

16.6 

11.3 

23.3 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 5 YEARS, 1896-1900. 


! n^i Month 

— 

— 

H 

H 

£. 

ml* 

✓ X 

fc 

A 

A. 

+ 

+ 

+ 

& 


a 

fl 

n 

n 

fl 

fl 

fl 

fl 

fl 

fl 

fl 

fl 

4 s - 

| J1 £ Locality'"'-^ 

J«D. 

Feb. 

March 

April 

May 

Juno* 

July 

Aug 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Deo. 

Annual 


£ iSL ffi S 


ABSOLUTE MINIMUM AIR TEMPERATURE. 


?jfjb 

Nairn 

8.4 

6.9 

9.4 

12.8 

13.1 

17.5 

21.5 

21.6 

19.6 

15.8 

12.2 

8.4 

! 

6.9 


Kagnehima 

96.3 

95.3 

97.3 

2.9 

7.1 

13.1 

17.8 

18.5 

16.1 

67 

4.0 

99.4 

5)5.3 


Miyazaki 

94.8 

93.6 

97.7 

2.6 

5.9 

12.8 

18.6 

17.4 

15.1 

3.1 

0.2 

95.7' 

93.6 

BSjfi 

Kumamoto 

92.5 

91.4 

93.6 

99.9 

2.8 

11.3 

16.9 

16.1 

12.6 

0.7 

98.5 

952) 

91.0 

felt 

Saga 

91.8 

94.2 

97.6 

1.3 

5.9 

11.6 

15.0 

16.2 

12.5 

3.6 

99.8 

96-0 

91.2 j 

fe[U-» 

Sosoho 
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78 3 

81.2 

80.2 

77 9 

70.5 

7(1 1 

76 2 

76.6 

«■»« 

Saneho 

70.8 

08.8 

0S.3 

71.1 

71.0 

77.8 

81.6 

80.0 

75.7 

(17.9 

69.1 

(59.7 

73.0 


Nagasaki 

70.0 

09.0 

0921 

72.5 

75.5 

77.9 

89.7 

79.3 

75.7 

69.6 

70.7 

70.2 

73.4 

Vi Iff. 

Itsugaharu 

0921 

7122 

70.3 

73.8 

76.7 

81.4 

85.9 

83.7 

79.8 

72.4 

75.0 

08.5 

75.7 

mn 

Fukuoka 

74.0 

73.0 

73.2 

76.0 

77.8 

70.9 

79.7 

80.8 

80.2 

76.5 

77.1 

74.1 

76.7 

** 

Oita 

7(1.2 

76.3 

7922 

80.1 

83.1 

86.1 

85.0 

85.1 

86.8 

80.9 

79.8 

75.2 

81.1 

TIB 

Shimommeki 

70.7 

72.0 

72.5 

75.1 

79.1 

81.8 

81.0 

81.9 

79.2 

72.6 

72.8 

70.7 

76.0 

«& 

Hirmhirua 

72.0 

72.3 

71.0 

73.2 

75.9 

7C.6 

80.4 

79.2 

76.4 

74.3 

74.0 

72.4 

74.8 

% 

Kure 

69.9 

(19.2 

6922 

72.2 

75.6 

77.8 

80.0 

77.8 

78.2 

76.2 

75.8 

72.2 

71.5 

Gill 

Matsuyama 

73.8 

71.7 

71.1 

77.9 

79.6 

77.2 

802) 

81.4 

81.4 

79.8 

77.5 

73.3 

77.6 

Will 

Okayama 

73.0 

70.5 

72.1 

72.8 

71.9 

76.1 

79.7 

78.0 

81.8 

77.4 

77.1 

75.0 

75.7 


Ajino 

70.2 

72.0 

70.5 

74.2 

75.1 

76.8 

79.4 

75.8 

77.0 

73.0 

73.5 

68.7 

73.8 


Tnilotso 

72.H 

71.8 

71.8 

78.2 

78.9 

79.7 

82.1 

78.0 

81.1 

70.4 

70.1 

81.0 

70.8 

*R 

Osaka 

72.8 

70.1 

70.1 

71.6 

72.1 

73.9 

77.1 

75.3 

785 

70.1 

77.1 

72.5 

74.0 

fllttlU 

Wakayama 

«9.l 

07.1 

G7.9 

71.0 

72.7 

752) 

78.5 

77.1 

80.0 

74.(1 

73.1 

68.5 

72.9 

ttfi 

Tokushima 

08.0 

67.5 

<19.2 

72.9 

75.(1 

78.0 

81.9 

79.5 

81.7 

74.5 

74-1 

69.2 

74.4 

/Trial 

Km'hi 

65.3 

03.5 

69.0 

75.3 

78.1 

81.0 

85.6 

83.5 

81.9 

74.9 

73.5 

67.5 

75.0 

IV- 

Thu 

71.1 

70.9 

72.2 

77.2 

77.1 

80.1 

83.8 

83.8 

83.9 

78.9 

76.4 

70.9 

77.3 

t, A'ffi 

Nagoya 

75.0 

70.0 

68.3 

73.3 

74.3 

76.5 

79.0 

79.5 

81.4 

77.4 

70.7 

75.6 

75.7 

»» 

Hiimamat.su 

61.4 

60.2 

64.8 

74.8 

77.0 

81.2 

81.0 

83.0 

84.0 

75.4 

72.2 

66.6 

74.0 


Numazu 

(MUi 

64.4 

(18.7 

74.6 

75.3 

77.9 

81.3 

80.2 

80.3 

70,1 

74.8 

6722 

73.9 


Tokio 

04.3 

63.3 

67.5 

70.2 

76.7 

81.5 

83.9 

82.4 

81.5 

78.7 

75.2 

(17.5 

75.1 

»-f- 

Ohochi 

06.9 

65.9 

72.5 

79.7 

82.4 

86.(1 

89.2 

89.5 

85.3 

77.0 

75.1 

67.3 

* 78.1 


[ahiuomaki 

75.0 

74.0 

71.3 

74.0 

75.7 

83.6 

89.1 

89.0 

85.1 

79.8 

76.8 

75.7 

79.1 

srvsr 

Miyako 

05.0 

70.2 

67.3 

70.2 

72.5 

82.5 

86.7 

80.8 

86.(5 

78.8 

71.4 

65.6 

75.3 

Wffi 

Kioto 

79.8 

70 3 

71.5 

71.0 

74.3 

77.1 

79.7 

79.1 

82.7 

81.3 

82.7 

80.2 

78.5 

mm 

Hikono 

78.4 

i 

715.2 

73.8 

77.0 

77.0 

79.2 

80.4 

79.8 

83.2* 

79.8 

79.2 

76.8 

78.4 

»'<*?■ 

Oifn 

80.2 

74.8 

76.5 

77.7 

76.2 

78.5 

81.6 

82.0 

83.4 

79.9 

81.9 

84.4 

79.4 

M'Jff 

Kofu 

70.0 

(17.5 

77.5 

73.0 

72.5 

75.5 

79.0 

81.0 

84.1 

812) 

77.5 

70.4 

75.0 

aw 

Nagano 

8(1.1 

81.1 

76.9 

75.2 

72.2 

78.4 

81.0 

81.4 

82 8 

82.8 

81.2 

85.2 

80.8 

9m 

Otaunomiya 

71.3 

706 

69.5 

75 A 

75.9 

? 9.8 

81.5 

842) 

85.0 

81.2 

79.2 

72.9 

77.5 

«ii£t 

Fukushima 

73.1 

70.3 

67.5 

66.5 

(15.8 

71.6 

80.2 

81.9 

82.5 

78.0 

73.2 

73.0 

73.9 

ihifS 

Yamagata 

83. 1 

82.8 

77.2 

71.5 

70.2 

77.9 

82.0 

83.6 

86.3 

84.0 

83.(1 

85.0 

80.5 

IK ill 

Hanmila 

68.7 

7' >.8 

70.6 

76.0 

77.7 

81.0 

82.8 

81.2 

83.0 

70.4 

73.8 

69.7 

76.0 

Jft 

Sakai 

79.3 

78.0 

75.7 

78.8 

79.0 

83.1 

85.2 

84.4 

84.9 

80.8 

80.1 

82.1 

80.9 


Kanazawa 

80.8 

79.0 

74.5 

73.7 

74.2 

79.2 

82.8 

78.9 

82.9 

78.4 

78.7 

79.7 

78.6 

ft* 

Kushiki 

81.0 

84.1 

78.2 

79.9 

79.0 

83.5 

81.3 

82.8 

85.1 

79.2 

80.9 

85.7 

82.2 

IS its 

Niigata 

83.8 

82.0 

77.3 

71.8 

78.1 

81.6 

85.4 

KL3 

84.5 

80.2 

80.5 

84.1 

81.6 

ft m 

Akita 

82.1 

81.3 

76.7 

73-5 

70.0 

81.1 

85.2 

81.2 

85.0 

77.3 

76.7 

80.5 • 

HO .2 

wot 

Aomori 

79.2 

77.7 

74.4 

71.8 

71.3 

77.5 

81.1 

81.4 

78.8 

74.3 

73.8 

78.8 

76.7 

Witt 

Hakodate 

76.0 

70.7 

732) 

71.9 

75.3 

82.8 

802) 

84.6 

79.3 

72.0 

68.1 

73.0 

76.7 

sap 

Sultan 

79.2 

78.2 

78.0 

71.0 

74.5 

83.1 

8(1.8 

85.8 

79.6 

70.8 

68.8 

75.3 

77.6 


Sapporo 

83.(1 

81.0 

80.0 

71.4 

73.1 

81.3 

85.(5 

85.0 

84.6 

80.4 

79.1 

80.1 

80.7 

hJH 

Kamikawa 

89.3 

80.5 

81.9 

73.0 

09.8 

78.3 

81.9 

81.3 

85.6 

83.3 

82.7 

89.0 

82.1 


Tokachi 

07.6 

(19.0 

(19.1 

(17.5 

09.7 

80.2 

80.1 

87.5 

81.8 

75.7 

72.0 

68.8 

74.8 

$2 

Erinio 

86.1 

85.5 

86.2 

89.2 

89.0 

93.7 

95.9 

95.0 

88.4 

79.4 

78.6 

85.2 

87.7 

iH’-a 

Kushiro 

82.3 

81.9 

78.5 

■ 

75 4 

70.2 

82.3 

83.7 

88.4 

K5.7 

79.1 

79.1 

80.4 

81.3 


Almshiri 

79.7 

84.1 

81.5 

70.1 

77.1 

84.3 

8*4.5 

85.4 

836 

70.9 

76.5 

77.6 

8: >.8 

IT* 

Nemuro 

67 .r, 

74.8 

75.7 

78.3 

82.5 

89.9 

92.2 

91.6 

84.2 

73.(5 

68.1 

(51.9 

78.4 

‘ 


n 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 5 YEARS, 1896-11)00. 


Ji Month 

- 




ii 

a* 

-fc 

A 

A 

+ 

I* 

+ 

* 


JI 

n 

Ji 

Ji 

Ji 

j\ 

n 

Ji 

n 

Ji 

i 

n 

ff- 

14 ft Locality 

Jim. 

Fob. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aur. 

Sept. 

Out. 

Nov. 

Dev. 

Anunnl 


W £ 


AMOUNT OF PRECff IT ATION. 


SP» 

Nairn 

141.9 

133.2 

131.8 

147.1 

213.1 

263.7 

204.2 

2675 

203.7 

181.4 

183.0 

114.1 2187.7 

108.6 2105.2 

KiiRutthinm 

109.2 

96.5 

164.5 

194.0 

281.9 

239.0 

2245 

192.6 

209.1 

104.6 

120.7 


Miyazaki 

102.5 

157.8 

209.8 

231.0 

355.0 

2(54.8 

295.7 

255.1 

383.5 

143.2 

136.4 

5j .2 

2591.9 j 

T)£;4c 

Kiininnioto 

73.1 

64.3 

129.1 

l(i8.H 

192.1 

227.1 

344.4 

1775 

152.9 

85.3 

92.7 

52.8 

17605 

Vf.Xl 

8«p« 

64.1 

82.2 

120.1 

162.2 

220.7 

248.4 

802.6 

189,1 

180.6 

79.2 

8-2.5 

465 

1764.1 

Vr\* ft 

Snaeho 

74.0 

94.3 

1-29.5 

154.3 

2315 

207.5 

276.7 

268.4 

185.1 

71.2 

108.0 

67.7 

1868.2 


Nagasaki 

Itxupiliam 

HO .2 

94 JI 

126.9 

190.9 

2-20.6 

199.4 

278.6 

1995 

2.31.2 

925 

120.0 

82.8 

1916.6 

Kffi 

62.4 

86.4 

12391 

177.7 

194.6 

352.5 

2 <8.8 

3575 

281.0 

715 

97.8 

89.4 

2176.5 

IHBi] 

Fukuoka 

78'.6 

95.3 

106.9 

118.8 

220.7 

180.3 

321.0 

214.1 

•210.0 

79.3 

95.5 

85.5 

1812.3 

■kft 

Oita 

60.1 

80.9 

10591 

97 45 

243.2 

144.4 

237.4 

171.3 

23-2.2 

107.11 

91.4 

36.4 

1622.5 

TBfl 

Shhnononeki 

69.8 

95.1 

875 

126.1 

191.9 

179.8 

248.2 

1 165 

123.7 

825 

76.8 

69.5 

14975 

1 tSffi 

Hiroahimn 

56.1 

72.3 

79.4 

142.9 

163.8 

175.1 

220.0 

120.6 

170.1 

84.1 

76.3 

38.) 

1399.6 

m. 

Kuro 

61.1 

71.2 

895 

1415 

157.7 

1705 

2315 

K9J 

141.2 

87.2 

85.4 

435 

1369.2 

12 Hi 

Matsuyama 

00.5 

53.8 

915 

122.2 

1685 

128.4 

193.1 

1 172) 

178.9 

775 

89.0 

495 

1331.5 

; nuj 

Okayama 

55.5 

51.2 

715 

1035 

103.6 

121.6 

165.8 

745 

2335 

81-0 

80.8 

335 

1182.1 

(£$F 

Ajilio 

48.1 

45.3 

67.9 

102.7 

101.8 

1 12.6 

139.8 

705 

232.4 

86.9 

80.0 

31.7 

1 122.5 


Tmlot.su 

b3.«l 

15.2 

76.4 

109.6 

107.4 

108.9 

146.3 

9.3.8 

254.0 

8 >.7 

73.0 

42j0 

1196.1 

' 

Osaka 

66.3 

50.4 

103.1 

1725 

99.4 

155.2 

184.3 

121.4 

273.6 

100.3 

104.2 

385 

1470.0 

; bi rt iii 

Wakayama 

75.6 

69.2 

1155 

158.1 

106.3 

167.6 

161.0 

1333) 

348.2 

1365 

140.0 

44.4 

1655.U 

i asa 

Tokushima 

66.2 

80.0 

10-4.5 

137.6 

155.1 

193.8 

214.3 

2045 

582.0 

139.9 

101.2 

42.5 

21)22.0 

ir,)a 

Kochi 

68.3 

123.1 

170.2 

317.1 

323.4 

29031 

375.2 

343.4 

562.0 

187.9 

148.7 

51.9 

2968.1 

it 

Thu 

71.4 

85.!) 

103.6 

1635 

145.7 

19J.6 

180.0 

148.6 

3975 

175.2 

115.6 

41.9 

I8t3.:i 

frA-fij 

Nngoyu 

71.6 

64.5 

1275 

190.2 

134.6 

221.0 

195.1 

107.6 

4465 

133.1 

119.1 

39.1 

1873.1 

nrr« 

Hamamatsu 

72.3 

66.0 

153.9 

1615 

210.1 

195.3 

189.2 

136.8 

3785 

148.7 

141.3 

73.2 

1980.4 

mi* 

Xnmnzu 

86.2 

72.9 

1395 

2554) 

164.7 

18 4.9 

196.8 

139.1 

3925 

181.0 

120.3 

814) 

•2014.5 

9L»: 

Xokio 

70.0 

73.8 

89.0 

150.8 

123.6 

137.7 

129,9 

115.0 

245.2 

170.2 

121.8 

57.1 

1464 n 

f- 

f hoebi 

110.5 

111.2 

143.9 

169.3 

127.9 

107.3 

113.8 

505 

216.1 

1925 

141.0 

77.6 

1561.0 

! Ji® 

Tshinomnki 

38.7 

70.8 

72.4 

100.4 

90.6 

1-20.1 

167.0 

1175 

209.1 

121.3 

83.1 

43.0 | 1231.7 

fit* 

Miynko 

78.8 

78.8 

65.6 

100.1 

96.0 

128.9 

141.9 

189.0 

280.9 

180.4 

82.5 

52.0 

1473.5 


Kioto 

69.8 

70.5 

106,7 

18241 

114.8 

180.9 

235.2 

185.9 

3095 

112.S 

102.5 

535 

1723. > 


Hikonc 

129.1 

102.7 

111.6 

171.8 

108.2 

192.4 

•243.7 

113.0 

452.5 

125.2 

108.6 

87.3 

1946.1 

iftijL 

Oifu 

86.5 

76.5 

1435 

234.1 

175.4 

249.2 

346.8 

191.4 

54«.0 

141.6 

122.1 

61.9 

■2380.1 

fltftf 

Kofti 

50.3 

52.8 

69.4 

101.1 

77.9 

1305 

130.4 

140.0 

337.1 

120.3 

80.'.) 

405 

1336.7 



62.9 

49.1 

37.7 

83.3 

58.8 

104.6 

193.2 

78.4 

178.3 

73.9 

55.4 

53.8 

1031.7 

-mt r 

Otsunomiya 

44.9 

61.8 

86.1 

153.0 

103.1 

175.7 

1985 

189.4 

2965 

1175 

1045 

45.1 

15755 

ur“ 

Kukushima 

43.1 

10.1 

755 

97.1 

62.0 

132.4 

176.2 

1445 

278.0 

96.3 

101.4 

6241 

1-278.6 

Vauuipitii 

72.0 

67.4 

64.1 

64.9 

<53.7 

110.3 

166.9 

145.8 

192.9 

91.4 

89.7 

101.2 

1228.9 

3tUl - 

Hiinuulu 

98.6 

112.4 

93.7 

123.8 

1 19.8 

168.4 

227.1 

163.5 

169.5 

82.1 

111.9 

1245 

15955 

! S 

Siiluii 

187.4 

152.9 

11X5.0 

120.4 

90.0 

143.2 

233.6 

145.0 

230.0 

1-265 

163.4 

226.9 

19265 

Kanazawa 

225.9 

169.0 

1505 

177.7 

133.7 

152.2 

250,7 

106.1 

313.9 

233.7 

234.8 

3674) 

-2605.2 

ft* 

Fudhiki 

219.4 

146.7 

120.8 

149.4 

102.4 

126.0 

•225.5 

152.6 

309.1 

182.7 

163.5 

334.1 

2 132.-2 

1 SriiJ 

Niiiaitu 

17411 

110.8 

117.2 

119.6 

77.3 

124.4 

197.4 

177.5 

226.4 

171.7 

148.4 

2654) 

1939.7 


Akita 

1095 

96.3 

101.9 

121.4 

107.6 

150.3 

226.3 

239.4 

239.0 

283.8 

158.3 

165.4 

1955.0 

fid. 

Aomori 

1191) 

91.5 

96.3 

60.0 

66.5 

7 

140.3 

151.2 

139.7 

151.5 

120.0 

1754 

1.191.4 

Witf 

Hakodate 

56.2 

57.1 

60.7 

62 4 

59.4 

1)2.3 

156.3 

17&6 

lto.'J 

1485 

755 

72.7 

1 185.4 


SutLu 

79.1 

83.3 

89.7 

53.5 

71.0 

50.3 

142.5 

152.6 

1 16.3 

148.3 

89.2 

92.4 

1168.2 

*L« 

Sapporo 

Knmikawa 

615 

53.1 

59.3 

48.8 

58.2 

61.2 

125.8 

1225 

126.8 

133.0 

69.9 

65.7 

975.5 

: ±JM 

655 

27.5 

55.2 

47.7 

60.4 

65.6 

108.1 

165.1 

136.8 

134.3 

92.8 

81.0 

1040.1 

1-R 

Tokachi 

29 It 

41.9 

515 

58.6 

60.0 

90.2 

143.5 

115.4 

155.8 

1125 

37.4 

34.0 

936.5 

l 

Erirno 

20.1 

10.1 

29.9 

78.2 

50.9 

97.1 

12-2.3 

79.8 

151.6 

124.1 

54.9 

3&7 

863,7 

ft lift 

Kushiro 

45.0 

33.6 

66.9 

106.0 

94.7 

117.2 

94.6 

107.2 

179.1 

124.0 

41.7 

38.8 

10485 

JMd> 

Abashin 

31.3 

23.8 

28.3 

43.1 

55.3 

68.3 

82.6 

113.1 

138.5 

74.2 

52.2 

31.9 

745.5 1 

«* 

Nemuro 

28.4 

2 >.3 


53.4 

70.0 

93.3 

73.6 

84.4 

118.7 

87.0 

46.4 

32.5 

775.5 

ii.in.TT. 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 5 YEARS, 1896-1900. 


R*. Month 
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Juno 

July 

Aug. 
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Nov. 
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- B ' & * iS fi 

MAXIMUM DAILY AMOUNT OF PRECIPITATION. 



) 

Naha 

04.0 

66.4 

197.9 

62.2 

110.8 

176.6 

124.7 

215.8 

163.6 

„ 

64.0 

51.0 

245.8 



Kagoshima 

53.1 

54.7 

66.4 

90.6 

155.9 

201.9 

20(5.6 

03.2 

99.5 

78.5 

72.2 

169.2 

206.(5 



Mivnz-iki 

604) 

148.3 

76.6 

83.0 

106.8 

142.1 

175.9 

151.9 

293.0 

97.0 

100.5 

61.6 

293.0 


flt* 

Knmamoto 

10.8 

42.8 

56.7 

68.5 

90.4 

118.7 

146.0 

93.9 

75.8 

51.2 

53.1 

41.4 P 146.0 


feTC 

Saga 

15.0 

52.6 

51.8 

90.6 

107.7 

147.2 

138.7 

88.8 

107.3 

81.5 

45.7 

39.2 i 147.2 

' 


fefta 

Soseho 

115 

71.5 

69.0 

80.7 

!)&8 

131.8 

151.1 

208.(5 

123.5 

99.9 

81.3 



A** 

Nagasaki 

64.4 

78.0 

68.8 

65.0 

8335 

95.5 

158.9 

91.3 

211.1 

71.6 

(55.9 

($1.2 I 

■211.1 


BK 

Itmignhurn 

38.3 

54.9 

65.4 

97.8 

99.1 

173.1 

100.(5 

1512$ 

1 5.7 

85.* 

(50.4 

90.3 j 

173.1 


MSB 

Fukuoka 

33.1 

40.1 

38.4 

43.7 

120.0 

67.3 

124.6 

100.2 

129.7 

09.4 

50.7 

36.9 ! 

129.7 


1** 

Oita 

38.4 

40.7 

42.2 

43.7 

140.2 

98.8 

183.4 

166.1 

106.3 

122.9 

62.1 

30.7 ! 

1 

183.4 


TBS 

Shiinonuscki 

83.6 

38.7 

31.4 

55.0 

88.2 

85.2 

88.5 

65.2 

94.0 

62.4 

39.9 

32.4 ! 

94.0 



Hiroshima 

34.!) 

40.8 

32.0 

48.0 

82.9 

78.0 

132.6 

6825 

116.8 

66.8 

48.1 

‘22.6 I 

132.6 


% 

Knro 

33.3 

40.1 

36.3 

67.7 

70.9 

73.0 

89.7 

53.7 

134.9 

782$ 

54.9 

24.2 

134.9 


cut 

Matsuyama 

31.6 

25.5 

32.1 

50.2 

80.6 

62.4 

123.1 

72.0 

110.9 

55.0 

•15.0 

24.7 

123.1 


Mill 

Okayama 

30.0 

283) 

21.G 

39.8 

41.1 

71.1 

U5.3 

60.0 

103.5 

47.7 

44.6 

20.7 

103.5 


I*BF 

Ajino 

23.8 

21.0 

21.0 

43.2 

40.8 

61.8 

58.1 

82.4 

1-29.1 

74.8 

46.7 

16.9 

129.1 



Tmlotsu 

35.0 

19.3 

23.4 

44.7 

43.7 

65.8 

70.2 

95.1 

184.0 

45.4 

47.5 

24.4 

181.0 


*Wili 

Wakaynnuu. 

30.1 

25.9 

73.4 

83.2 

55.0 

80.7 

105.3 

174.7 

100.0 

(50. 1 

77.0 

19.5 

174.7 


*R 

Osaka A 

38.1 

55.9 

108.8 

44.3 

36.2 

105.8 

122.9 

141.6 

178.4 

142.0 

151.7 

34.0 

178.4 


«a 

Tokushima 

42.1 

71.8 

02.0 

04.3 

65.0 

219.3 

165.4 

140.4 

260.2 

148.(5 

72.3 

36.3 

m 2 


iffijtu 

Kochi 

32.7 

78.5 

85.6 

135.3 

129.4 

254.9 

204.0 

199 8 

239.9 

171.3 

98.9 

24.7 

254.9 


it 

Tsn 

31.1 

83.8 

43.5 

40.6 

(52.3 

150.3 

133.0 

107.0 

142.0 

190.2 

08.5 

36.7 

190.2 



Nagoya 

35.1 

40.6 

55.5 

61.2 

52.8 

144.9 

102.9 

108.8 

240.1 

166.7 

72.6 

41.7 

240.1 


iSfZ 

Hnmurna su 

3(1.3 

55.0 

99.5 

81.0 

119.5 

169.7 

216.2 

116.1 

222.2 

80.3 

(->5.4 

53.4 

222.2 


fflit 

Numazu 

47.7 

35.3 

•“ 

93.2 

63.5 

180.4 

126.6 

80.8 

193.9 

88.7 

68.7 

46.0 ; 

1932$ 


jfctt 

Tokio 

47.7 

44.2 

31.5 

45.0 

55.5 

159.4 

110.1 

76.7 

73.2 

93.5 

74.0 

:$7.o 

159.4 



Choshi 

103.8 

101.8 

32.1 

43.0 

56.9 

488 

59 5 

27.8 

154.5 

88.1 

50.1 

41.8 

154.5 



Isbinomaki 

33.0 

47.6 

45.9 

43.4 

60.4 

106.4 

75.3 

76.4 

135.8 

101.2 

38.3 

42.0 

135.8 


1 Sff 

Miyuko 

87.2 

37.1 

50.4 

•44.7 

85.1 

70.3 

*2.9 

194.0 

136.8 

285.4 

55.5 

17.7 

2*5,1 



Kioto 

25.3 

4D.0 

64.5 

11M.9 

864 

94.5 

105.7 

161.3 

122.1 

55.2 

49.5 

31.1 

161.3 


*« 

Ilikono 

31.4 

38.3 

50.7 

67.9 

48.5 

99.4 

127.0 

109.6 

596.9 

118.4 

5L7 

32.1 | 596.9 



Gifu 

30.7 

48.7 

77.3 

81.8 

80.8 

95.3 

257.2 

132.0 

242.1 

140.0 

65.9 

36.Y 257.2 


Wf 

Kofu 

23.5 

45.1 

35.9 

46.5 

29.0 

100.8 

(53.9 

74.2 

16(5.0 

1)8.0 

51.0 

30.9 

166.0 


! fiw 

Nagano 

18.2 

26.0 

16.6 

34.0 

16.4 

79.4 

10S.2 

•29.9 

65.8 

•18.1 

31.7 

29.9 

108.2 


1 Tfi'if 

lltsunomiya 

34.1 

30.3 

3iU) 

- 

57.0 

33.0 

131.9 

91.8 

83.1 

108.9 

79.9 

37.2 

29.3 

131.9 


1 

i m& 

Fukushirnn 

2-3.0 

33.3 

60.7 

40.7 

35.9 

71 7 

105.2 

73.8 

145.8 

76.3 

44.1 

47.4 

H5.H 


iiifc 

Ynmagata 

24.7 

33.8 

31.1 

23.2 

34.3 

44 2 

80.3 

5*5 

72.1 

:$8.4 

35.6 

30.2 

80.3 


itilU 

Hamndn 

30.2 

C7.3 

25.2 

37.2 

4(5.3 

72 2 

101.8 

130.1 

49.0 

84.2 

40.1 

45.0 

130.1 



Sakai 

63.3 .1 51.8 

32.7 

46.7 

50.9 

61.5 

82.1 

100.3 

9G.0 

63.6 

484 

77.3 

100.3 



Kanazawa 

33.2 

25.3 

69.4 

57.4 

43.9 

146.8 

88.6 

99.0 

120.7 

100.4 

71.5 

(50.3 

14(5.8 



Fushiki 

31.7 

24.8 

38.6 

43.4 

31.(5 

84.0 

64.6 

82.8 

85.6 

79.2 

315.(5 

51.7 

83.(5 


i »i« 

Niigata 

39.2 

32.5 

31.2 

38.7 

31.4 

105.7 

70.9 

132.7 

70.3 

52.9 

35.6 

45.0 

132.1 



Akita 

31.2 

35.0 

39.8 

34.3 

39.4 

130.9 

104.1 

119.8 

109.5 

74.5 

•10.7 

34.1 

130.!) 


i If* 

Aomori 

24.2 

41.6 

16.1 

19.7 

20.4 

40.1 

63.8 

7».l 

106.7 

74.9 

25.7 

34.4 

106.7 


mm 

Hakodate 

19.6 

*“ 

a. 

31.1 

32.2 

60.0 

77.3 

89.0 

10-2.9 

98.9 

29.8 

24.4 

102.9 


jgxt 

Su'tau 

23.8 

32.3 

25.7 

37.8 

45.3 

24.1 

50.1 

81.7 

75.0 

55.5 

19.9 

21.1 

81.7 



Sapporo 

1C.0 

15.2 

27.3 

42.7 

32.4 

•27.5 

58.7 

85.6 

95.7 

41.3 

195 

2(5.8 

95.7 


±Ji| 

Kamiknwa 

13.1 

10.0 

15.4 

20.2 

21.7 

23.4 

34.6 

71.5 

123.1 

44.1 

20.1 

14,5 128.1 


-HS 

Tokaohi 

21.3 

43.5 

43.6 

47.8 

30.4 

61.4 

02.5 

60.3 

83.0 

96.8 

23.2 

54.0 

90.8 



Erimo 

114) 

22.2 

14.6 

50.9 

21.2 

12-5.9 

40.4 

48.3 

83.4 

71.2 

20.9 

31.4 

126.9 


SHtfl 

Kashin > 

22.4 

29.6 

46.4 

80.4 

32.7 

105.5 

29.4 

46.0 

93.9 

84.4 

•22 9 

519 

1055 


#?& 

Alnshiri 

15.4 

8.8 

11.6 

2d.4 

40.2 

56.7 

39.4 

62.7 

84.3 

47 0 

26.0 

25.9 

81.3 


i 

Nemuro 

33.3 

39.2 

21.5 

:$3.4 

20.6 

103.4 

32.7 

38.0 

59.2 

45 5 

•26.3 

21.4 

,03, | 
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R 

R 

R 

T\ 

¥ 

JtlfZ Locality 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dac. 

Annual 






ft 

i ^ 

u 











NUMBER 

OF DAYS 

WITH PRECIPITATION. 





m 

Naha 

19.0 

20.4 

10.2 

10.0 

16.6 

17.2 

13.6 

« 

18.0 

16.4 

16.2 

18.8 

17.4 

207.0 


Kagoshima 

13A> 

13.4 

16.2 

14.6 

17.2 

14.2 

18.4 

14.0 

146 

9.2 

9.0 

12.4 

160.8 


Miyazaki 

10.0 

10.4 

15.2 

15.2 

15.8 

14.4 

15.6 

15.2 

1(5.0 

11.2 

9.2 

7.4 

155X5 


Kumamoto 

14.4 

10.4 

14.0 

13.4 

15.0 

13.0 

17.4 

15.4 

14.(5 

10.8 

8.4 

13.4 

360.8 

felt 

Saga 

12.8 

12.6 

13.2 

12.6 

12.2 

11.0 

14.2 

14.2 

11-4 

8.2 

8.6 

13.8 

141.3 

feftf* 

Haseho 

15.4 

13.8 

11.0 

13.0 

13.0 

11.8 

14.0 

12.H 

12.0 

7.8 

10.0 

15.0 

1 153.8 


Nagasaki 

14.0 

13.2 

14.8 

13.0 

15.6 

13.2 

13.8 

13.0 

13.4 

10.0 

11.2 

14.1 

i 100.2 

»« 

Itaugaham 

12.2 

9.6 

12.2 

11.0 

11.8 

12.(5 

15.8 

15.8 

13.0 

6.8 

9.6 

11.4 

i 141.H 

Mss 

Fukuoka 

16.4 

14.2 

15.2 

14.0 

13.2 

12.2 

15.0 

13.2 

14.6 

10.2 

11.2 

16.3 

10(5.2 

*3- 

Oita 

10.4 

9.4 

13.6 

12.4 

15.2 

12.4 

13.6 

13.0 

15.4 

9.2 

ao 

7.8 

144 JO 

TBM 

Shimonoseki 

15.2 

14.6 

15.6 

12.8 

13.6 

12.8 

14.2 

11.2 

13.0. 

9.8 

11.0 

13.8 

1 157.0 

j»a 

Hiroshima 

12.0 

11.4 

12.4 

13.2 

13.4 

10.8 

12.0 

11.4 

14.0 

8.0 

8.8 

8.0 

I3t;.0 


Kure 

9.6 

9.0 

11.4 

12.0 

12.4 

11.0 

11.4 

9.0 

12.4 

732 

7.4 

7.1 

i 121.4 


Matsuyama 

12.0 

10.8 

13.8 

13.2 

14.4 

11.0 

13.4 

9.8 

14.0 

10.4 

&2 

11.8 

14 1.6 

S«iU4 

Okayama 

9.0 

9.2 

11.6 

11.0 

13.2 

11.2 

12.4 

8.6 

13.8 

9X) 

ao 

7.8 

, 126X3 

i 

Ajiuo 

9.2 

9.4 

11.4 

12.8 

14.0 

11.4 

12.2 

7.0 

13.4 

.7.6 

8.2 

8.0 

12522 

! £J*i* 

Tadotsh 

10.2 

10.0 

13.4 

13.0 

14.0 

12.0 

14.1 

9.0 

15.0 

10.(5 

922 

10.0 

| 142X1 


Osaka 

11.2 

10.0 

12.8 

12.8 

14.4 

12.0 

13.4 

10.8 

15.8 

9.0 

922 

10JO 

141.4 


Wakayama 

11.6 

11.4 

12.6 

13.0 

12.6 

11.6 

12.6 

n.H 

17.0 

9.8 

9.2 

9.0 

1 142.8 


Tokushima 

9.8 

11.2 

11.6 

12.8 

15.2 

13.0 

13.0 

10.0 

17.2 

9.0 

ai 

UX) 

142.0 

win 

Kochi 

10.0 

8.0 

130 

14.4 

14.8 

14.8 

17.6 

15.2 

17.4 

10.4 

8.0 

7.0 

150.(5 

i\'- 

Tsu 

11.2 

10.0 

12.0 

14.0 

13.6 

13.8 

14.8 

13.6 

17.0 

11.0 

9.6 

9.0 

149.fi 


Nagoya 

10.0 

7.6 

12.0 

13.0 

13.8 

13.0 

15.4 

12.4 

1(5.4 

9.0 

9.8 

8.4 

141.4 

illffi 

Hamamatsu 

10.2 

7.4 

12.2 

15.2 

13.0 

12.6 

13.6 

9.2 

16.(5 

10.G 

9.8 

922 

140.2 

iSi* 

Nuninzu 

10.0 

9.6 

14.0 

10.2 

10.2 

15.6 

1(U 

13.0 

19.0 

11.8 

1 1.4 

9.4 

162.fi 

3t£# 

Tokio 

8.0 

8.8 

14.0 

15.8 

13.8 

15.0 

14.0 

12.0 

18.2 

11.4 

9.8 

7.8 

149.2 

HhF 

Choshi 

10.0 

11.6 

15.4 

15.8 

13.2 

14.8 

12.8 

9.2 

15.2 

12.2 

13.0 

10.0 

151.1 f 


fsliinomaki 

10.0 

10.2 

10.8 

11.8 

12.0 

13.4 

15.2 

15.8 

16.2 

11.0 

11.2 

9.8 

1 147.4 

SiV 

Miyako 

7.0 

1115 

10.4 

11.6 

11.0 

13.8 

17.2 

15.0 

16.2 

11.4 

10.2 

as 

i 141.3 

sew 

Kioto 

13.8 

13.8 

15.0 

14.0 

li.<> 

14.1 

15.8 

14.0 

17.2 

9.0 

11.0 

13.2 

i 167.0 

/*« 

Hikonn 

20.6 

17.8 

10.4 

13.8 

15.8 

13.6 

16.6 

11.2 

15.0 

12.4 

11.8 

18.4 

183.4 

«*V- 

Gifu 

15.2 

10.2 

12.4 

13.2 

14.4 

12.8 

10.8 

15.8 

10.0 

10.2 

11.4 

13.4 

161.8 

•I'jff 

Kofn 

7.4 

0.2 

11.0 

14.2 

12.8 

15.2 

15.4 

12.8 

10.8 

9.0 

7.0 

0.8 

135.2 - 


Nagano 

20.2 

15.0 

14.2 

12.4 

13.8 

13.2 

15.6 

13.8 

10.0 

9.8 

13.2 

18.4 

17(5.2 

T-fltA 

Ltsnnomiya 

7.0 

8.4 

12.0 

15.0 

14.4 

15.8 

19.4 

17.4 

10.8 

11.4 

ai 

5.8 

i 151.8 

«K& 

Fnkushima 

14.2 

12.8 

11.6 

13.0 

11.0 

11.2 

17.0 

10.4 

10.0 

8.6 

12.4 

13.8 

16222 

uir# 

Yamagata 

20.0 

18.8 

19.0 

13.8 

11.8 

12.8 

10.4 

15.0 

14.4 

16.0 

10.6 

22.0 

197.2 t 

31 in 

Hamada 

22.0 

19.8 

17.4 

13.8 

13.0 

13.2 

1(5X1 

11.(5 

15.8 

11.0 

15.0 

22.2 

191.4 

m 

Sakai 

24.2 

20.8 

18.0 

14.0 

12.0 

12.4 

15.0 

11.8 

17.6 

14.4 

17.2 

24.4 

203.0 ' 


Kanazawa 

20.0 

22.0 

20.4 

15.0 

14.6 

14.0 

10.8 

12.4 

17.0 

18.8 

18.8 

2522 

222.2 


Fushiki 

25.6 

20.8 

20.6 

16.6 

13.8 

15.2 

10.0 

12.R 

18.0 

18.8 

18.8 

25.0 

222X5 


Niigata 

26-6 

23.4 

23.8 

14.8 

14.0 

13.4 

10.1 

13.4 

18.2 

19.4 

20.4 

27.4 

23122 i 

iAlU 

Akita 

25.4 

23.0 

22.8 

14.6 

14.2 

14.2 

18.4 

16.8 

18.8 

21.0 

21.6 

26.8 

237.4 | 


Aomori 

24.0 

19.0 

21.8 

13.8 

11.6 

11.6 

11.8 

11.0 

15.6 

18.8 

19.6 

20.0 

211.8 1 

mst 

Hakodate 

21.0 

10.7 

20.3 

12.1 

12.6 

13.4 

18.4 

13.8 

15.4 

16.8 

16.6 

20.8 

195.6 I 

SB 

Suttsu 

25.4 

20.2 

22.2 

112 

12.6 

10.8 

15.0 

15.0 

15.2 

19.4 

18.2 

25.6 

212.0 | 

tun 

Sapporo 

21.8 

18.0 

21.4 

11.6 

11.4 

10.6 

14.2 

15.0 

10.8 

20.4 

16.4 

13.4 

190.il I 

±ui 

Kamikawa 

23.4 

10.2 

19.4 

13.2 

13.0 

13.1 

14.8 

17.0 

17.6 

21.6 

19.4 

21.2 , 

213.2 ’’ 

-m 

Tokachi 

8.3 

10.2 

10.8 

11.2 

12.2 

15.4 

19.4 

17.(5 

18.2 

12.0 

9.0 

7.0 

1531.0 | 


Erimo 

9.2 

7.8 

8.0 

9.4 

10.0 

10.8 

12.0 

11.2 

13.4 

14.2 

12.0 

11.0 

131.4 | 

■m 

Knshiro 

11.8 

10.8 

13.0 

10.6 

13.8 

15.0 

17.0 

7.4 

15.8 

12.2 

9.4 

9.4 

156.2 T 

wm 

Abash iri 

10.0 

14.4 

11.0 

9.4 

10.8 

12.6 

14.0 

2.6 

13.8 

13.4 

13.0 

13.4 | 

158.0 

#US 

I 
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1.8 

1.3 

1.0 

1.3 

•2.1 

2.5 

2.6 

•2.0 


lirimo 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

ei8f 

Kashira 

2.8 

3.5 

3.2 

3.8 

4.0 

3.5 

•2.7 

•2.5 

2.3 

2.8 

2.6 

2.3 

3.0 

tf!d> 

At oshiri 

3.4 

*2.0 

2.6 

3.3 

3.4 

2.2 

1.7 

•2.0 

2.5 

3.5 

3.7 

3.3 

‘2.9 

«3£ 

Nemnro 

7.8 

68 

6.4 

7.2 

7.3 

6.4 

5.7 

5.5 

6.2 

7.7 

7.9 

8.0 

6.9 


* istw 
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A n uirnl 

i 







¥ & ’ JM. 
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MEAN WIND DIRECTION. 






t, 

m 

« 

Naha 

N 34‘ E 

N 28* E 

N 50' E 

N 86' E 

H 60' F. 

8 42’ E 

8 18' K 

S 89* E 

X 36' E 

X 46' E 

X 40* E 

X 35' E 

X 59' F. 


Kugoehimn 

N 21V 

N a*E 

N 5*E 

N 33* K 

N 82* E 

8 43* E 

S 36' W 

S 89' E 

X 54' E 

X 19* E 

X 17' E 

X 4* E 

X lf>' E 


MiynXuki 

N 7 l'W 

N 621V 

N 461V 

N 14 W 

N l'W 

S 12* W 

8 55' W 

8 30' E 

X 8' E 

X 33* IV 

X 53* W 

X 74* W 

X 57' W 

I n«;^= 

Knnmmiiti) 

N 24' W 

N 17 W 

N 211V 

N 41' W 

N 72' W 

8 66' IV 

8 41' W 

8 53' W 

N If W 

X 21* W 

N 19 W 

N 27* W 

N 30 W 

tell 

Sn®» 

n irw 

N T\\ 

N 9*E 

N 30' E 

N 9' E 

N 72' W 

8 21' Y\ 

S 13* E 

X 21' E 

X 13* E 

X 9* E 

N 12* W 

X 3' E 

ft!*® 

8ftH“llO 

N IK 

N 2'W 

N 11V 

N 19' W 

N 67* W 

S 67' V 

8 43' W 

8 53' W 

X 3' E 

X 3* E 

X 6* E 

X 5* E 

X 13* V 

Jl* 

Nagasaki 

N 7K 

N 12' E 

N 21V 

N 5* W 

N 80' W 

S 50' W 

8 32* W 

8 12* W 

X 33' E 

X 17* E 

X 14' E 

X 5* E 

X 2‘ E 

R»: 

Itaugaham 

N 351V 

N 31*W 

N 22* H 

N 14' W 

N 2'W 

N 53' W 

8 37 W 

8 43 W 

X 9W 

X 19' « 

X 24* V 

X 41 W 

X 30' W 

HSW 

Fukuoka 

N 28' E 

N 23 ' K 

N 24' E 

N 18* E 

N 66* E 

N 71' E 

8 24 K 

8 78' E 

X 58' E 

X 74' E 

X 80* E 

8 7* W 

X 72* E 


Oita 

N lilHV 

N 18 W 

N 71V 

N 8* W 

N 19' E 

N 88* E 

8 13' E 

8 30' E 

X 6' E 

X 85* W 

S 71’ \\ 

8 81* V 

X 63' W 

TM 

Khimonoarki 

N 19 W 

N 12' K 

N 16' E 

N 41' E 

N 51' E 

X 56' E 

X 75' E 

N* 85' E 

X 61' E 

X 35* E 

X 49* E 

X 26 W 

X 38 E 

I «& 

Hiroshima 

N 9'E 

N 9'E 

N 10' E 

N 6* W 

N 28' W 

N 85' W 

8 63 W 

8 78* W 

X 20' E 

X 16* E 

X 15* E 

X 5* E 

X 1* E 

i » 

Knre 

N 6'E 

N 3*W 

N *H'E 

N 39' W 

W 

8 72' W 

8 68 W 

8 60* W 

X 59' E 

X 71* E 

X 60* E 

X 2* W 

X 17* W 

i ffiiu 

MatMiivama 

N 53 W 

N 43 W 

N 49 W 

N 81' W 

N 85' W 

N 75' W 

8 87' W 

W 

X G6' E 

X 3f E 

X 41 E 

X 45* W 

X 57 W 

Will 

i 

Okayama 

N 551V 

N 45 W 

X 191V 

X 33' E 

N 82' E 

8 62' E 

S 31' E 

8 72' E 

X 48* E 

X 12* E 

X 6* W 

X 60* W 

X 


Ajino 

N 01 W 

N 57 W 

N 501V 

N 72* W 

N 84 W 

8 67 VV 

8 39' W 

S 72' W 

X 22* W 

X 49* W 

X 52* W 

X 44* W 

X 59 W 

t <sm 

Tadotan 

S 79 W 

S 891V 

N 49 W 

N 36' W 

N 82' W 

N 57' W 

X 56' W 

8 53' W 

8 77* E 

S 31* E 

S 22* E 

S 76* W 

8 81* W 

a 

Osaka ! 

N 17 W 

N lli'W 

N 6'E 

N 22' E 

N 12' W 

S' 26' W 

N 47' W 

X 30 ' W 

X 23’ E 

X 19* E 

X 9* E 

X 26* W 

X 3*W 

*i*iU 

Wakayama 

N ID E 

N 5'K 

N 14* E 

N 1' K 

N 26' \\ 

X 61' W 

8 03 W 

8 10' W 

S 36* E 

X 32* E 

X 31* E 

X 6* F. 

X 12* E 

ttft 

Tokuabiun 

N 47'W 

N 471V 

N 331V 

N 30 W 

N 41* W 

N 76' E 

S 73' E 

8 35' E 

X 37' W 

X 41* W 

X 44* W 

X 51* W 

X 43* W 


Kochi 

S 72 W 

S 7(7 W 

S 69*W 

S 45* W 

8 35’ W 

8 14* W 

8 6' E 

S 17' W 

8 46* W 

8 66* W 

S 72* V 

8 72* V\ 

8 54* W 

lit 

T»n 

N 85 IV 

N 5 l'W 

N 50*1 

N 46' W 

N 31* W 

8 

8 12* E 

S IF E 

X 70* W 

N 56* " 

X 56* 6 

X 61* W 

X 5ft* W 

^..T® 

Nagoya 

N 68* W 

N 42" IV 

N 47'W 

N 70' W 

8 86' W 

S 48’ W 

8 35' W 

S 15* W 

X 68* W 

X 40* W 

X 39* W 

X 39* W 

X 5ft* W 


J lama mat Ml 

N 64 W 

N 61 W 

N 641V 

N 32' M 

N 47' W 

8 1' E 

S 37' W 

S l'W 

X 61* E 

X 21* W 

X 82* W 

X 65* W 

X 5ft* W 

13 IP 

Numuxu 

N 63’ E 

N 69* E 

N 88 ' E 

8 88' E 

8 69' E 

8 45 E 

S 47 W 

S 40' W 

X 85' E 

N 78* E 

X 73* E 

X 77* E 

x ay e 

JfiSC 

'I’okio 

N 24 W 

X 19' W 

N 21V 

N 33' E 

8 15* E 

8 43' E 

S 17' E 

S 11* E 

X 27* E 

N 7* W 

X 14* W 

X 23* W 

X 7*W 

».+ 

Chonhi 

N 39 W 

N 14 W 

N 17' K 

N 61' E 

8 26' E 

8 64 E 

S 16' E 

8 22' E 

X 44' E 

X 16* E 

X 9*W 

X 40* W 

X 7* K 

; »* 

Iahinotnaki 

N :«nv 

N 31 W 

N 38 W 

N 1 E 

8 35' E 

8 70' K 

8 61* E 

8 56' K 

X 39' E 

X 31* V 

X 35* W 

X 45* W 

X 19' W 


Miyako 

S 81 W 

W 

8 81 W 

S 74' W 

8 81' W 

8 77 W 

8 73* W 

S 55' W 

8 82' W 

S 71* V 

S 83* W 

8 81* W 

8 80' W 


Kioto 

N 59 W 

N 25 W 

N 1811 

N 12* E 

N 48' E 

N 78' E 

8 48' E 

8 73* E 

N 19* E 

X 7* " 

X 20* W 

X 59* W 

X 9 W 

/*#* 

Hikoue 

N 59 W 

N 441V 

N 39 W 

N 36' W 

X 35' W 

N 25* W 

X 74* W 

X 67' W 

X 24* W 

X 42* W 

X 45* W 

X 82* W 

X 46 W 


Oifu 

N 29' W 

N 32 W 

N 4 l'W 

N 61 W 

N 82* W 

8 48' W 

8 16' W 

S 4* E 

X 45* W 

X 32* W 

X 24* W 

X 29* W 

N 42 W 


Kofu 

N 141V 

N 16’W 

N 47 W 

N 76 W 

N 76* W 

8 77' W 

X 79' W 

X 81' W 

X 72' W 

X 59* W 

X 50* W 

N 8* E 

X 67 W 


Nagano 

N 55' E 

N 33‘E 

N 23 E 

N 38' W 

N 89' W 

N 77' W 

X 85' W 

8 50* W 

8 80' W 

X 66* W 

X 8* E 

X 42' E 

X 37 W 

| 

Ubmnouiya 

N 41V 

N 7*K 

N :i6'E 

8 86' E 

8 29’ E 

8 67' E 

S 41* E 

8 38' E 

N 49' E 

X 27' E 

N 5* E 

X 5* E 

X 48 E 

axb 

Fukusbima 

N 62 W 

N 43'W 

N 36' W 

N 19* W 

N 50' W 

N 57* E 

X 36' E 

S 6* E 

X 13* E 

X 74* W 

X 61* W 

X 74* W 

X 43* W 

i uurs 

Yamngata 

S 88-31’ 

N 69’W 

N 841V 

N 51* W 

8 31' V\ 

N 51' E 

8 62' E 

8 3' W 

8 18' E 

8 5* E 

S 8* W 

X 68* W 

8 70 1' 

ram 

Hamada 

N 381V 

N 18* E 

N27*E 

N 30' E 

N 29* E 

N 22' E 

S 16' W 

X 40' E 

X 37' E 

X 32' E 

X 35* E 

X 71* W 

X 25* K 

>A 

Sakai 

N 71 W 

N 491V 

N 151V 

N 14 E 

N 29* W 

N 3 l'W 

X 53 W 

X 21' W 

X 34' E 

X 37' " 

X 38* IV 

X 86* W 

X 3B IV 

fei* 

Kanazawa 

S 26* E 

S 37' K 

8 81' E 

8 67' E 

8 33* E 

8 24' E 

S 9* E 

8 11’ E 

8 67' E 

8 43* E 

S 43* E 

8 18* K 

8 39' E 

ft* 

Fushiki 

S 45 W 

S 38" W 

8 85 W 

N 57' W 

N 65' W 

X 38' W 

X 61* W 

S 47’ W 

X 67’ E 

8 34* W 

8 42* W 

8 32' W 

S 59 W 

»n'SJ 

Niigata 

N 881V 

8 63*W 

8 801V 

8 29' W 

8 26* W 

8 28* E 

8 19' E 

8 16' E 

S 56* E 

S 10* W 

S 20* W 

S 62* W 

S 2H W 

f*ni 

Akita 

X 51 W 

N 151V 

N 701V 

S 45 W 

S 20' W 

8 25' E 

S 7'E 

8 15' E 

S 64* E 

8 86* E 

X 88* W 

X 44* W 

S 76' W 

i #ft 

Aomori 

S 831V 

S 7 nv 

8 751V 

N 86' W 

N 50' W 

X 11* W 

X 15' W 

X 16' W 

S 51* W 

8 70* W 

S 74* W 

S 77* W 

X K9' W 

Bitf 

Hakodate 

N 49'W 

N 351V 

N 601V 

8 84 W 

8 37* W 

8 6' E 

8 1* E 

S 7* W 

X 45' W 

X 62* W 

X 56' W 

X 51* W 

X 74 V 

! iSM 

Sultan 

N 841V 

S 83'W 

8 70*W 

9 18‘ W 

8 31' W 

8 7' E 

8 S' K 

8 3*E 

8 16' W 

8 48* W 

8 80' W 

N 87* W 

8 41 W 

! «.« 

Hap|>uio 

N 721V 

8 4 l'W 

N 391V 

8 36' E 

S 56' E 

S 74' E 

8 68* E 

S 52* E 

S 37* E 

8 2* E 

8 51* W 

8 69* W 

8 40* E 

JUH 

Kniuiknun 

S 33 W 

N 64 W 

8 651V 

8 78' W 

N 87' WIN 44' W 

X 66* W 

X 531V 

X 80* E 

8 35* w 

8 48* W 

S 55* W, 

8 80 IV 

+* 

Tokachi 

N 79 W 

N 701V 

8 871V 

8 80* W 

N 82' E 

X 82' E 

8 82* E 

8 491V 

X 60' E 

X 61' W 

X 87' W 

X 88* W 

X 60* W 

; a® 

Erimo 

N 5 l'W 

N 7* W 

N 541V 

N 71* W 

N 57* W 

X 10' E 

X 21' W 

N 251V 

X 16* E 

X 78* W 

X 59* W 

X 52 W 

X 47'W 

i tm 

Kttabiro 

N 201V 

N 91V 

N 51V 

8 56’ W 

S 7'E 

X 85' E 

8 25' E 

8 7* E 

X 19' E 

S 71* W 

X 29* W 

X 30* W 

X 19' W 

; 

Abaahiri 

N 851V 

N 491V 

N 641V. 8 24' W 

8 25' W 

X 79' E 

8 70' E 

8 18' E 

8 35' W 

8 65* W 

8 81' W 

8 87* W 

8 80' W 

; ms 

Nernuro 

N 65 'W 

N 251V 

N 511V 8 23' W 

8 16' W 

8 31' E 

8 18* E 8 10* E 

1 • 

S 30’ E 

8 58' W 

X 82* W 

N76*W| 

8 55' W 
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* 

I Locality'''''--^ 

H 

n 

)\ 

n 1 

n 

j] 


n 

B 

B 

b 


¥ 

Jan. 

Fob. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Bopt. 

Oct. 

Nor. 

Dec. | 

Annua] 


fk * m & £ 

MAXIMUM WIND VELOCITY. 


MW 

Kuhn 

23.1 

20.7 

20.5 

16.4 

28.3 

33.7 

33.5 

20.7 

39.8 

23.9 

38.1 

205 

39.8 


Kagoshima 

17.fi 

26.3 

18,9 

13.3 

22.6 

24.1 

30.7 

70.9 

19.1 

18.4 

15.1 

21.4 

704) 

K** 

Miyazaki 

14.1 

19.2 

17.8 

15.0 

1625 

13.1 

22.3 

36.8 

20.2 

17.8 

13.9 

16.9 

368 


Kumamoto 

10.2 

14.6 

10.7 

9.6 

9.5 

9.8 

17.1 

165 

9.2 

9-5 

7.2 

9.6 

17.1 

(felt 

Saga 

19.3 

16.7 

10.0 

24.8 

18.8 

16.1 

20.2 

19.4 

17.1 

15.4 

155 

18.7 

245 

ffeft* 

Knap ho 

16.0 

17.4 

15.2 

19.2 

24.2 

16.7 

20.3 

18.7 

18.4 

15.8 

13.8 

1241 

24.2 

ft* 

Nngnsnki 

27.4 

25.7 

27.6 

25.3 

26.7 

26.0 

33-5 

62.1 

27.2 

28.1 

*22.7 

275 

62.1 

R« 

Itxuguhnm 

17.3 

17.4 

15.1 

16.8 

15.0 

16.1 

21.9 

16.4 

13-3 

21.8 

16.8 

19-5 

215 

I4«1 

Fukuoka 

10.6 

16.1 

15.6 

17.9 

23.9 

13.1 

14.9 

22.2 

12.6 

11.9 

12.8 

165 

2.14) 


Oita 

13.5 

20.1 

17.7 

15.8 

16.7 

14.7 

19.9 

28.3 

2642 

1641 

11.7 

165 

28 3 

rm 

Khinsmuaeki 

23.8 

25.0 

19.8 

20.8 

21.4 

17.4 

18.4 

2«.4 

14.7 

22.1 

21.3 

21.1 

28.4 

i»a 

Hiroshima 

19.4 

15.9 

21.7 

15.4 

20.5 

19.3 

19.6 

46.1 

22.7 

23.1 

15.4 

*20.4 

46.1 


Kure 

15.3 

15.9 

11.1 

11.8 

24.8 

9.2 

23.4 

23.1 

‘ 15.0 

1542 

155 

15.0 

248 

fell! 

Matsuyama 

15.7 

18.1 

13.4 

14.2 

15.7 

11.3 

12.7 

27.0 

11. 1 

18.0 

13.6 

17.0 

18.1 

iiv.nn 

Okayama 

16.7 

15.5 

13.7 

152i 

13.0 

1341 

22.2 

36.9 

1*<5 

11.2 

10.6 

155 

368 

tf9T 

Ajino 

17.0 

24.0 

19.7 

15.1 

20.3 

10.8 

27.0 

32.7 

17.9 

15.2 

18.8 

20.2 

3*2.7 

$*** 

liniotm 

86.0 

29.0 

31.0 

26.4 

23.9 

14.9 

22.7 

37.5 

30.5 

30 0 

25.0 

31.8 

375 

I ‘A Pi 

Osaka 

19.1 

21.8 

19.2 

14.2 

29.1 

15.0 

16.7 

33.7 

25.4 

18.8 

174) 

184) 

33.7 

111 ft ill 

Wakayama 

15.0 

16.4 

15.8 

17.6 

14.9 

27.3 

21.6 

28.0 

28.1 

155 

18.0 

14.4 

28.1 

tSfl 

Tokushima 

165 

16.2 

14-1 

16.0 

12.7 

11.6 

21.8 

33.2 

30.0 

15.7 

14.2 

155 

33.2 

Kta 

Kochi 

14.4 

16.2 

13.8 

12.0 

19.7 

9.9 

31.5 

32.1 

36.5 

26.8 

*24.7 

10.6 

365 

If 

Tsn 

16.9 

19.3 

22.7 

19.5 

22.8 

12.8 

16.8 

45.0 

3042 

23.1 

16.2 

195 

458 


Nagoya 

12.8 

14.0 

13.9 

14.5 

14.9 

13.1 

15.8 

26.8 

2' >.9 

14.4 

13.2 

165 

2*78 

«« 

Hamamatsu 

11.5 

23.4 

13.5 

13.6 

18.2 

15.7 

15.5 

19.3 

33.9 

19.7 

105 

165 

334) 

Wilt 

Niunasn 

12.7 

21.1 

:4,6 

15.6 

14.6 

18.2 

14.2 

19.3 

30.7 

215 

21.9 

1!»5 

30.7 

J?'« 

Tokio 

14.1 

17.0 

16.1 

15.2 

13.7 

14.1 

13.5 

17.0 

27.3 

17 9 

17.0 

13.7 

27.3 

1ST- 

4’hoshi 

34.1 

34.6 

31.0 

81.3 

23.0 

37.2 

20.il 

27.2 

43.3 

52.6 

35.0 

29.3 

5*2.6 


Ishinoraaki 

25.0 

26.6 

31.6 

27.2 

35.8 

28.5 

25.8 

25.2 

31.0 

26.8 

26.5 

36.9 

36.') 

1 Riff 

Miyako 

17.2 

15.8 

18.6 

10.6 

16.3 

10.7 

12.2 

15.9 

11.3 

14.2 

13.5 

13.8 

18.6 

JXW 

Kioto 

11.3 

13.2 

15.2 

13.7 

12.9 

9.7 

9.7 

20.0 

1442 

9.2 

16.9 

11.2 

2 *.0 


nikom; 

lfi.7 

15.8 

16.1 

12.2 

11.3 

21.2 

13.6 

19.7 

10.8 

18.3 

14.9 

285 

289 


Oifu 

14.7 

J7.3 

19.7 

15.1 

14.8 

11.8 

12.2 

31.7 

27.7 

14.7 

12.7 

16.0 

31.7 

M'ffF 

Kofn 

28.1 

28.1 

24.3 

25.7 

2-1.5 

20.6 

16.4 

16-5 

46.2 

32.9 

*22.2 

28.8 

46 2 

iin 

Nagano 

14.5 

15.9 

25.0 

20.4 

23.8 

15.9 

16.8 

16.1 

183 

15.6 

13.9 - 

18.9 

25.0 

■mx 

Utsuuomiya 

14.7 

lan 

1791 

13.2 

921 

10.1 

11.5 

1241 

17.4 

11.9 

105 

19.7 

19.7 

isjb 

Fukushima 

23.7 

18.8 

17.6 

20.7 

22.8 

14.2 

14.2 

14.5 

29.2 

18.5 

15.2 

22.9 

*28.2 

UllfJ 

Yamngptn 

13.2 

10.9 

15.4 

14.7 

15.2 

15.5 

14.9 

16.1 

11.7 

10.4 

13.9 

15.1 

16.1 

aw 

Kainada 

33.H 

80.3 

35.5 

27.7 

2911 

23.4 

32.7 

38.7 

22.6 

32.6 

26.6 

375 

38.7 


Sakai 

25.3 

21.3 

24.0 

18.5 

21.9 

18.3 

25.6 

2542 

20.0 

14.6 

22.2 

215 

•25.6 

StiV 

Knnnzawa 

16.2 

17.7 

19.3 

12.4 

14.4 

10.4 

11.0 

23.2 

11.3 

11.5 

16.7 

26.4 

26.4 

(Jt* 

Fusbiki 

25.5 

26.1 

20.9 

22.9 

23.7 

*22.2 

16.7 

28.9 

38.3 

26.5 

36.4 

26.9 

38.1 

JJiiS 

Niigata 

29.8 

30.3 

22.9 

17.9 

19.7 

19.7 

20.2 

23.8 

24.4 

24.2 

25.5 

35.1 

445.1 

Will 

Akita 

41.5 

31.1 

30.6 

27.1 

26.5 

17. » 

17.9 

18.8 

80.6 

32.0 

28.0 

38.7 

415 

nisi 

Aomori 

2f>.7 

19.2 

23.2 

24.3 

21.1 

17.9 

12.8 

18.8 

14.8 

21.8 

*20.7 

*235 

*26.7 

MW 

Hakodate 

27.0 

23.8 

25.5 

22.1 

24.1 

22.0 

24.9 

26.1 

214) 

24.3 

22,9 

245 

•27.6 

55 fir. 

Suttsu 

42.4 

48.3 

49.7 

35.8 

36.0 

33.3 

32.5 

33.3 

35.4 

40-5 

34.2 

40.0 

49.7 

tltfc 

Sapporo 

20.8 

21 4 

28 9 

23.4 

24.2 

19.9 

15.9 

18.6 

23 6 

24.8 

*21.8 

36.1 

36.1 

1-Jlj 

Kumikuwa 

15.8 

14.3 

16.8 

23.0 

17.7 

14.2 

10.1 

13.9 

12.4 

16.3 

18.2 

19.2 

•23.0 

-| FI 

Toknchi 

19.3 

16.4 

16.6 

18.3 

10.il 

20.2 

16.3 

9.8 

12.6 

18.1 

24.4 

20.7 

•24.4 

«* 

Erimo 

... 

... 

... 

• •• 

... 


... 

... 

... 

... 

... 

... 

— 


Kushiro 

19.2 

23.2 

16.9 

19.0 

21.6 

16.3 

16.8 

14.3 

17.1 

17.2 

20.2 

27.9 

•275 

Wiii 

AWisliiri 

28.0 

20.1 

22.8 

19.1 

26.3 

22.0 

13.2 

16.5 

20.3 

18.1 

20.8 

26.4 

•28.0 


Nt-muro 

31.7 

29.1 

27.1 

27.8 

25.7 

1 

27.2 

18.5 


29.5 

1 

30.2 

27.8 

4*25 

42.3 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 6 YEARS, 1896-1900. ' 


Sz 

}] Month 

— 

H 


PI 

E 


-t 

A 

A 

+ 

+ 

t 

A 



R 

r 

r 

r 

R 

n 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

# 

i*fc Locality 

Jan. 

Feb. 

Marcel 

April 

May 

Juno 

July 

Aug. 

8oi>t. 

Oct. 

Nov. 

Doc. 

Ad mini 






H J& B 





• 







NUMBER 

OF DAYS WITH 

GALES. 





Mm 

Kalin 

14.0 

13.2 

9.0 

5.2 

2.6 

2.2 

3.4 

3.8 

| 4.4 

6.0 

10.4 

11.6 

85.8 


Kagoshima 

3.4 

6.0 

5.0 

4.2 

sm 

3.0 

5.6 

3.4 

3.4 

3.8 

4.4 

5.4 

52.6 

¥f«* 

Miyaaaki 

3.6 

5.2 

3.2 

2.2 

2.8 

1.8 

4.0 

1.6 

i 1.4 

0.2 

1.0 

2.4 

29.4 

** 

Knmnmoto 

0.2 

0.8 

0.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.4 

0.6 

om 

0.0 

o.o 

om 

2.4 


Saga 

3.2 

4.4 

3.8 

2.4 

im 

2.2 

im 

223 

1.4 

1.0 

1.8 

im 

26.8 


Sascho 

1.8 

2.2 

3.4 

4.2 

18 

3.0 

4.0 

3.0 

5.0 

1.6 

1.0 

0.6 

31.0 

ft** 

Nagasaki 

6.8 

7.0 

am 

7.6 

6.2 

7.0 

7.4 

om 

3m 

4.6 

5.6 

sm 

79.0 

R* 

Itsogahara 

5.0 

3.2 

2.2 

4.0 

4.2 

4.4 

sm 

2m 

2.0 

2.0 

3.4 

4m 

43.2 

am 

Fukuoka 

5.6 

5.4 

2.8 

2.2 

2.6 

1.0 

1.6 

1.8 

im 

0.8 

2.8 

5.2 

32.8 

*«■ 

Oita 

1.4 

2.2 

0.8 

1.6 

1.0 

1.0 

3.0 

2m 

om 

0.4 

0.6 

im 

16.0 

Til 

Shimonoseki 

8.6 

8.6 

7.4 

6.6 

7.2 

3.6 

44 

2.8 

1.6 

1.8 

4.8 

11.2 

68.6 


Hiroshima 

5.2 

7.0 

5.0 

6.2 

3.6 

3.6 

4.2 

3.8 

2.2 

2.4 

2.4 

3.2 

48.8 

Si 

Kuro 

1.0 

0.6 

0.4 

0.2 

1.0 

om 

0.8 

1.0 

0.4 

0.4 

1.0 

im 

7.8 

cm 

Matsu vama 

2.2 

4.0 

2.4 

1.8 

1.0 

0.8 

0.6 

0.8 

0.2 

0.4 

1.4 

3.6 

19.2 

wm 

Okayama 

2a) 

1.8 

1.4 

1.2 

1.2 

0.8 

1.6 

2.4 

im 

0.4 

0.6 

1.4 

15.8 

tkff 

Ajino 

6.2 

6.0 

4.0 

3.6 

3.8 

1.0 

1.8 

3.4 

3.6 

1.6 

2.4 

9.6 

47.0 


Tadotsu 

16.4 

13.2 

10.4 

7.4 

7.0 

3.0 

5.0 

4.4 

6.8 

9.8 

12.8 

19.4 

115.6 

wwm 

Waknyamn , 

7.4 

6.4 

5.0 

3.6 

4.4 

2.4 

3.6 

3.4 

2.6 

2.0 

2.8 

7.6 

51.2 


Osaka 

3.2 

3.0 

2.2 

4.0 

3.2 

3.4 

2.8 

3.2 

2.2 

0.8 

1.6 

3.8 

33.4 


Tokushima 

5.0 

6.2 

4.2 

6.0 

2.8 

1.2 

1.4 

2.4 

1.8 

1.2 

3.4 

3.2 

38.8 

X5«i 

Kochi 

2.4 

3.0 

2.2 

0.8 

1.0 

0.0 

0.8 

1.8 

1.4 

0.4 

0.8 

0.2 

14.8 

i* 

Thu 

8.0 

8.4 

9.8 

6.4 

6.4 

2.6 

2.4 

2.2 

3.2 

4.4 

4.0 

7.2 

65.0 

y.AB 

Nagoya 

3.8 

4.4 

5.8 

4.4 

3.6 

1.4 

0.8 

1.8 

1.6 

1.0 

1.4 

3.4 

33.4 

«C 

Hama'i atsu 

1.8 

5.0 

2.8 

2.6 

2.8 

0.8 

1.2 

1.0 

2.0 

1.4 

2.0 

2.6 

26.0 


Numaxu 

3.4 

am 

2m 

2.6 

1.4 

1.4 

2.0 

1.2 

1.8 

1.4 

2.6 

5.0 

27m 

** 

Tokio 

5.2 

5.6 

7.2 

4.8 

5.2 

2.2 

2.4 

3.6 

2.2 

1.8 

2.4 

2.8 

45.4 

ttT 

Choshi 

12.2 

12.6 

17.2 

15.6 

10 8 

8.0 

8.0 

10.0 

14.0 

10.8 

11.8 

10.4 

141.4 I 


Ishinomaki 

16.4 

15.2 

18.0 

13.2 

13.8 

em 

3.6 

6.4 

8.2 

13.0 

12.2 

13.2 

139.2 


Miyako 

2.2 

1.4 

4.2 

3.0 

2.6 

0.4 

0.2 

0.6 

0.6 

1.4 

0.8 

1.2 

18.6 

#w 

Kioto 

0.2 

L0 

1.2 

cm 

om 

om 

0.0 

om 

0.6 

om 

0.4 

0.8 

6.6 

»w 

Hikone 

6.6 

3.4 

3.8 

2.2 

0.6 

0.2 

1.0 

1.6 

1.6 

1.4 

3.0 

4.6 

30.0 


Gifu 

3.2 

4.8 

7.2 

4.0 

3.2 

2.0 

0.2 

1.6 

1.4 

1.2 

1.6 

3.6 

34.0 


Kofu 

8.8 

8.6 

7.8 

4.0 

2.6 

1.2 

1.0 

0.6 

0.8 

2.0 

5.8 

8.0 

51.2 

Jiff 

Nagano 

2.2 

4.2 

6.6 

10.8 

(>.f> 

2.8 

2.2 

1.8 

3.6 

2.0 

2.2 

2.0 

47.0 


Ftsunomiya 

1.8 

2.0 

2.0 

om 

0.0 

02 

0.2 

0.8 

0.8 

0.2 

0.2 

1.0 

9.8 

BA 

Fuknshima 

6.4 

4.4 

9.0 

7.4 

7.8 

1.4 

1.2 

1.4 

2.4 

4.0 

3.8 

6.2 

55.4 

iinf^ 

Yamngata 

0.2 

0.4 

2.0 

3.8 

4.4 

1.2 

1.2 

1.2 

1.2 

0.4 

1.0 

0.4 

17.4 

«in 

Hamaila 

14.6 

13.4 

12.8 

10.8 

6.6 

9.6 

10.4 

8.2 

5.4 

7.6 

10.8 

16.2 

126.4 

£ 

Sakai 

9.4 

7.6 

8.8 

7.4 

4.8 

56 

5.6 

4.0 

4.6 

3.4 

6.4 

7.4 

75.0 


Kanacnwa 

3.6 

1.8 

1.6 

1.4 

1.4 

0.4 

1.0 

0.6 

0.4 

0.6 

1.4 

4.0 

18.2 

R* 

Fnshiki 

10.4 

7.6 

13.8 

10.8 

7.6 

6.6 

3.6 

5.0 

11.8 

7.2 

9.8 

8.6 

102.8 

»» 

Niigata 

17.8 

ism 

13.6 

6.2 

7.4 

2.2 

3.6 

3.2 

4.0 

9.8 

10.8 

16.8 

110.4 

IAfU 

Akita 

17.8 

11.4 

18.2 

12.8 

HjB 

5.2 

5.2 

4.2 

4.0 

10.2 

11.4 

18.4 

133.4 

W« 

Aomori 

11.6 

8-0 

11.0 

8.2 

9.2 

3.2 

1.2 

2.0 

2.2 

6.6 

7.2 

sm 

79.2 

Biff 

Hakodate 

22.8 

nm 

22.0 

18.8 

iom 

13 m 

10.4 

12.2 

13,0 

16.2 

.18.4 

22m 

203.0 

8ffi 

Sttttsu 

26.6 

23.2 

27.4 

25.4 

27.6 

22.0 

22.2 

22.0 

23.0 

25.4 

26.2 

28.2 

299.2 


flappoyo 

15.0 

11.4 

17.6 

20.6 

21.0 

12.8 

11.0 

9.4 

10.0 

13.4 

12.2 

11.6 

166.0 

JJH 

Kamikawa 

1.6 

1.4 

3.4 

5.0 

4.6 

1.2 

0.2 

1.0 

1.0 

4.0 

1.8 

3.0 

28.2 

+» 

Tokachi 

4.2 

2.8 

5.2 

4.4 

5.6 

1.4 

0.4 

0.0 

1.6 

4.2 

7.0 

6.4 

43.2 

tt£ 

Erimo 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

••• 

... 

... 

•" 

• •• 

«Wfff 

Kushiro 

6.6 

6.0 

6.0 

7.8 

9.2 

3.2 

2.0 

1.6 

2.4 

5.0 

4.2 

3.6 

57.6 


Almshiri 

6.6 

3.4 

5.0 

7.2 

7.2 

2.8 

1.0 

2.4 

3.0 

6.0 

6.2 

4.4 

55.2 

«•£ 

Nemnro 

20.0 

15.8 

16.2 

19.8 

20.0 

15.0 

12.8 

11.6 

14.6 

19.8 

22.8 

22.0 

210.4 


r 
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• RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 5 YEARS, 1896-1900. 


v k . 

Month 

— ■ 



ra 

• £ 

JLm 

/> 

■t 

A 

h. 

+ 

+ 

t | * ' 


r 

R 

;•. r 

; R 

1 R 

R 

R 

R 

R 

■ R 


R 1 * ! 

ife f, Locality 

Jail. 

Fob. 

March 

April 

May 

Jane 

July 

Aug. 

8ept. 

Oct. 

r Nov. 

Dec. I Annual 9 


rs m «f « 


NUMBER OF HOURS WITH SUNSHINE. 


am 

;» » 

Naha 1 

13-2.0 

95.1 

144.1 

1591) 

200.9 

209.6 

i 

301.3 

274.2 

249.6. 

175.2 

t 

138.3 

149.4 

2223.7 I 

$.9i& 

Kagoshima 

... 

... 

... 

.. 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

■„ . 

• •• 

• ... 1 

ft* 

Miyazaki 

101.2 

141.7 

142.8 

140.1 

135.9 

154.2 

195.5 

219.2 

145.8 

159.5 

151.2 

168.3 

1921.4 

mb 

Kumamoto 

117.0 

114.3 

140.1 

153.0 

102.0 

159.2 

104.0 

216.6 

1 0 8 

173.9 

147.1 

110.8 

1821.8 


Saga 

121.2 

111.1 

146.8 

102.9 

167.2 

141.2 

142.2 

172.5 

142.1 

151.6 

138.2 

116.2 

1716.2 


Suscho 


... 

- ... 

,,, 

... 


... 

... 




> ••• 

.. 

&* 

Nagasaki 

... 

... 


M. 

... 

... 

... 

... 

... 

... 


... 

...■ 

! 

Ittmgahnra 

... 

• •• 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 


Fukuoka 

80.0 

98.1 

143.2 

166.1 

180.1 

181.8 

1-2.1 

222.1 

1*50.4 

176.5 

139.2 

94.2 

1838.4 


Oita 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 



TM 

Shimonoaeki 

77.8 

105.8 

100.6 

154.7 

242.5 

195.1 

181.5 

2619 

174.3 

181.1 

131.0 

81.9 

1960.2 

Wft 

Hiroshima 

133.1 

131.7 

100.5 

180.0 

178.0 

187.3 

193.2 

221.8 

161.6 

192.4 

171.5 

145.6 ; 

20573 ! 

* 

Kure 


... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

• •• 

... 

tKUl 

Matanyanm 

1370 

151.1 

170.0 

185 9 

191.0 

208.7 

210.4 

250.2 

170.1 

19 >.6 

168.6 

137 9 

2178.1 

Will 

Okayama 

150.3 

153.4 

175.5 

192.9 

207.5 

202.9 

213.2 

244.1 

163.3 

192.0 

166.3 

148.2 .. 

2-209.8 


Ajino 

150.8 

150.2 

181.3 

191.9 

207.6 

213.4 

210.3 

252.9 

101.4 

186.0 

169.7 

158.5 

224611 

zmt 

Tadotau t 

140.2 

143.1 

179.7 

193.7 

206.1 

215.1 

221.9 

255.9 

167.9 

191.8 

164.6 

138.5 

2218.4 

-a-r l 

Osaka 

141.6 

142.1 

158.5 

181.3 

24KJ.G 

196.9 

206.9 

239.2 

158.4 

181.5 

165.7 

155.1 

2127,8 


Wakayama 

132.8 

138.2 

101.5 

180.3 

199.9 

204.8 

219.9 

214.4 

155.0 

374.3 

159.3 

128.6 

2105.0 


Tokushima 

150.7 

157.0 

108.8 

179.4 

185.4 

183.7 

190JD 

225.6 

137.8 

1(56.2 

158.7 

155.3 

205y.2 

?r,l3j 

Kochi 

184.(5 

177.1 

186.7 

179.0 

186.3 

188.0 

187.9 

227.8* 

167.4* 

181.7* 

182.2* 

181.1* 

2234.8 

,T 

Tsu 

134.0 

150.1 

103,7 

170.0 

171.4 

167.3 

183.2 

209.1 

135.1 

167.2 

154.3 

155.6 

16973 


Nagoya ! 

170.1 

1S8.4 

201.2 

193.5 

212.8 

21 ia 

217.7 

235.8 

165.3 

184.4 

176.1 

168.0 - 

2325.4 


Hamamatsu 

183.1 

191.2 

200.4 

198.7 

219.8 

185.1 

220.5 

253.0 

167.1 

183.1 

171.4 

190.4 

23893 

irtflt 

Ntmmxu 

; } 

188.7 

179.3 

1854 

i 

182.7 

216.0 

188.5 

191.2 

232.8 

168.1 

189.0 

183.5 

203.0 

2308.7 

HO?. 

Tokio 

184.1 

177.9 

108.3 

171.8 

209.1 

171.0 

181.3 

221.5 

143.9 

1649 

171.6 

195.8 

2181 3 | 

i* : f 

Chochi 


... 

... 

... 

... 

... 

• •• 

• •• 



• •• 

... 

-r\ 

we 

Isbinomaki 



... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

► •*. 

... 

... 

Kfi 

M iyako 

• •• 

•v 

... 

... 

... 

... 

• •• 

... 

... 

... 

.. 

. ... 

... ; 

»» 

Kioto 

147.2 

149.4 

181.6 

201.0 

221.1 

201.3 

213.2 

243.3 

167.4 

199.* 

! 

107.4 

15125 

2246.7 


Htkone ; 

111.4 

124.6 

1 

109.5 

184.0 

200.4 

197 2 

206.9 

235.6 

1(55.0 

187.1 

156.9 

119.9 

2065.4 


Orta 

148.0 

158.5 

175.5 

183.5 

189.1 

194.0 

183.0 

211.3 

143.2 

171.8 

157.4 

141.6 

2055.H 

M 1 iff 

Kofu 

107.0 

• 192.2 

222.5 

195.9 

208.5 

211.7 

147.5 

234.2 

149.5 

160.0 

15(5.0 

183.8 

1599.8 


Nagano 

107.7 

139.8 

172.1 

187.8 

215.7 

172.6 

175.2 

212.8 

121.8 

16(5.4 

139.5 

110.6 

1922.0 | 


Ltsunomiya 

a. 

... 

1 

... 

... 

... 

130.1 

112.0 

145.1 

98.4 

153.3 

167.0 

189.1 

.»• 

jjjfl 

Fukushimn 

i 

«• • 



... 


... 

... 





... 

* • i 

UllfS 

Yaranga t« 

88.0 

107.5 

149.3 

177.6 

203.9 

175.9 

140.1 

173.5 

12L5 

132.1 

112.6 

1'i.H 

1660.8 ; 

fan! 

HamAda 

... 

... 

. 

... 

... 

... 

• •• 


... 

... 

• •• 

v 



Sakai 

56.4 

70.0 

117.0 

1C6.8 

198.7 

162.9 

177.8 

202.1 

1-29.6 

153.3 

112.7 

54.5 

1(509.1 

#rl» 

Kanazawa 

58.0 

79.1 

115.2 

175.1 

209.8 

177.8 

177.8 

219.6 

148.9 

168.0 

125.9 

59.5 

1715.6 

fJ^vfc 

Fushiki 



•___ 

... 



... 





... 

••• 

SfiiQ 

Niigata 

31.6 

47.2 

85.1 

157.8 

203 2 

195.9 

1(56.7 

208.4 

134.7 

131.2 

77.3 

34.1 

1 173.2 

f*!ll 

Akita 

48.2 

74 8 

122.4 

172.5 

210.3 

108.0 

150.7 

199.7 

147.1 

13 '.4 

as 4 

41.7 

1563.2 

wd. 

Aomori 

45.1 

72.4 

117.3 

177.0 

209.3 

1:>3.8 

177.0 

183 8 

142.9 

145.0 

71.9 

38.4 

1574.5 • 

mi 

Hakodate 

10(5.9 

121.1 

170.2 

221.5 

240.7 

201.3 

177.0 

186.9 

164.4 

192.3 

127.5 

93.1 

2014.8 ! 

jgW 

t 

8utl.su 


• ' • 










... 

... 

+it» 

Sapporo 

' si. 2 

109.9 

157.2 

200.7 

210.4 

192 9 

179.0 

104 .7 

157.0 

155.8 

68.2 


1776.3 

Lin 

Kiunikawa 

47.7 

96.0 

110.8 

156.9 

164.2 

155.(5 

148.0 

128.4 

111.1 

99.7 

55.9 

37.5 

1313.0 1 

+» 

Tokachi 

• •• ' 

... 

• •• 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

.*•« 

ass 

Krimo 

«.. 

... 

• ... 

. ... 

... 

... 


... 

... 






1 

Kushiro 

i 

L. *' K 

' ... • 

... 

... 

... 

... 

• •• 

.•« 

... 

... 

• •• 

... 



Almshiri 

. 

... 


... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

• •• 

... 


&& 

Nomnro 

136.5 

152.1 

202.6 

204.9 

200.8 

155.8 

15431 

145 0 

159.9 

1915 

144.8 

144.9 

1993.7 ! 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 5 YEARS, 1896-1900. 

m He 

MISCELLANEA. 


ft « 

Locality 

¥3l-~*i|isB8 
Mom annual number of days with 

ftAUfg 

Max. Daily 
Kan go of 
Air Temp. 

*WISJ 

Abs. Kungo of 
Air Temp, dur- 
ing the jieriod 

at 

* 

K 

8 

A 

at ar 

K 

S 

Min. Air 
Temp. <0° 

iiK ttffl 
-■rntfZMJc. 

Mux. Air 
Temp. >25° 

nm 

Nuba 

0.0 

0.0 

0.0 

18.4 

0.0 

0.0 

203.0 

15.0 

27.2 


Kupxhiiiia 

5.2 

2.4 

o.o 

15.2 

1.4 

11.0 

127.2 

17.0 

391? 

'fM 

Miyazaki 

0.0 

0.0 

0.0 

22.6 

3.6 

29.4 

124.0 

18.5 

41.8 ! 


Kumamoto 

11.2 

5.2 

0.0 

16.8 

8.6 

57.0 

144.2 

24.0 

45.2 

teiK 

Saga 

17.2 

6.0 

0.4 

15.1 

3.8 

29.6 

129.6 

20.9 

42.3 

VzV.fc 

Saseho 

15.0 

12.6 

0.0 

12.8 

0.6 

14.2 

122.4 

18.5 

39.9 


Nagasaki 

11.0 

15.0 

0.2 

151) 

0.0 

15.4 

116.2 

17.1 

40.6 

mug. 

Itsugahara 

11.4 

10.4 

0.2 

13.0 

2.2 

38.0 

98.6 

18.1 

42.2 

*SK1 

Fukuoka 

10.0 

21.8 

2.6 

19.6 

5.6 

30.0 

116.8 

20.4 

40.9 


Oita 

8.4 

1.2 

0 0 

16.2 

6.2 

23.8 

101.6 

19.6 

39.7 

>'&8 

Shimonosoki 

15.0 

23.8 

0.0 

19.6 

6.0 

11.4 

107.2 

16.1 

41.0 


Hiroshima 

21.4 

7.6 

0.2 

12.8 

5.4 

47.4 

103.2 

17.8 

42.9 

«■ 

Knrc 

14.4 

2.0 

0.0 

8.4 

1.4 

29.0 

122.8 

16.3 

40.5 

fillli 

Matsuyama 

15.4 

ir v i 

0.1 

11.8 

5.6 

45.2 

118.6 

20.5 

41.1 

Mill 

Okayama 

17.0 

5.8 

0.6 

12.2 

7.0 

50.0 

110.6 

18.1 

42.7 

»*» 

Ajino 

15.8 

4.6 

0.0 

9.6 

2.8 

41.4 

108.8 

17.5 

41.5 

£ 'it it 

Tadotsu 

14.0 

13.8 

0.8 

13.6 

4.2 

24.6 

102.4 

18.2 

40.8 

*k 

Osaka 

15.2 

8.0 

0.2 

12.8 

12.2 

48.2 

120.0 

18.0 

41.5 

WSRlh 

Wakayama 

15.8 

17.2 

0.2 

14.8 

3.4 

26.4 

113.0 

17.6 

40.2 

ssa 

Tokushima 

11.2 

9.0 

0.2 

14.6 

18 

20.0 

113.0 

18.4 

39.5 

JOS* 

Kochi 

3.8 

0.0 

0.0 

13.6 

1.4 

38.2 

127.8 

18.9 

41.5 

* 

Tsu 

17 6 

7.4 

0.0 

18.4 

2.0 

36.4 

98.0 

18.6 

41.6 

**S 

Nagova 

19.0 

4.4 

0.2 

16.6 

7.6 

59.8 

119.2 

19.8 

43.7 

i»a 

Hamamatsu 

8.0 

0.8 

0.0 

9.8 

2.2 

22.6 

106.2 

15.7 

40.8 


Numazu 

3.4 

5.0 

0.2 

15.2 

0.2 

37.0 

102.4 

18.9 

42.5 


Tokio 

14.0 

9.2 

0.2 

14.6 

14.2 

59.4 

90.6 

19.4 

42.2 

$*7- 

Choshi 

8.0 

3.8 

0.8 

19.6 

29.8 

33.4 

66.8 

17.6 

38.0 


Ishinomuki 

43.2 

7.4 

0.8 

11.0 

43.6 

95.2 

42.2 

25.7 

44.7 

styt 

Miyoko 

51.4 

14.4 

0.0 

8.8 

11.4 

12.5 

56.4 

23.3 

49.6 

«» 

Kioto 

35.8 

15.4 

0.2 

14.6 

6.2 

95.6 

117.6 

23.5 

44.6 

SW 

Hikone 

37.8 

10.8 

0.0 

18.4 

2.2 

45.0 


19.9 

43.9 

**)?- 

Gifu 

20.8 

3.4 

0.0 

18 8 

4.0 

52.6 

53.8 

23.5 

45.8 


Kofn 

12.0 

4.2 

0.0 

14.6 

13.2 

94.8 

12.0 

48.8 

49.2 


Najjino 

09.0 

3.8 

0.4 

17.0 

13.6 

114 6 

95.8 

23.9 

51.1 

«?i»sr 

L’tsunomiya 

21.0 

60 

1.4 

21.6 

17.4 

107.8 

88.4 

23.3 

45.9 

ssa 

Fuknshima 

57.0 

4.6 

0.2 

13.2 

14.2 

105.4 

85.0' 

24.6 

49.4 

iiiffj 

Yamagata 

81.4 

2,4 

0.2 

13.8 

19.6 

175.2 

88.2 

24.1 

50.8 

ww 

Hanmdn 

20.8 

39.4 

0.0 

14.4 

2.4 

17.0 

94.8 

20.7 

40.6 


Sakai 

39.8 

38 4 

0.4 

1.50 

5.6 

27.4 

100.8 

20.5 

45.3 


KunnZnWu 

50.8 

38.8 

0.4 

180 

0.0 

61.8 

97.4 

20.6 

44.6 

ft* 

Fusil iki 

54. 

34. 

0. 

13. 

3. 

49. 

84. 

21.3 

• 46.1 

«;« 

Niigata 

68.0 

49.0 

1.2 

23.2 

4.2 

78.2 

63.8 

19.0 

43.4 

ft in 

Akita 

90.8 

45.8 

0.6 

17.4 

6.4 

101.0 

58.4 

19.6 

537 

■#& 

Aomori 

100.2 

62.0 

2.4 

9.0 

8.4 

123.8 

462 

19.7 

54.2 


Hakodute 

106.8 

386 

0.2 

13.4 

3.6 

137.4 

23.0 

20.7 

51.6 

fcsOT 

Suttsu 

114.0 

60.6 

5.8 

12.8 

7.2 

122.2 

12.6 

9.8 

45.0 

«.« 

Sapporo 

119.4 

43.4 

0.0 

9.2 

5.6 

168 0 

32.2 

24.0 

56.6 

jtM! 

Kamikawa 

128.0 

24.2 

1.2 

12.2 

38.2 

175.6 

42.8 

28.7 

70.5 

i-R 

Tokacbi 

75.4 

8.4 

0.4 

7.2 

8.4 

200.4 

45.4 

14.5 

68.3 

IS® 

Erirnu 

54.0 

74.0 

0.0 

4.0 

102.4 

120.4 

1.2 

11.2 

41.2 

SX& 

Kushiro 

82.8 

12.6 

1.4 

5.0 

11.0 

198.8 

19.8 

29.6 

61.9 

«e,li- 

Alxudiiri 

95.6 

17.8 

0.0 

7.4 

28.0 

159.4 

14.8 

24.5 

57.2 


Nernuro 

89.4 

21.0 

2 0 

6.0 

92.2 

158.4 

8.0 

20.2 

48.2 


Digitized by Google 


Digitized by Google 




/ $ * 


» >»iqiw< IwiniN | 


RESULTS OF THE OBSERVATIONS 


FOR THE 5 YEARS, 
1891 - 1895. 




Digitized by Google 


ui •. 1 . ■' . *• < - ; : ■ 


t J i 2 


t » * i 

i ‘ ^ 


' .! .1 iJ 


.1 ■ ’ 


/' ? 
. ‘ !. 


Digitized by Google 


56 — 


— ' ifi «[ 

RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 5 YEARS, 1891-1895. 
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fl ^ Month 

— 

I - 
1 " 

— 

VS 

E 

k 

* 

A 

A 

+ 

1* 

t 

! * 


'V 

n 

R 

n 

n 

R 

R 

n 

n 

R 

R 

R 

R 

¥ 

& Locality 

1 

Jan. 

j Feb. 

March 

April 

May 

June 

Jnly 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

An mud 






^ n n 

m 












MEAN AIR PRESSURE. 






JEW 

Niihn 

7C4.3 

763.9 

762.6 

760.8 

75*60 

757.0 

756.1 

755.9 

7558 

759.7 

763.5 

765.6 

760.6 

1 ft£A 

Kagoshima 

G5.4 

61.9 

63.3 

61.2 

59.4 

57.4 

56.8 

57.0 

58.1 

61.6 

65.3 

66.5 

61.4 


Miyazaki 

65.3 

65.0 

63.5 

61.5 

59.8 

57.7 

57.1 

57.3 

f>&9 

62.1 

65 4 

66.4 

61.7 

, !£* 

Kumamoto 

66.2 

65.7 

64.0 

61.5 

59.6 

57.3 

56.8 

57.1 

58.0 

62.4 

06.0 

67.2 

01.9 

&K 

Sago 

CC.l 

55.7 

94.0 

61.4 

59.5 

57.1 

56.5 

56.8 

58.G 

62.5 

65.9 

67.1 ! 

61.8 

! 

Nagasaki 

66.3 

65.8 

04.1 

61.6 

60.0 

57.4 

56.8 

57.1 

58.6 

62.5 

66.1 

G7.3 : 

61.9 

1 BSC 

Itsugahura 

66.3 

66.1 

64.0 

61.9 

59.9 

57.4 

56.8 

57.2 

59.6 

63.4 

66.0 

67.1 

62.1 

ism 

Fukuoka 

61). 1 

65.8 

64.2 

61.6 

59.6 

57.1 

50.5 

56.9 

58.9 

02.9 

6G.0 

66.9 | 

61.9 

■kft 

Oita 

65.4 

65.2 

63.6 

61 2 

59.3 

56.9 

56.3 

56.6 

587 

62.2 

65.3 

06.2 

G1.4 

TUX 

Shimonoseki 

G5.8 

65.7 

64.0 

61.6 

59.8 

57.2 

56.6 

56.9 

59.0 

62.8 

65.7 

66.5 

61.8 

JKA 

Hiroshima 

65 5 

05.5 

63.9 

01.6 

59.7 

57.4 

56.G 

56.9 

59.4 

62.9 

G5.G 

1 

60.3 : 

G1.8 i 

cm 

Matsuyama 

G5.4 

65.3 

63.8 

61.5 

59.7 

57.4 

56.9 

57.2 

59.3 

62.6 

65.5 

66.3 

61.7 

! mu 

Okayama 

64.!) 

65.2 

63.7 

61.0 

59.0 

57.4 

56.6 

57.0 

59.5 

62 9 

65.4 

65.9 

61.6 

*K 

Osaka 

64.2 

63.7 

63.4 

61.5 

59.6 

57.6 

56.8 

57.2 

59.7 

62.6 

64.9 

65 3 I 

61.5 

SlKlIJ 

Wakayama 

64.4 

64.7 

63.3 

61.4 

59.6 

57.5 

56.8 

57.2 

59.6 

62 G 

65.0 

65.6 

61.5 j 

| Kfe 

Kochi 

64.2 

61.2 

62.9 

61.1 

59.6 

57.7 

57.0 

57.2 

59.3 

61.9 

G4.G 

65.4 

61.3 

it- 

Tsu 

63.0 

61.1 

63.1 

61.6 

59.7 

59.2 

5G.Gt 

57.0f 

60.5f 

62.4* 

64.4* 

64.7 

61.5 

| 45AS 

Nagoya 

C3.2 

63.7 

62.7 

61.3 

59 4 

57 7 

56.7 

57.2 

59.8 

62.2 

64.1 

64.3 

oi.o ! 

KK 

Hamamatsu 

62.4 

62.7 

62.1 

61.1 

59.6 

58.0 

57.2 

57.7 

60.0 

61.9 

63.4 

63.6 j 

60.8 

a* 

Kamazn 

61.0 

61.7 

61.4 

61.0 

50.4 

58.0 

57.2 

57.7 

00.3 

62.2 

628 

62.2 

G0.4 

*£ 

Tokio 

61.2 

62.2 

61.9 

61.2 

59.3 

57.7 

57.0 

57.6 

00.6 

62.8 

63.2 

62.4 

00.0 

m- 

Choshi 

60.8 

61.9 

61.6 

61.0 

59.3 

57.9 

57.2 

57.9 

60.5 

62.3 

62.8 

62.1 

60.4. 

X® 

Hhinomaki 

60.7 

61.8 

61.8 

61.1 

59.1 

57.6 

56.8 

57.4 

60.5 

63.1 

62.6 

01.7 

60.3 : 

& i*r 

Miynko 

60.6 

61.7 

61.8 

0L4 

59.6 

38.2 

57.6 

58.0 

61.1 

63.6 

02.3 

G1.3 

60.6 

£8 

Kioto 

64.2 

61.7 

63.5 

61.7 

59.7 

57.7 

56.8 

57.2 

59.8 

62.7 

64.9 

65.:) 

61.5 

tt* 

Gifu 

63.2 

63.8 

62.8 

61.3 

59.4 

57.6 

6(5.7 

57.2 

59.8 

62.2 

64.2 

61.4 

61.0 

*» 

Nagano 

63.2 

64.3 

63.1 

616 

59.3 

57.3 

•50.5 

57.1 

60.1 

62.7 

64.6 

64.2 

’ 61.2 , 

1 *»£ 

Utsunomiyn 

61.1 

62.1 

61.9 

61.1 

59.3 

57.7 

50.9 

57.6 

60.5 

62.9 

63.1 

62.3 

60 5 j 

«iS> 

Fnknahimn 

62.8 

63.1 

62.6 

61.8 

59.7 

57.9 

57.2 

57 8 

Cl.l 

64.1 

63.5 

62.6 

61.1 | 

Hi 8 

Vamagata 

62.4 

63.5 

63.2 

62.1 

59.9 

58.1 

57.3 

57.9 

61.1 

64.1 

64.2 

63.2 

| 

61.4 ; 

% 

Sakai 

64.6 

65.2 

63.7 

01.6 

59.5 

57.2 

56.6 

57.0 

69.7 

63.3 

65.2 

65.5 

61.6 

ati* 

Kanazawa 

63.6 

64.6 

63.5 

61.8 

59.0 

57.6 

57.0 

57.3 

, 60.0 

63.2 

64.7 

64.5 j 

61.5 

ft* 

Fnsbiki 

63.4 

01.5 

63.4 

01.8 

59.4 

57.4 

56 7 

57.1 

59.9 

63.0 

64.5 

64.3 

61.3 

«SJ 

Niigata 

62.4 

63.5 

62.9 

61.8 

59.5 

57.7 

56.9 

57.3 

60.3 

63.3 

63.9 

63.2 

61.1 

ftW 

Akita 

61.4 

62.2 

61.9 

61.2 

59.1 

57.4 

5(5.7 

56.8 

59.9 

62.9 

62.8 

61.8 

C0.4 J 

w» 

Aomori 

60.8 

61.7 

61.6 

61.1 

59.0 

57.5 

56.8 

57.3 

60.5 

63.3 

62.4 

61.4 j 

60.3 

*£« 

Hakodate 

60.1 

61.3 

61.4 

00.9 

58.9 

57.5 

56.8 

57.2 

604 

63.0 

61.7 

60.7 

60.0 

s® 

Suttsu 

59.8 

61.0 

60.8 

60.7 

58.0 

57.2 

56.5 

57.0 

60.3 

62.9 

61.5 

60.3 

59.7 

4U* 

Sapporo 

59.4 

60.7 

C0.7 

60.5 

58.4 

57.0 

50.3 

56.8 

60.4 

62.8 

61.2 

59.8 

59.5 

±JH 

Komikawn 

59.5 

‘go.8 

60.6 

00.6 

58.6 

57.2 

56.6 

57.3 

60.!) 

63.1 

61.2 

59.8 

59.7 

IBS 

Erimo 

58.7 

59.8 

G0.3 

60.4 

59.4 

58.3 

57.5 

57.9 

60.9 

62.8 

60.6 

58.9 

59.6 

m 

Knshiro 

• •• 

... 


... 

... 

... 

... 

... 


... 

... 


... 

M£ 

Abashiri 

58.3 

59.9 

60.5 

60.3 

58.9 

57.7 

5G8 

57.4 

60.6 

62.5 

60.2 

58.7 

59.4 

«* 

Nemuro 

57.7 

59.3 

60.3 

60.6 

59.4 

58.2 

57.3 

57.9 

00.9 

62.6 

60.0 

58.4 

59.4 



Digitized by Google 


— 66 — 

RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 5 YEARS, 1891-1895. 


M<nth 

— 

— 

— 

ra 

3i. 

mXm 

Xx 

-t 

A 

A 


t 

+ 

* 


X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

* 

% Locality 

•Tan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

1 Annual 


¥ n * m. 

MEAN AIR TEMPERATURE. 


i >m 

Nuhu 

15.8 

16.1 

17.4 

20.5 

22.8 

25.8 

27.5 

27.6 

26.7 

23.9 

20.6 

16.9 

21.8 


Kuguehima 

G.G 

7.9 

10.8 

15.7 

18.9 

22.8 

26.5 

27.1 

25.4 

19.5 

13.6 

8.3 

16.9 

■ 

Miyazaki 

G.3 

7.5 

10.9 

15.9 

19.0 

22.9 

26.7 

27.2 

24.5 

18.7 

13.1 

8.0 

107 

IS* 

Kumamoto 

3.9 

5.3 

9.0 

14.7 

18.6 

22.8 

26.9 

27.5 

24.7 

17.8 

11.2 

5.9 

15.7 

! 14H 

Saga 

4.1 

5.2 

8.5 

14.2 

18.4 

22.5 

26.5 

27.1 

24.1 

17.5 

11.4 

6.1 

15.5 i 

j U<t5 

Nugnsaki 

5.4 

6.2 

9.4 

14.7 

18.3 

22.5 

26.8 

27.5 

24.7 

18.5* 

13.1* 

7.4 

16.3 : 

! s 

Jtaugnhuru 

3.5 

4.8 

8.0 

13.2 

17.0 

207 

25.2 

2C.5 

23.0 

17.3 

11.5 

6.0 

14.7 ( 

! 

Fukuoka 

4.3 

4.9 

7.8 

13.1 

16.8 

214 

25.7 

2G.5 

23.2 

16.3 

11.2 

6.5 

14.8 

i Aff 

Oita 

5 0 

5.5 

8.3 

13.8 

17.1 

21.4 

25.7 

26.4 

23.5 

17.7 

12.4 

7.3 

15.3 

! TM 

Sbiinouoscki 

4.7 

5.4 

7.9 

13.1 

17.1 

210 

25.5 

26.8 

23.6 

17.8 

12.0 

7.4 

15.2 


Hiroshima 

3.2 

3.9 

7.4 

13.0 

17.0 

21.6 

26.1 

27 0 

23.7 

17.0 

10.8 

5.3 

14 7 

! ttlil 

Ma'suvama 

4.0 

4.3 

7.G 

13.0 

16.7 

21.5 

26.0 

26.5 

23.3 

16.6 

11.4 

6.3 

14.3 

{ 5>3lll 

Okayama 

2.9 

3.3 

7.0 

13.0 

17.1 

21.5 

23.3 

27.2 

23.7 

16.5 

1<|.& 

5.0 

14.5 

ft] Will 

'Wakayama . . 
Osaka 

3.4 

3.6 

7.4 

13.5 

17.6 

21.9 

26.6 

27.5 

24.1 

16.9 

10.9 

5.5 

14.3 

! A IS 

4.4 

4.5 

8.1 


17.6 

22 0 

26.4 

27*2 

24.0 

17.3 

11.7 

6.6 

153 

: «*n 

Kochi 

4.7 

5.9 

9.6 

11.9 

18.1 

217 

25.7 

26.5 

23.9 

18.0 

12.1 

6.6 

15.6 

1 * 

Tsu 

3.6 

3.6 

7.0 

12.8 

1G.8 

21.1 

25.6 

26.2 

23.1 

16.5 

10.9 

5.6 

14.4 

t.AK 

Nagoya 

2.5 

3 2 

7.2 

13.4 

17.5 

21.7 

26.3 

26.9 

23.7 

16.7 

10.3 

4.6 

14.5 

«© 

n.uiiainathu 

4.3 

5.1 

8.5 

13.9 

17.5 

21.1 

25 2 

26 4 

23.7 

17.6 

12.1 

6.5 

15.1 ! 


Numazu 

4.7 

5.6 

8.9 

13.9 

17.4 

21.2 

25.1 

26.0 

23.6 

17.5 

12.1 

6.9 

15 2 

Jinx 

Tokio 

2.7 

3.5 

7.1 

13.0 

16.9 

21.2 

24.9 

26.1 

22.9 

16.2 

10.3 

4.9 

142 

i*T 

Ohoshi 

4.8 

53 

8.8 

13.8 

17.2 

20.6 

24.3 

25.5 

23.5 

18.5 

12.8 

6.8 

15.2 


Ishinoiunki 

99 0 

99.9 

3.5 

9.7 

13.8 

18.6 

22.4 

23.7 

20.6 

13.9 

8.0 

2.6 

11.3 


Miyako 

98.9 

99.2 

2.7 

&1 

12.5 

16.7 

2i.3 

22.3 

19.2 

12.7 

7.4 

2.3 

10.2 | 

Si» 

Kioto 

1.9 

2.4 

G.3 

12.4 

10.G 

21.1 

25.6 

26 4 

23.1 

15.5 

9.3 

3.6 

13.7 ! 

ttT?- 

Gifu 

2.6 

3.3 

7.3 

13.5 

17.6 

21.8 

26.3 

268 

23.6 

16.6 

10.4 

4.7 

14.5 

iirf 

Nagano 

97.7 

98.0 

2.G 

9.7 

14.6 

190 

23.3 

23.9 

20.7 

13.0 

6.5 

0.6 

10.8 


I'tBiinomiya 

0.2 

1.3 

5.0 

11.2 

15.3 

20.0 

23.6 

24.5 

21.4 

14.6 

8.0 

2.2 

12.3 

*a& 

Fukuahima 

99.9 

0.3 

3.8 

10.5 

15.0 

19.6 

234 

24 4 

20.7 

13.1 

• 7.8 

2.8 

11.8 

uj^ 

Yamaguta 

97.6 

98.0 

2.1 

9.3 

14.4 

19.4 

23.3 

21.1 

20.3 

12.4 

6.5 

1.1 

107 ' 


Sakai 

3.2 

3.5 

6.8 

12.2 

16.3 

20.9 

25.4 

26 5 

23.3 

16.6 

11.0 

6.0 

11.3 j 


Kanazawa 

1.8 

1.6 

5.2 

11.2 

15.8 

20.4 

24.5 

25.7 

22.5 

15.3 

9.7 

4.5 

13.2 

tt* 

Fiwlriki 

1.7 

1.5 

5.2 

10.8 

15.4 

20.0 

21.6 

25.8 

22.8 

16.0 

9.9 

4.2 

13.2 « 

Sri# 

Niigata 

0.7 

0.9 

4.4 

10.3 

15.2 

19.7 

24.0 

25.6 

22.4 

15.4 

9.6 

• 3.8 

i2.7 : 

| f*W 

Akita 

97 7 

98.2 

2.2 

8.7 

18.3 

18.2 

22.1 

23.5 

19.9 

12.4 

7.0 

1.4 

10.4 


Aomori 

90.2 

97.2 

0.G 

7.0 

11.7 

16.8 

21.1 

22.7 

18.9 

12.1 

5.9 

93.9 

9.2 

HI* 

IlakodatC 

95.7 

97.0 

0.8 

G.3 

10.1 

14.7 

19.0 

21.2 

17.9 

11.5 

5.4 

99.7 

8.3 

SfW 

Suttsu 

95 7 

97.2 

0.4 

5.7 

10.0 

11.8 

18.8 

20.8 

17.8 

11.8 

4.9 

99.2 

8.1 

«.« 

Sapporo 

92.5 

94.4 

98.3 

5.2 

10.2 

15.5 

19.1 

20.4 

16.2 

9.4 

2.8 

96.4 

6.7 

iijil 

Kanriknwa 

89.1 

91.1 

96.0 

3.4 

9.6 

15.6 

19.1 

19.6 

14.4 

7.0 

0.5 

94.0 

4.9 

S52E 

Erimo 

90.7 

97.2 

99.3 

3.9 

7.3 

11.6 

15.9 

18.4 

17.2 

12.5 

6.1 

. 

0.3 

7.2 

fltffr 

Kimhiro 

90.G 

92.5 

96.9 

3.5 

7.8 

13.2 

16.8 

18,4 

14.8 

7.9 

J.3 

94.5 

4.9 

&«£ 

Abaahiri 

93.2 

93.9 

974 

3.5 

8.2 

13.1 

171 

19.0 

16.0 

9.7 

2.9 

97.2 

5.9 


Ncnmro 

95.1 

95.1 

97.9 

3.1 

6.8 

10.7 

14.5 

.7,. 

15.7 

10.7 

4.4 

98.7 

5.S 


*Ie£W 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 5 YEARS, 1891-1895. 



)l?k Month 

— 

* — 


m 

E 

•JU 

s> 

t 

A 

A. 

+ 

1- 

+ 

* 



M 


ji 

n 

Jl 

ji 

n 

n 

n 

Jl 

Jl 

n 


ft Locality \ 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Ang. 

Sopt. 

Oct. 

Not. 

Dec. 

Annual 





n 

a ft m 

& & y 


m - 








MEAN DAILY MAXIMUM AIR TEMPERATURE. 




snu 

Naha 

19.3 

19.5 

20.8 

24.3 

26.3 

29.2 

31.3 

31.3 

30.2 

27.7 

24.2 

20.4 

25.4 1 

: ««•& 

Kagoshima 

11.8 

13.1 

15.9 

20.9 

24.2 

27.0 

31.2 

32.0 

29.7 

24.8 

198 

14.0 

22.0 


Miyazaki 

11.8 

12.5 

15.5 

20.5 

23.5 

26.6 

30.7 

31.6 

28.1 

23.3 

19.1 

13.9 

21.4 

»* 

Kumamoto 

9.8 

11.5 

15.0 

20.7 

25.0 

28.0 

32.0 

32.8 

30.1 

24.3 

18.7 

12.4 

21.7 

ttr< 

Saga 

8.5 

10.0 

13.5 

19.5 

34.1 

27.0 

31.1 

32.1 

28.8 

23.3 

17.5 

11.1 

20.5 

ji«f 

Nagasaki 

9.4 

11.1 

14.5 

19.7 

23.7 

27.0 

31.2 

32.3 

29.2 

23.8* 

18.6* 

11.8 

21.1 ! 

e»: 

Itsugnhara 

7.8 

9.5 

12.5 

17.7 

22.0 

24.9 

23.0 

30.6 

26.7 

22.4 

16.9 

11.0 

10.1 3 

k?I 

Fukuoka 

8.7 

9.8 

13.1 

18.1 

22.6 

26.2 

30.8 

31.6 

28.0 

22.3 

17.0 

11.3 

49.9 


Oita 

9.4 

. 9.0 

12.4 

17.7 

21.7 

25.1 

29.5 

:i0.8 

27.9 

21.9 

17.5 

12.3 

19.6 ! 

vm 

Shimonuseki 

7.7 

8.9 

11.8 

17.1 

21.3 

24.6 

29.0 

30.8 

27.1 

22.0 

16.5 

10.7 

19.0 

\ 

Hiroshima 

8.0 

9.0 

12.5 

18.2 

22.5 

25.9 

30.2 

31.5 

28.1 

22.8 

17.0 

10.8 

19.7 

Bill 

Matsuyama 

8.7 

9.3 

12.7 

18.0 

22.6 

20.7 

31.2 

32.0 

28.7 

22.8 

17.4 

11.5 

20.2 ! 

Will 

Okayama 

7.9 

8.3 

12.0 

18.3 

22.6 

26.0 

30.4 

31.7 

27.8 

21.8 

16.4 

10.4 

19.5 

a#m 

AValcayama w 
Osaka A 

8.1 

8.0 

12.5 

18.9 

22.9 

20.6 

31.0 

32.5 

2S.S 

22.4 

16.4 

10.6 j 

19.9 ! 

*K 

> 8.7 

9.1 

12.9 

19.2 

• 

22.5 

26.1 

30.6 

31.9 

28.2 

22.1 

16.7 

11.3 

19.9 

asus 

Kochi 

10.4 

11.2 

14.8 

20.0 

23.0 

•.5.6 

29.8 

31.1 

28.2 

23.5 

18.4 

12.9 

20.7 

K 

Tan 

8.0 

8.7 

11.9 

17.7 

21.4 

24.7 

29.4 

30.1 

26.7 

21.3 

16.0 

10.6 

ia9 

* AS 

Nagoya 

7.0 

8.6 

12.0 

19.0 

23.0 

26.3 

31.1 

32.0 

28.4 

22.3 

16.4 

10.1 

19.8 | 


Hamamatsu 

9.2 

10.8 

13.9 

19.3 

22.6 

25.4 

29.7 

31.4 

28.3 

22.7 

17.3 

11.6 

20.1 1 

am 

Numazu 

10.2 

10.9 

13.8 

18.5 

21.8 

24.8 

28.6 

30.2 

27.7 

22.2 

17.7 

13.0 J 19.9 . 

jfiiX 

Tokio 

8.4 

8.0 

12.0 

17.9 

21.5 

25.1 

20.2 

30.5 

26.9 

20.5 

15.8 

11.1 

19.0 

ttf 

Ciioalii 

9.5 

9.9 

12.0 

17.0 

20.8 

24.1 

28.0 

29.4 

26.9 

21.6 

17.4 

12.0 

19.1 

C® 

Ishinomuki 

2.7 

3.9 

7.6 

13.9 

17.8 

22.0 

26.8 

27.1 

24.4 

18.5 

12.6 

6.4 

15.2 i 

w 

Miyako 

5.3 

5.0 

8.6 

14.3 

18.3 

21.5 

25.1 

27.3 

24.3 

19.3 

14.5 

8.7 

16.1 


Kioto 

8.3 

8.8 

. 12.9 

1SI.3 

23.5 

26.8 

3-1 .2 

32.5 

28.7 

22.4 

16.7 

10.7 

20.2 


Gifu 

7.9 

9.1 

13.1 

19.5 

2J.8 

27.1 

31.9 

32.6 

28.9 

22.8 

16.6 

10.3 

20.3 


Nagano 

2.4 

3.1 

8.6 

16.6 

21.7 

25.1 

29.3 

30.2 

26.3 

18.9 

12.7 

5.9 

1«.7 

■PBSf 

Utsunomiya 

7.2 

7.8 

11.3 

17.5 

21.3 

25.0 

28.5 

29.6 

26.3 

20.1 

15.1 

9.8 

18.3 


l-'nloishima 

‘3.8 

4.8 

8.6 

16.7 

21.4 

25.1 

23.4 

29.8 

25.6 

19.0 

13.4 

7.0 

16.2 

UlS 

Yamagata 

1.3 

2.5 

6.6 

15.2 

20.8 

21.9 

28.5 

29.6 

26.0 

18.2 

11.2 

4.8 

15.H ; 


Snkni 

0.4 

7.3 

11.0 

17.1 

21.9 

25.3 

23.5 

31.0 

27.3 

21.2 

15.7 

9.6 

18.6 1 


Kanazawa 

5.3 

0.1 

9.7 

16.5 

21.2 

25.0 

28.8 

30.8 

27.9 

20.7 

14.5 

8.0 

17.9 

ft* 

Fusli iki 

4.5 

5.2 

9.1 

14.8 

20.1 

23.5 

28.1 

29.5 

26.5 

19.8 

14.0 

7.6 

16.9 

»» 

Niigata 

3.5 

4.2 

8.4 

15.0 

20.2 

23.8 

27.8 

29.9 

23.8 

19.9 

13.6 

7.0 

16.7 


Akita 

0.9 

2.0 

6.2 

13.5 

17.8 

22.3 

25.9 

28.1 

25.2 

18.4 

11.1 

4.8 

14.6 

IT « 

Aomori 

99.5 

1.0 

4.6 

12.1 

16.6 

20.9 

25.2 

27.1 

23.9 

17.4 

9.7 

2.9 . 

13.4 

m» 

Hakodate 

99.3 

0.8 

4.4 

10.7 

14.4 

28.7 

22.7 

25.0 

22.6 

17.1 

9.4 

3.0 

12.4 ' 

SB 

Sottsu 

98.1 

99.7 

2.9 

8.8 

13.6 

18.1 

21.8 

23.8 

20.8 

15.0 

7.6 

1.7 

11.0 

«.« 

Sapporo 

97.3 

98.9 

2.6 

10.3 

16.0 

21.5 

24.5 

25.6 

21.7 

15.6 

7.3 

0.9 

11.9 

±)'i 

Kamikawa 

94.9 

97.4 

2.1 

9.4 

16.7 

22.5 

25.0 

25.4 

20.9 

14.2 

5.2 

98.7 

11.0 

»8 

Krimo 

99.0 

99.4 

1.4 

6.3 

9.7 

13.8 

18.0 

20.4 

19.4 

15.0 

8.3 

2.7 

9.4 

m* 

Knshiro 

!>7.« 

98.9 

2.5 

9.3 

13.6 

19.2 

22.2 

23.2 

20.4 

14.8 

7.4 

0.9 

10.8 I 


Abushiri 

90.7 

97.5 

1.3 

8.0 

12.9 

17.1 

20.8 

22.8 

20.3 

14.4 

6.9 

0.7 

10.0 

m 

Nemnirj^ 

97.8 

9a 1 

1.0 

6.8 

10.8 

14.7 

18.6 

20.7 

19.1 

14.1 

7.5 

1.4 

9.2 



Digitized by Google 


— 58 — 

RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 5 YEARS, 1891-1895. 


J] Month 

- 

- 


ra 

n 

J- 
✓ > 

-t 

A 

A 

• 

+ 

+ 

£ 

1 4 j 


n 

n 

B 

n 


b 

i n 

B 

B 

b 

b 

B 

* 

' ^ Locality 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

I July 

Aug. 

Kept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

; Annual 


MEAN DAILY MINIMUM AIR TEMPERATURE. 


! OTW 

Naha 

12.5 

12.9 

14.3 

17.0 

19.8 

23.1 

24.5 

24.7 

24.0 

20.8 

17.7 

13.7 

18.7 

fiSSdfi 

Kagoshima 

1.7 

2.8 

5.8 

10.8 

13.8 

19.1 

22.6 

2321 

22.1 

15.1 

8.1 

3.1 

123 

*<# 

Miyazaki 

0.4 

1.5 

5/2 

10 4 

13.4 

18.5 

22.4 

22.7 

20.7 

13.5 

6.7 

1.6 r 

11.4 

| J!S* 

Kumamoto 

98.2 

99.3 

3.0 

8.3 

11.8 

17.6 

22.3 

22.5 

19.9 

11.6 

4.3 

99.9' 

93 

few 

Saga 

0.5 

1.2 

4.0 

9.4 

13.2 

18.6 

22.9 

23.3 

20.5 

32.3 

6.5 

2.1 

! 

1U 

ftft* 

Nagasaki 

1.7 

2.0 

4.9 

1O.0 

13.3 

18.7 

23.4 

23.9 

21.3 

14.1* 

8.6* 

3.6 ; 

12.2 

1 lfi«* 

Itsugaham 

98.7 

99.5 

3.2 

8.3 

11.8 

16.6 

22.1 

23.0 

19.7 

12.6 

0.6 

0 9 j 

10.2 

bSM 

Fukuoka 

99.8 

0.1 

2.6 

7.5 

10.8 

16.9 

21.8 

22.2 

19.0 

10.2 

5.3 

1.8 j 

9.8 j 

! **■ 

Oita 

0.8 

1.0 

3.9 

8.0 

12.2 

17.7 

22.8 

22.6 

20.4 

43.6 

7.5 

2.7 

11.1 ! 

I TW 

j 

Sbimonoaeki 

2.2 

2.3 

4.7 

9.7 

13.5 

18.0 

22.fi 

23.8 

20.9 

14.6 

9.3 

4 6 S 

m ; 

i 


Hiroshima 

992 

99.7 

2.6 

7.9 

11.5 

17.7 

22.3 

23.0 

20.0 

12.1 

5.9 

| 

1J) ■ 

10.2 

12 ill 

Matsuyama 

99.2 

99.1 

2.4 

7.3 

10.0 

16.8 

21.9 

22.1 

19.2 

11.2 

5.8 

1.3 j 

•9.7 

! mm 

Okayama 

98.0 

98.9 

2.2 

7.7 

11.6 

17.3 

22.5 

23.3 

20.1 

11.8 

5.5 

0.5 

109 

mam 

Wakayuinay. 
Osaka . 

98.9 

98.9 

2.0 

8.0 

12.1 

17.9 

23.1 

23.6 

2 ’.3 

12.1 

5.9 

1.0 ! 

10.4 ! 

*E 

0.5 

0.2 

3.7 

8.9 

12.5 

18 2 

23.0 

23.3 

20.3 

12.9 

7.1 

2.4 

11.1 ; 

Kto 

Kochi 

99.8 

0.7 

4.6 

10.1 

13.2 

181 

22.0 

22.4 

20.5 

13.6 

7.0 

1.4 

ill 


Tsu 

99.6 

99.2 

2.5 

8.3 

12.3 

17.0 

22.5 

22.9 

20.0 

12.7 

6.6 

1.6 

10.5 

«uria 

Nagoya 

98.1 

98.2 

2.2 

8.1 

12.1 

17.6 

22.5 

22.9 

20.0 

12 2 

5.2 

999 

S.9 | 

are 

Hamamatsu 

6.3 

0.6 

4.0 

9 4 

13.0 

17.6 

21.9 

22.6 

20.4 

13.7 

7.9 

2.4 1 

11.2 

JBflt 

Numazu 

99.2 

D.3 

3.7 

8.8 

12.5 

17.5 

21.7 

22.2 

19.8 

13.2 

6.7 

10 

10.G ' 


Tokio 

98.1 

99.0 

2.5 

8.2 

12.0 

17.0 

21.5 

22.7 

19.fi 

12.5 

5.7 

i 

99.9 

9.9 

tt-T- 

Choolii 

0.2 

0.6 

4.9 

9.7 

13.4 

17.7 

21.4 

22.4 

20.8 

15.6 

8.1 

1.9 

11.4 


iahiuomaki 

95.1 

95.6 

99.3 

4.9 

9.C 

15.2 

19.1 

20.6 

17.1 

8.3 

3.5 

98.6 

7.3 


Miyako 

93.6 

93.6 

97.9 

2.9 

7.5 

12.8 

16.7 

18.5 

15.1 

7.7 

2.1 

97.4 

5.5 

ft M 

Kioto 

96.9 

97.2 

0.9 

6.2 

10.1 

16.2 

21.4 

21.9 

18.9 

10.2 

3.5 

98.2 

8.5 


OUu 

98.2 

98.3 

2.1 

8.1 

12.1 

17.5 

22.4 

22.9 

20.0 

12.0 

5.3 

0.1 

9.9 


Nagano 

93.4 

93.3 

97.8 

3.7 

8.1 

13.9 

18.8 

19.3 

16.4 

8.1 

1.4 

96.3 j 

5.9 

-i : W& 

L'tsuuomiya 

94.4 

95.5 

99.6 

5.7 

9.8 

16.2 

20.2 

21.1 

18.1 

10.2 

2.1 

96.2 | 

7.4 


Fukushimn 

95.7 

95.6 

99.3 

4.7 

8.9 

15.1 

19.6 

2ti.5 

16.9 

8.4 

2.7 

98.6 

7.2 

lli» 

Yamagata 

93.1 

93.1 

97.6 

3.4 

84 

14.4 

18.8 

19.3 

15.3 

7.2 

2.1 

97.2 

5.8 


..Sakai 

0.3 

0.0 

2.6 

7.6 

10.6 

17.0 

22.0 

22.8 

19.9 

12.0 

6.6 

i 

2.7 j 

10.4 


Kanazawa 

98.8 

98.0 

1.1 

6 4 

10.7 

16.2 

20.9 

21.7 

18.7 

11.2 

5.7 

1.1 ! 

9.2 

i ft* 

Fushiki 

98.7 

96.0 

1.3 

6.8 

11.0 

16.8 

21.6 

22.2 

19.3 

11.9 

6.0 

1.1 I 

9.4 

*ti£i 

Niigata 

98.1 

97.8 

99.0 

6.4 

11.0 

16.3 

20.9 

22.1 

19.0 

11.8 

6.2 

2.2 | 

9.3 

, WEB 

Akita 

94.2 

93.7 

98.1 

44 

9.1 

11.5 

18.7 

19.5 

15.3 

7.1 

3.0 

98.1 1 

6.3 

tm 

Aomori 

92.5 

93.0 

96.5 

2.3 

7.2 

13.5 

17.7 

19.0 

14.7 

7.4 

2.2 

96 7 

i 53 

taw 

Hakodate 

90.4 

91.5 

96.5 

0.1 

5.5 

10.5 

15.2 

16.8 

12.6 

5.0 

0.5 

95.1 

3.4 

SfE 

Suttsu 

93.3 

94.6 

97.7 

2.5 

C.8 

11.9 

16.1 

18.0 

14.8 

8.3 

2.1 

96.6 

5.2 

41** 

Sapporo 

86.5 

88.4 

92.9 

0.1 

4.7 

10.2 

14.5 

15.4 

10.5 

3.0 

98.2 

91.1 

1.3 i 

-tJH 

Kaniikawa 

81.3 

82.0 

88.2 

97.3 

2.5 

9.0 

9.5 

14.5 

9.4 

1.0 

95.9 

87.9 

98.6 ] 

1 4K35 

Erimo 

94.6 

95.0 

97.4 

1.6 

5.2 

9.7 

14.0 

16.5 

15.5 

1<\5 

4.2 

98.6 


I »IM 

Kushiio 

83.3 

85.8 

90.7 

98.3 

2.7 

8.6 

12.7 

14.7 

9.7 

l.iN 

L 95.7 

87.9 

! * . 8 

1 4W4> 

Alxiohiri 

88.9 

89.4 

92.6 

99.3 

3.9 

9.2 

13.7 

15.5 

12.0 

5.5 

XL 

U7.2 


«'a£ 

Neniuto 

91.4 

91.1 

93.9 

99.6 

3.0 

7.2 

10.9 

13.8 

12.2 

6.8 


■1-98.7 

1 _ . JJ’ 1 


* , .-.+** x» 

w * I i»*r fwt 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 5 YEARS, 1891-1895. 
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Month 

— 

Z2 


eg 


/> 

■b 

A 

A. 

+ 

+ 

± 

* 



n 

r 

r 

R 

r 

r 


R 

R 

R 

R 

R 

*• 

4t£ Locality 

Jan. 

Fob. 

March 

April 

May 

Juno 

July | 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nor. 

Dec. , 

Annual 





# 

H % 


* a ' 


n 








MEAN DAILY RANGE 

OF 

AM TEMPERATURE. 




swr 

Kahn 

6.8 

6.0 

6.5 

73 

6.5 

6.1 

6.8 

6.6 

6.2 

6.9 

6.5 

6.7 

6.6 

86ft.fi 

Kagoshima 

10.1 

10.3 

10.1 

10.1 

10.4 

8.0 

8.6 

8.7 

7.7 

9.7 

11.7 

10.9 

9.7 

ft* 

Miyazaki 

11.4 

11.0 

10.3 

10.1 

10.1 

8.1 

8.3 

8.9 

7.4 

9.8 

12.4 

12.3 

10.0 

** 

Kmnnmoto 

11.4 

12.2 

12.0 

12.3 

13.2 

10.3 

9.7 

10.3 

10.1 

12.7 

14.3 

12.5 

11.8 

ft* 

Saga 

8.0 

8.8 

9.5 

10.1 

10.9 

8.1 

8.2 

8.8 

8.4 

10.5 

11.1 

0.0 

9.3 

ft* 

Nagasaki 

7.7 

9.1 

9.6 

9.7 

10.4 

8.2 

7.9 

8.3 

7.9 

9.7* 

10.0» 

8.3 

8.9 

».«•; 

Itfmgnhnm 

0.1 

10.0 

9.3 

9.4 

10.2 

8.3 

6.9 

7.6 

7.0 

9.8 

10.!) 

10.1 | 

9.0 

a «i 

Fukuoka 

8.9 

9.7 

10.5 

10.9 

11.8 

9.3 

8.5 

9.4 

9.0 

12.1 

11.7 

9.5 

10.1 

*»■ 

Oita 

B.7 

8.0 

8.5 

9.2 

9.4 

7.7 

7.2 

8.2 

6.6 

8.3 

10.0 

9.6 

8.5 

TM 

Sbioxmueeki 

5.5 

6.6 

7.0 

7.4 

7.8 

6.6 

6.3 

6.9 

6.2 

7.4 

7.1 

6.0 

6.7 

*A 

Hiroshima 

8.8 

9.3 

9.9 

10.3 

11.0 

8.2 

7.9 

8.5 

8.1 

10.7 

11.1 

9.8 

9.5 

SUl 

Matsuyama 

9.5 

10.2 

10.3 

11.3 

12,0 

9.9 

9.3 

9.9 

9.5 

11.6 

11.6 

10.2 

10.5 

Hill 

Okayama 

03 

9.4 

9.8 

10.6 

11.0 

8.7 

7.9 

8.4 

7.7 

10.0 

10.9 

9.9 

9.5 

<a*ciii 

Wakayama v , 
Osaka 

9.2 

9.7 

9.9 

10.9 

10.8 

8.7 

7.9 

8.9 

8.5 

10.4 

10.6 

9.6 

9.5 


8.2 

8.9 

9.2 

10.3 

10.0 

7.9 

7.6 

8.6 

7.9 

9.2 

9.6 

8.9 

8.8 

Bftl 

Kochi 

10.6 

10.4 

10.2 

9.9 

9.7 

7.4 

7.8 

8.7 

7.7 

9.9 

11.4 

11.6 

9.6 

* 

Tsu 

9.1 

9.5 

9.4 

9.4 

9.1 

7.1 

6.9 

7.2 

6.7 

8.6 

9.5 

9.0 

8.4 

*£H 

Nagoya 

9.5 

10.4 

10.4 

10.9 

10.9 

8.8 

8.6 

9.1 

8.4 

10.0 

11.2 

10.3 

9.9 

»e 

Hamamatsu 

8.0 

9.9 

9.9 

90 

9.6 

7.8 

7.8 

8.8 

7.9 

8.8 

9.4 

9.2 

8.9 

ffl* 

Niunnxu 

11.0 

10.7 

10.1 

9.7 

9.3 

7.3 

6.9 

8.0 

7.9 

9.0 

10.9 

129 

9.4 

** 

Tokio 

10.3 

9.6 

9.6 

9.7 

9.5 

7.5 

7.6 

7.8 

7.3 

8.1 

10.1 

11.2 

9.0 

»-r* 

Choebi 

0.3 

9.2 

7.7 

7.9 

7.3 

6.5 

6.6 

7.0 

6.0 

6.0 

9.2 

10.1 

7.7 

s* 

lahiiiomaki 

7.5 

8.3 

8.2 

9.0 

8.2 

6.8 

6.7 

6.5 

7.3 

9.2 

9.1 

7.8 

7.9 

*&- 

Miynko 

11.7 

11.9 

10.7 

11.4 

10.8 

8.7 

8.4 

8.8 

9.2 

11.7 

12.4 

1U 

10.6 j 


Kioto 

11.4 

11.0 

12.0 

13.1 

13.4 

10.6 

9.8 

10.6 

9.8 

12.2 

132 

12.5 

11.7 

«v- 

Gifu 

9.7 

10.8 

10.9 

11.4 

11.6 

9.5 

9.5 

9.7 

8.9 

10.7 

11.3 

10.2 

10.4 

ftff 

Nagano 

9.0 

9.7 

10.8 

13.0 

13.6 

11.3 

10.5 

11.0 

9.8 

10.8 

11.3 

9.5 

10.9 


L’tauno i.iyn 

12.8 

12.3 

11.7 

11.8 

11.5 

8.8 

8.3 

8.5 

8.2 

9.9 

13.1 

13.6 

10.9 


Fnkushima 

8.1 

9.2 

9.3 

12.0 

12.5 

10.0 

8.8 

9.2 

8.7 

10.6 

10.6 

8.3 

9.8 

UiXI 

Vamugatu 

8.2 

9.4 

9.0 

110 

12.4 

10.5 

0.7 

10.3 

10.7 

11.0 

9.1 

7.6 

10.0 

* 

Sukai 

0.1 

7.3 

8.4 

9.5 

11.3 

8.3 

7.5 

8.2 

7.4 

9.2 

9.1 

6.9 

8.2 

fti* 

Kanazawa 

6.4 

8.1 

8.6 

10.1 

10.5 

8.8 

7.9 

9.1 

9.2 

9.5 

8.9 

7.4 

8.7 

ft* 

Fushiki 

5.8 

9.2 

7.8 

8.0 

9.1 

6.7 

6.5 

7.3 

7.2 

7.9 

8.0 

6.5 

7.6 

*» 

Niigata 

5.4 

6.4 

7.4 

8.7 

91 

7.6 

6.9 

7.8 

7.8 

8.1 

7.3 

6.0 

7.4 

ftffl 

Akita 

6.7 

8.4 

7.9 

9.1 

8.7 

7.7 

7.2 

8.7 

9.9 

11.2 

8.1 

6.7 

8.4 

** 

Aomori 

7.0 

81) 

8.0 

9.7 

9.3 

7.1 

7.5 

8.0 

7.2 

10.0 

7.6 

6.2 

8.2 

MW 

Hakodate 

8.9 

9.3 

7.9 

10.6 

8.9 

8.2 

7.5 

8.2 

10.0 

12.1 

89 

79 

9.0 

m 

Sutton 

4.8 

5.1 

5.2 

6.3 

6.8 

6.2 

5.7 

5.8 

6.0 

6.7 

5.5 

5.1 

5.8 

m 

Sapporo 

10.8 

10.5 

9.7 

10.2 

11.3 

11.3 

10.0 

10.2 

11.2 

12.6 

9.1 

99 

10.6 

±M 

Kamiknwa 

13.0 

14.8 

13.9 

11.9 

14.2 

13.7 

11.4 

10.9 

11.5 

13.2 

9.2 

10.8 

12.4 


Erimo 

1.4 

4.4 

1.0 

4.7 

4.5 

LI 

1.0 

3.9 

3.9 

4.5 

4.1 

4.1 

4.2 


Kuahiro 

11.2 

13.1 

11.7 

11.1 

10.9 

10.6 

9.5 

8.5 

10.7 

13.4 

11.7 

13.1 

115 


Abashin 

7.9 

8.2 

8.6 

8.7 

8.9 

8.0 

7.1 

7.3 

8.2 

8.9 

7.7 

7.5 

8.1 

|«5! 

Nemuro 

6.4 

7.0 

7.1 

7.1 

7.8 

! 75 

7.6 

6.9 

6.9 

73 

6.8 

6.3 

7.1 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE f> YEARS, 1891-1895. 
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H 

/\ 

-fc 

A 

A 

+ 

+ 

41 

■H 

N. 

;j 

n 

n 

n 

M 

n 

fl 

n 

» 

n 

)\ 

n j * 

J&iS Locality'''- 

Jail. 

F«k 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

8ei*t. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 1 Annual 


a a & m 

ABSOLUTE MAXIMUM AIR TEMPERATURE. 


ww 

Naha 

25.6 

25.8 

27.1 

30.6 

30.2 

32.0 

35.0 

34.9 

32.8 

81.2 

29.6 

26.4 

35.0 j 

i 

K agoali inm 

19.2 

20.4 

24.1 

26.9 

28.8 

31.9 

36.2 

25.2 

34.3 

31.5 

25.0 

21.8 

36.2 


Miyazaki 

21.8 

22.1 

24.2 

27.0 

28.5 

32.4 

36.1 

37.7 

35.1 

29.6 

25.2 

23.1 

377 

BS* 

Kmunmoto 

1!).5 

19.7 

21.2 

29.5 

32.6 

33.6 

38.3 

36.9 

35.8 

31.2 

25.3 

21.5 

383 


Saga 

18.7 

19 2 

22.6 

28.6 

30.7 

33.3 

36.6 

30.0 

35.2 

30.5 

24.9 

19.0 

36.6 


Nagasaki 

20.2 

17.6 

22.5 

27.7 

29.4 

32.8 

35.8 

36.7 

34.0 

29.7 

25.4 

21.6 

367 

! JRtfc 

Ittmgaham 

16.7 

17.2 

21.8 

26.2 

29.6 

31.2 

35.8 

35.1 

32.9 

27.9 

23.0 

20.7 

35.8 

*5W 

Fukuoka 

16.7 

18.0 

23.5 

26.1 

20.6 

33.0 

34.6 

35.6 

34.8 

30.7 

23.8 

20.8 

35.6 

! Aft 

Oita 

18.8 

19.9 

23.6 

25.6 

28.8 

31.6 

35.4 

36.0 

33.2 

29.4 

24.3 

20.5 

36.0 

TM 

Shimouoaeki 

15.8 

16 1 

20.8 

24.1 

20.1 

31.8 

33.7 

35.9 

33.0 

29.4 

22.9 

18.9 

35.9 

*& 

Hiroshima 

17.0 

15.0 

22.2 

26.1 

28.5 

31.6 

37.2 

35.6 

35.0 

29.2 

23.2 

17.6 

37.2 

| Gill 

Matsuyama 

17.2 

17.8 

22.6 

24.8 

28.9 

34.5 

36.0 

36.0 

36.0 

33.3 

23.3 

20.5 

36.0 

Mill 

( ikaynran 

15.8 

15.1 

22.3 

25.6 

31.6 

32.3 

35.1 

35.6 

34.2 

29.6 

22.8 

17.6 

35.6 

j ftlttUl 

Wakayama s . 
Osaka 

11.7 

17.2 

22.6 

28.4 

29.6 

:i3.9 

36.2 

30.4 

34.8 

29.5 

23.2 

16.5 

36.4 

j *R 

. 16.4 

17.8 

22.7 

27.5 

30.2 

31.8 

36.3 

36.2 

33.6 

29.7 

23.2 

20.7 

36.3 

W*i 

Kochi 

18.6 

18.5 

22.0 

25.9 

28.0 

30.5 

35.4 

35.9 

35.9 

30.1 

24.4 

21.0 

35.9 

! » 

'IVu 

16.1 

15.2 

20.2 

26.2 

31.6 

38.5 

35.2 

34.9 

32.4 

27.2 

23.4 

16.7 

383 


Nagoya 

18.8 

15.4 

21.8 

29.5 

32.0 

32.5 

36.3 

36.4 

35.3 

28.4 

23.6 

17.9 

36.4 

fSG 

Hamitmalau 

17.3 

17.3 

21.3 

26.3 

31.3 

31.7 

37.2 

36.9 

34.2 

28.9 

24.4 

17.0 

37.2 

Wilt 

Numasu 

10.9 

17.8 

32.2 

25.6 

27.6 

30.6 

31.0 

. 33.4 

33.3 

28.9 

23.7 

19.8 

34.0 

)K# 

Tokio 

18.0 

17.4 

22.5 

28.4 

29.2 

32.6 

35.0 

35.1 

33.6 

29.3 

23.1 

18.5 

35.1 

ttf- 

Choebi 

17.7 

17.0 

21.6 

24.4 

26.6 

30.7 

32.8 

32.0 

32.8 

28.1 

23.9 

18.9 

32.8 

HfS 

Ishitiomaki 

15.1 

12.9 

16.5 

22.8 

25.7 

31.2 

31.5 

34.8 

30.9 

25.4 

19.5 

16.4 

:h.h 

ar* 

Miyako * 

16.7 

14.9 

23.4 

26.2 

20.8 

33.0 

35.6 

35.7 

33.9 

29.6 

23.7 

19.7 

35.7 


Kioto 

15.5 

17.2 

23.3 

28.6 

34.9 

33.1 

35.8 

36.1 

35.3 

30.8 

23.6 

17.3 

36.4 


Gifu 

14.7 

16.0 

22.2 

30.8 

32.1 

34.3 

38.2 

36.4 

35.1 

28.8 

24.5 

19.9 

38.2 

fiFF 

Nugaiin 

11.8 

11.3 

24.2 

28.8 

31.7 

33.8 

34.3 

34.9 

34.G 

26.8 

20.7 

19.4 

34.9 r 


Dhmnonuya 

16.2 

15.8 

23.7 

28.8 

31.2 

33.8 

33.8 

24.9 

32.8 

28.9 

22.1 

17.4 

I- 343 [ 

«aa 

Fukuahima 

15.4 

14.2 

23.3 

27.3 

34.1 

35.0 

35.5 

36.0 

33.7 

26.8 

20.7 

15.7 

3G.0 ; 

UllR: 

Yamagatn 

14.0 

11.4 

23.7 

25.4 

32(1 

32.0 

34.7 

36.8 

35.2 

25.8 

20.4 

14.7 

36.8 


Sakai 

13.3 

15.1 

25.0 

29.3 

30.6 

34.3 

35.0 

GO 

35.3 

30.7 

23.7 

18.7 

37.8 

S?i?5 

Kanazawa 

12.8 

17.5 

24.9 

29.5 

31.7 

33.5 

35.3 

35.3 

35.7 

30.4 

23.8 

22.8 

35.7 

ft* 

Fuahiki 

13.2 

14.3 

23.6 

24 8 

30.2 

33.4 

34.9 

34.9 

35.6 

29.9 

23.9 

20.2 

35.6 

3RSI 

Niigata 

12.8 

9.9 

22.6 

25.7 

29.1 

30.4 

34.8 

35.8 

34.8 

26.7 

22.4 

16.9 

35.8 

ftfH 

Akita 

11.9 

9.0 

19.6 

21.8 

26.9 

28.9 

32.1 

35.4 

32.9 

25.4 

17.9 

15.3 

35.4 

ftft. 

Aomori 

11.4 

8.4 ‘ 

16.7 

22.6 

27.0 

30.2 

32.2 

33.1 

31.5 

24.0 

18.8 

13.3 

33.1 

niff 

Hakodate 

7.9 

0.6 

15.0 

18.0 

2221 

26.9 

30.5 

31.1 

31.1 

22.7 

19.4 

15.6 

31.1 

sra 

Sutton 

7.8 

6.2 

11.1 

18.4 

22.5 

26.6 

31.9 

33.7 

38.4 

21.7 

15.5 

11.3 

33.7 

+LW 

Sapporo 

7.9 

7.2 

16.8 

209 

26.3 

30.1 

32.4 

33.4 

29.7 

23.0 

17.8 

11.6 

33.4 

.tin 

Knmikawa 

3.2 

8.4 

15.6 

26.3 

28.4 

20.5 

33.0 

31.2 

31.3 

21.4 

17.7 

11.8 

33.0 

as® 

Erimo 

11.3 

6.4 

8.0 

11.4 

16.6 

20.1 

25.1 

25.2 

27.4 

20.6 

14.6 

10.4 

27.4 

011ft 

Kuahiru 

11.9 

8.2 

14 8 

21.4 

23.8 

30.3 

31.8 

32.7 

27.1 

21.8 

16.0 

11.9 

32.7 j 

W/li 

Almahiri 

11.8 

10.3 

10.7 

24.3 

25.7 

30.5 

33.9 

:«).7 

30.8 

24.7 

17.4 

11.7 

33.9 

| *113 

Kemtin* 

10.3 

6.8 

12.6 

15.1 

2).l 

‘23.7 

31.4 | 

29.2 

76.2 

21.7 

14.8 

jj 

31.4 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 5 YEARS, 1891-1895. 
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)\ 
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n 
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Jan. 

Feb. 

March 

Ajiril 

Muy 

June 

Jnly 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 


* i& & m 

ABSOLUTE MINIMUM AIR TEMPERATURE. 



an* 

Nalla 

G.7 

7.4 

731 

9.6 

13.4 

17.6 

21.4 

22.4 

19.5 

15.6 

11.8 

7.8 

6.7 


S£5d& 

Kagoshima 

95.1 

96.2 

96.9 

1.7 

5.7 

10.7 

16.9 

19.9 

10.5 

6.6 

98.7 

94.5 

94.5 


¥f*3r 

Miyazaki 

93.9 

93.9 

96.4 

2.0 

3.1 

11.6 

16.2 

19.0 

1*2.3 

4.4 

98.0 

94.3 

93.9 


«* 

Kumamoto 

91.4 

93.2 

94.3 

0.0 

1.5 

7.1 

15.8 

17.5 

10.G 

1.9 

96.5 

92.6 

91.4 


vm 

Saga 

94.5 

94.3 

90.6 

1.6 

4.4 

8.2 

17.3 

18.3 

13.6 

5.1 

99.1 

95.2 

01.3 



Nagasaki 

9G.2 

95.2 

97.1 

2.6 

5.6 

10.8 

17.7 

18.7 

13.9 

5.9 

1.1 

96.6 

95.1 


ES 

It.sugnbum 

92.7 

91.4 

94.9 

1.2 

4.8 

6.2 

15.6 

17.6 

12.4 

3.9 

97.7 

93.6 

91.4 


1393 

Fukuoka 

94.9 

94.8 

95.4 

98.6 

1.4 

4.3 

15.3 

16.0 

9.6 

0.4 

98.6 

95.5 

94.8 . 



Oita 

94.7 

95.2 

96.1 

0.9 

3.1 

7.3 

16.7 

16.6 

13.7 

5.2 

99.9 

96.1 

94.7 

. 

TM 

Sbinionoseki 

95.7 

93.5 

• 94.5 

4.3 

6.5 

9.5 

16.8 

13.8 

15.2 

9.3 

0.7 

99.0 

93.5 


.Wfi 

Hiroshima 

92.2 

93.3 

95.8 

0.5 

2.7 

6.6 

15.5 

17.3 

11.9 

4.4 

98.3 

96.0 

92.2 



Matsuyama 

93.0 

94.0 

93.7 

99.5 

1.4 

5.7 

10.0 

15.6 

10.1 

2.4 

98.9 

96.8 

93.0 


Will 

Okayama 

93 .G 

91.9 

95.2 

98.9 

2.S 

7.4 

14.2 

17.6 

12.8 

3.3 

98.3 

95.9 

91.9 


w*lil 

Wakayama,. , 

92.9 

93.5 

95.4 

0.6 

37 

8.9 

16.1 

17.6 

13.2 

4.0 

97.9 

96.5 

92.9 


*R 

Osaka A 

9G.7 

96.0 

96.8 

1.3 

4.2 

9.8 

16.3 

18.2 

13.5 

4.8 

1.8 

97.6 

96.0 


Km 

Kochi 

93 5 

93.0 

95.9 

1.1 

5.2 

9.1 

15.4 

17.4 

1*2.5 

5.8 

98.7 

95.6 

93.0 



Thu 

95.0 

94.9 

9C.4 

99.6 

3.2 

9.9 

17.2 

17.1 

13.4 

3.1 

99.5 

95.9 

94.9 


45 AM 

Nagoya 

92.4 

90.5 

94.4 

99.0 

4.1 

10.1 

17.2 

18.6 

12.2 

3.5 

97.3 

94.1 

90.5 


Slf2 

Hamamatsu 

95.6 

91.5 

97.7 

0.9 

6.6 

It. 4 

16.6 

19.1 

13.6 

7.3 

0.7 

96.7 

94.5 


xut 

Numazu 

91.9 

92.9 

95.6 

0.2 

5.2 

9.6 

16.3 

17.7 

12.4 

5.4 

97.9 

95.2 

91.9 



Tokio 

9*2.9 

92.8 

96.2 

0.3 

3.5 

10.3 

15.7 

17.8 

12.7 

2.3 

98.2 

94.6 

9*2.8 


m- 

Choshi 

94.7 

92.7 

95.7 

1.4 

4.3 

11.3 

15.5 

15.9 

11.3 

7.4 

99.1 

95.4 

92.7 



Isbinomaki 

8S.4 

8G.9 

90.8 

98.6 

1.3 

8.6 

1*2.9 

14.5 

8.1 

0.2 

96.4 

914 

86.4 


SAT 

Miyako 

85.2 

84.9 

85.4 

95.1 

99.2 

5.4 

9.5 

12.1 

5.9 

98.6 

93.0 

90.1 

84.9 


»«r. 

Kioto 

88.1 

86.4 

92.8 

96.9 

0.3 

5.9 

13.7 

14.9 

10.4 

1.0 

96.3 

92.7 

88.1 


tit?- 

Gifu 

92.3 

91.5 

94.3 

99.3 

2.7 

’J.6 

15.7 

17.0 

11.9 

3.8 

98.‘2 

94.4 

91.5 


&fF 

Nagano 

84.8 

84.1 

86.6 

95.7 

98.2 

5.0 

10.2 

12.1 

7.7 

98.5 

93.5 

86.1 j 

84.1 



Utsunomiya 

88.2 

89.4 

90.0 

96.4 

0.0 

5.6 

14.0 

15.1 

9.3 

98.7 

93.9 

90.3 

88.2 



Fukusbima 

87.0 

81.5 

90.0 

94.8 

0.0 

• 6.2 

12.8 

12.4 

6.7 

98.4 

91.9 

90.5 

81.5 


Uiffi 

Yanmgnta 

80.0 

81.0 

85 2 

96.1 

99.9 

6.2 

10.8 

12.3 

6.1 

98.9 

02.8 

87.8 

80.0 


til 

Sakai 

95.3 

93.1 

94.9 

99.7 

2.5 

8.2 

16.1 

17.6 

11.0 

3.G 

99.9 

96.2 

93.4 


€fi'7! 

Kanazawa 

92.8 

92.6 

94.9 

99.3 

1.5 

8.5 

13.5 

16.2 

12.5 

2.2 

99.5 

93.8 

9*2.6 


tt* 

Fuahiki 

91.2 

90.2 

92.7 

99.9 

2.1 

9.4 

16.1 

17.6 

12.5 

3.3 

99.2 

93.0 

90 2 



Niigata 

90.0 

91.7 

94.6 

98.6 

2.8 

9.5 

151 

17.5 

11.5 

4.4 

98.7 

95.1 

90.6 I 


#cin 

i 

Akita 

80.8 

82.5 

80.5 

96.8 

1.7 

5.0 

11.2 

11.2 

5.7 

0.7 

95.4 

88.4 

80.5 



Aomori 

81.7 

81.0 

85.1 

92.2 

98.9 

7.5 

13.8 

12.3 

4.7 

2.2 

90.6 

84.9 

81.0 


aitr 

Hakodate 

78.3 

60.6 

81.9 

94.8 

98.4 

4.1 

8.3 

13.5 

3.3 

38.1 

88.4 

80.0 

78.3 


sac 

Batten 

87.G 

K5.0 

89.3 

94.6 

0.9 

5.4 

11.2 

13.1 

8.2 

2.0 

91.8 

88.1 

85.0 


*L« 

Sapjioro 

75.5 

74.4 

78.1 

9231 

»5.8 

2.1 

G.5 

8.9 

1.0 

96.7 

87.2 

77.3 

74.4 


JtiH 

Kniiiikawa 

61.3 

65.5 

65.9 

81.0 

93.2 

0.0 

5.0 

5.9 

1.0 

92.9 

75.0 

72.0 

63.3 


IS3E 

Erimo 

81.1 

84.6 

90.0 

95.1 

99.5 

3.9 

8.9 

11.3 

9.4 

3.7 

95.9 

91.0 

84.1 



Kuahiro 

72.3 

71.5 

71.1 

82.5 

94.7 

0.3 

0.9 

1.8 

98.4 

91.G 

84.4 

75.6 

71.1 


mat 

Aliasliiri 

79.4 

79.0 

76.8 

88.0 

95.7 

1.0 

2.8 

6.4 

3.9 

96. G 

90.1 

86.1 

76.8 



Neinttro 

94.5 

83.2 

83.4 

89.3 

9G.1 

2.4 

5.7 

6.3 

5.4 

98.5 

93.4 

88.8 

83.2 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 5 YEARS, 1891-1895. 
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n 

R 
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R 
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* 

Jan. 

Fob. 

March 

April 

May 

Juno 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 1 


¥ % * M ft 1) 

MEAN TENSION OF VAPOR. 


ww 

Naha 

98 

10.4 

11.3 

14.1 

17.2 

21.2 

22.0 

22.2 

21.0 

16.5 

12.8 

9.9 

15.7 f 


Kagoshima 

5.2 

5.5 

6.9 

10.0 

11.9 

16.7 

20.0 

20.4 

18.5 

12.1 

8.4 

5.9 

11.8 1 


MiynZuki 

5.2 

5.8 

7.4 

10.6 

12.7 

17.5 

213 

21.4 

19.7 

13.0 

8.8 

6.0 

12.5 I 

M* 

Kumamoto 

4.7 

5.2 

6.5 

9.7 

11.8 

16.6 

20.9 

21.0 

18.4 

11.7 

7.9 

5.5 

11.7 I 

(4U 

Saga 

4.6 

5.0 

6.0 

8.9 

11.1 

16.1 

20.4 

21.1 

17.6 

11.2 

7.7 

5.6 

11.3 || 


Nagasaki 

4.9 

5.2 

6.4 

9.3 

11.6 

16.3 

20.3 

20.9 

17.5 

11.0# 

8.2# 

5.6 

11.4 1 

55.'* 

I tsttgahaiu 

4.4 

4.7 

5.8 

8.3 

10.4 

14.7 

19.3 

20.5 

16.8 

11.0 

7.4 

5.2 

10.7 [ 

«SM 

Fukuoka 

4.7 

50 

6.0 

8.7 

10.9 

15.5 

19.9 

20.8 

17.5 

10.8 

7.6 

5.3 

m if 


Oita 

4.9 

5.1 

6.4 

9.4 

11.5 

16.2 

2123 

22.0 

19.1 

12.4 

8,4 

5.9 

11.9 j 

TSSI 

Shimonoeeki 

4.5 

4.8 

5.8 

8.5 

10.8 

15.6 

20.1 

20.7 

17.3 

« 

11.0 

7.8 

5.3 

11.0 9 

*a 

Hiroshima 

4.2 

4.3 

5.7 

8.5 

10.6 

15.4 

19.7 

20.3 

17.0 

10.5 

7.3 

5.0 

10.7 1 

5201 

Matsuyama 

4.3 

44 

5.8 

8.9 

10.8 

15.2 

19.5 

20.3 

18.0 

11.5 

7.9 

5.2 

110 I 

1*3 lU 

OkaVama 

3.8 

4.0 

5.3 

7.9 

10.1 

14.6 

19.2 

20.1 

16.9 

10.6 

7.1 

4.7 

10.4 I 

laKih 

Wakayama \ y 
Osaka ^ 

4.1 

4.2 

5.6 

8.2 

10.6 

14.8 

19.2 

20.1 

17.0 

105 

7.3 

4.8 

10.6 i 

*K 

3.9 

4.0 

5.5 

8.1 

10.5 

14.8 

19.0 

19.8 

16.9 

10.7 

7.1 

4.7 

10.4 I 

25« 

Kochi 

4.1 

4.5 

6.2 

9.4 

11.5 

16.3 

20.2 

20.4 

18.3 

11.6 

7.7 

4.9 

11.3 | 

»1 1 

Tsu 

3.9 

4.1 

5.6 

8.4 

10.9 

15.6 

20.0 

21.4 

18.0 

11.3 

7.4 • 

4.8 

10.9 I 


Nagoya 

4.0 

4.0 

5.4 

8.3 

10.6 

14.8 

19.3 

20.1 

17.4 

10.7 

7.0 

4.7 

| 10.5 1 

«R 

Hainan, a tsu 

3.9 

3.9 

5.6 

8.7 

112} 

15.5 

19.5 

20.4 

18.0 

11.7 

7.4 

4.7 

10.9 1 

l 

Numazu 

4.1 

4.4 

5.9 

8.6 

11.0 

14.9 

18.8 

19 7 

16.9 

11.1 

7.7 

„ 

10.7 jj 

3lC J(C 

Tokio 

3.4 

3.5 

5.2 

8.2 

10.8 

14.9 

18.9 

20.1 

17.1 

10.8 

6.8 

4.0 

10.3 I 

m- 

Cboahi 

4.3 

4.4 

6.3 

9.1 

11.8 

15.4 

19.0 

20.8 

18.1 

12.3 

82 

5.1 

11.2 1 


Ishinumuki 

32 

3.3 

4.3 

6.5 

9.1 

13.6 

17 3 

19.0 

15.4 

9.5 

6.2 

4.2 

9.3 | 

sr* 

Miyako 

2.7 

3.1 

3.9 

5.7 

7.8 

11.9 

15.1 

16.8 

13.9 

8.7 

5.4 

3.5 

8.2 1 

#8? 

Kioto 

4.0 

4.1 

5.2 

7.6 

99 

14 3 

18.7 

19.4 

16.3 

10 5 

7.0 

4.7 

10.1 i 


Gifu 

4.0 

3.9 

5.2 

8.0 

10.4 

14.7 

19.1 

20.0 

17.0 

10.6 

7.0 

4.8 

(■ 

104 i| 

ftH 

Nagano 

3.3 

3.2 

4.1 

6.1 

&2 

12 2 

160 

17.2 

13.8 

8.6 

5.7 

3.9 

8.5 

¥** 

Utsunomiya 

3.2 

3.4 

4.6 

7.2 

9.7 

14 0 

17.9 

19.0 

15.9 

9.8 

6.2 

3.8 

9.6 I 


Fukushima 

3.4 

3.3 

4.3 

6.2 

8.3 

12.6 

16.6 

17.9 

15.1 

9.2- 

5.8 

4.0 

89 | 

mj& 

Yamngata 

3.4 

3.3 

4.2 

6.1 

8.3 

12.8 

16.8 

17.8 

14.4 

8.9 

6.1 

4.2 

8.9 | 

*s 

Sakai 

43 

4.2 

5.3 

7.6 

9.9 

14.4 

18.9 

20.1 

16.5 

10.4 

7.3 

5.1 

10.3 1 


Kanazawa 

4.3 

4.0 

5.0 

7.3 

9.7 

14.2 

18.5 

19.2 

15.9 

10.1 

7.1 

5.0 

10.0 « 

! tt* 

Fnshiki 

4.6 

4.3 

5.4 

7.6 

9.9 

14.3 

18.9 

20.0 

16.7 

10.8 

7.5 

5.3 

10.4 1 

JSi« 

Niigata 

3.9 

3.7 

4.7 

7.0 

9.6 

14.0 

18.3 

19.9 

16.2 

10.3 

7.0 

4.8 

10.0 1 

f^cOi 

Akita 

3.0 

31 

4.0 

6.3 

89 

13.0 

17.1 

18.4 

14.7 

8.9 

6.0 

3.9 

9.0 i 

tm 

Aomori 

2.8 

3.0 

3.6 

5.5 

5.9 

11.5 

15.1 

16.5 

12.9 

7.9 

5.2 

3.6 

7.8 !l 

Hffl 

Hakodate 

2.7 

2.9 

3.6 

5.2 

7.2 

10.6 

14.0 

15.7 

12.1 

7.7 

4.9 

3.4 

7.5 ! 

SffP 

Snttsn 

2.8 

3.1 

3,6 

5.1 

6.9 

10.4 

13.8 

155 

12.3 

7.8 

5.0 

3.5 

7.5 M 

tltt 

Sapporo 

2.2 

2.5 

3.2 

4.8 

6.6 

10.4 

13.6 

14.9 

11.7 

7.1 

4.4 

2.9 

7.0 1 

±Ji| 

Kamikawa 

1.9 

2.2 

2.7 

4.2 

5.9 

9.8 

13.1 

14.0 

10.5 

6.1 

4.0 

2.7 

6.4 1 


Erimo 

2.9 

3.0 

3.7 

5.5 

6.8 

9.6 

12.6 

14.6 

13.0 

9.0 

9.5 

4.0 

7.5 I 

ms 

Kushiro 

1.9 

2.2 

2.9 

4.4 

6.0 

9.3 

12.1 

13.8 

11.1 

6.5 

4.1 

2.5' 

6.4 I 

Wit 

Almsbiri 

2.3 

2.5 

3.3 

4.9 

6.5 

9.4 

12.3 

13.6 

11.1 

6.9 

4.5 

3.0 

6.7 H 


Nemuro 

2.2 

2.4 

3.1 

4.6 

6.1 

8.8 

11.3 

13.2 

11.5 

7.4 


2.9 

6.5 jl 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 5 YEARS, 1891-1895. 


Month 

— 

— 

A 

P9 

Ji 

a. 

/> 

-t 

A 

A 

+ 

1* 

f 

* 


n 

fi 

n 

13 

J) 

n 

J] 

n 

n 

n 

n 

n 

* 

1ft 4 Locniity^'v^^ 

Jan. 

Pel). 

March 

April 

May 

Jnne 

Jnly 

Ang. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 


¥ n & A 

MEAN RELATIVE HUMIDITY. 


I snw 

Naha 

70.0 

75.1 

74.6 

78.2 

83.1 

85.7 

81.3 

81.9 

80.8 

74.7 

69.9 

68. 2 

77.2 


Kagoshima 

69.2 

67.2 

69.8 

74.9 

73.9 

81.0 

78.7 

77.9 

77.3 

717 

71.1 

71.2 

73.6 

**S 

Miyazaki 

71.3 

73.4 

74.9 

78.3 

78.3 

81.4 

82.3 

80.9 

86.1 

80.9 

77.0 

73.2 

78.4 

IK* 

Kamamoto 

77.8 

76.8 

74.8 

78.7 

75.7 

81.1 

80.7 

78.8 

80.2 

77.8 

79.4 

78.9 

7R4 

feR 

Saga 

75.9 

74.2 

73.6 

73.7 

71.6 

80.0 

80.2 

80.1 

79.4 

75.8 

75.6 

78.5 

76.6 


Nagasaki 

70.8 

71.1 

71.2 

74.3 

74.6 

80.5 

78.6 

77.5 

75.8 

69.8* 

72.1* 

71.0 

73.8 

! E8-: 

Itsuguhani 

72.6 

70.9 

71.3 

74.3 

73.4 

81.1 

81.3 

80.4 

80.3 

75.0 

71.8 

71.0 

75.3 

isw 

Fukuoka 

75.6 

76.1 

75.3 

77.2 

77.4 

82.3 

82.0 

819 

83.2 

78.7 

75.5 

72.8 

78.2 

Aft 

Oita 

72.8 

73.8 

36.8 

81.6 

79.3 

84.8 

86.9 

86.0 

88.5 

80.9 

76.4 

75.6 

80.3 

TH 

Shimonoecki 

68.2 

70.9 

71.3 

75.6 

75.4 

84.7 

84.2 

80.3 

79.8 

72.3 

70.1 

66.6 

74.9 

«S> 

Hiroshima 

72.5 

71.4 

72.9 

75.8 

73.8 

80.5 

79.3 

77.4 

77.7 

73.1 

74.9 

74.0 

75.3 

©ill 

Matsuyama 

69.2 

70.1 

72.9 

77.3 

77.2 

80.0 

79.2 

80.1 

84.5 

82.0 

77.9 

72.1 

76.9 

Kill] 

Okayama 

68.2 

68.9 

69.9 

71.0 

70.9 

77.3 

76.6 

76.8 

78.2 

76.0 

752 

71.4 

73.4 

mwm 

Wakayama . 

Osaka * 

69.6 

71.1 

71.0 

71.2 

71.9 

76.0 

75.2 

75.0 

76.6 

76.3 

74.8 

70.7 

73.3 

*R 

61.7 

63.3 

65.8 

67.6 

70.4 

75.5 

75.2 

75.4 

76.5 

73.0 

69.3 

64 3 

69.8 

fc*i 

Kochi 

03.3 

63.6 

67.9 

73.9 

74.5 

84.5 

83.7 

80.8 

83.2 

75.4 

72.2 

67.0 

74.2 

* 

Tsu 

65.4 

67.8 

73.3 

75.6 

76.7 

83.4 

82.4 

85.1 

85.3 

85.4 

74.8 

70.1 

76.7 

*,*a 

Nagoya 

74.0 

70.0 

70.1 

72.8 

72.7 

70.7 

77.2 

78.0 

80.2 

75.8 

75.0 

74.4 

74.8 

i«© 

Hamamatsu 

60.8 

58.8 

65.8 

73.2 

76.6 

83.2 

83.2 

81.0 

82.6 

78.6 

70.0 

63.6 

73.0 

m 

Nnmaxu 

63.7 

64.0 

68.0 

72.8 

74.9 

79.9 

79.8 

79.5 

78.0 

74.9 

73.2 

65.7 

72.9 


Tokio 

60.6 

57.7 

67.7 

72.9 

75.7 

80.0 

81.0 

81.1 

82.4 

79.2 

72.5 

62.1 

72.7 

**.7- 

Chtwhi 

65.3 

64.3 

71.2 

76.4 

80.9 

85.0 

84.7 

85.9 

83.7 

77.1 

73.3 

66.7 

76.2 

; 

Ishinomaki 

76.4 

71.1 

72.3 

72.3 

•77.3 

84.7 

85.7 

87.2 

83.7 

80.2 

76.6 

75.1 

78.5 

i 'Sir 

Miyako 

64.5 

70.3 

71.2 

71.1 

74.1 

83.8 

84.9 

84.5 

83.2 

79.1 

68.7 

64.4 

75.0 ‘ 

tfM 

Kioto 

77.3 

75.4 

72.7 

71.5 

72.3 

77.4 

78.2 

77.4 

78.4 

80.7 

80.5 

79.0 

76.7 

*2$- 

Gift! 

73.8 

66.8 

67.5 

69 6 

70.8 

76.3 

76.6 

77.8 

73.6 

76.1 

74.7 

74.8 

73.6 

J3:Pf 

Nagano 

84.8 

79.3 

73.6 

67.9 

67.4 

75.2 

76.0 

78.8 

76.4 

77.1 

77.8 

80.1 

76.2 

T-ws 

Utsnnomiya 

70.6 

67.0 

70.1 

72.7 

76.3 

80.6 

83.5 

84.1 

83.7 

79.3 

77.4 

71.4 

76.4 

m& 

Fukushimu 

74.3 

69.8 

70.8 

66.5 

67.9 

75.3 

79.4 

80.7 

82.8 

81.8 

73.7 

72.2 

74.6 

: Ulj& 

Ynmngata 

87.1 

83.4 

78.4 

70.5 

69.8 

77 2 

89.2 

80.8 

81.9 

32.7 

84.0 

> 

84.5 

80.0 


Sakai 

74.2 

70.8 

71.5 

72.3 

72.9 

78.6 

78.9 

79.1 

77.4 

74.3 

73.8 

72.3 

74.7 


Kanazawa 

82.4 

78.5 

75.1 

73.9 

73.7 

80.1 

81.4 

79.2 

78.6 

78.4 

78.6 

79.9 

78.3 

tt* 

Fushiki 

88.2 

84.5 

80.8 

79.4 

77.6 

82.3 

82.5 

81.9 

80.9 

77.9 

81.8 

85.0 

81.9 

*?« 

Niigata 

81.9 

76.1 

73.9 

743 

74.4 

82.1 

82.5 

79.8 

79.5 

78.2 

77.0 

7&3 

78.2 

t*ra 

Akita 

76.7 

75 4 

74.0 

74.1 

78.3 

83.3 

86.1 

85.5 

83.8 

81.8 

79.2 

77.4 

79.6 

wm 

Aomori 

81.0 

78.8 

74.3 

73.6 

74.0 

80.6 

81.1 

80.6 

78.2 

74.6 

74.0 

77.6 ' 

77.4 


Hakodate 

81.0 

77.7 

72.4 

73.3 

78.0 

85.2 

85.1 

83.8 

79.9 

74.5 

70.3 

74.1 

77.9 

ss« 

Snttsu 

82.0 

81.4 

75.8 

74.0 

75.7 

83.0 

85.4 

85.0 

79.4 

74.6 

74.9 

79.3 

79.2 

*L« 

Sapi»oro 

81.4 

81.5 

78.1 

73.5 

72.0 

79.6 

82.4 

81.0 

83.6 

79.4 

76.8 

80.0 

79.4 

II * t; ' 1 

Kamikawa 

92.0 

88.5 

78.4 

73.2 

67.9 

74.9 

79.7 

82.4 

84.3 

80.9 

83.7 

87.9 

81.2 

U 

Erimo 

78.7 

79.2 

83.9 

85.8 

88,3 

92.9 

93.1 

92.4 

87.9 

81.5 

80.8 

83.4 

85.7 


Knshiro 

80.4 

79.5 

76.3 

76.3 

• 76.3 

82.1 

84.4 

87.5 

85.9 

79.2 

77.9 

79.4 

80.4 

1 mat 

Abashin 

81.0 

81.9 

83.2 

83.4 

80.0 

83.2 

84.4 

84.0 

80.7 

75.8 

78.3 

77.3 

81.1 

1 ** 

Nemuro 

64.9 

71.3 

75.1 

SO.O 

82.0 

90.7 

90.8 

90.8 

85.2 

75.6 

68.7 

65.4 

78.4 


b 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 5 YEARS, 1891-1895. 


~- v J}& Month 

— 

= 



2£ 

a. 

•fc 

A 

A 

-t* 

+ 

+ 

£ 

J4 % Locality 

jj 

1 Jl 

n 

jj 

n 

n 

Jl 

Jl 

H 

n 

jj 

I 

* 

•Tan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Ang. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 


W it 

AMOUNT OF PRECIPITATION. 


SP1S 

Naha 

115.5 

130.0 

156.7 

213.2 

327.3 

306.1 

179.0 

316.1 

197.6 

110.7 

90.1 


Kagoshima 

66.9 

106.9 

136.0 

185.5 

200.8 

313.24 

169.3 

160.1 

253.5 

106.5 

88.7 


Mijnatk) 

35.4 

86.1 

163.4 

205.3 

210.5 

285.4 

186.9 

216.4 

453.4 

226.7 

93.4 

m* 

Kumamoto 

43.3 

87.0 

111.2 

130.8 

133.5 

246.0 

169.9 

153.8 

150.1 

78.1 

59.5 


Saga 

38.7 

75.1 

114.8 

147.2 

188.8 

255.2 

215.2 

153.1 

163.2 

69.5 

62.7 

fM 

Nagasaki 

70.2 

93.0 

125.1 

147.9 

1300 

243.5 

160.3 

233.4 

210.4 

101.1 

70.2 

BK 

Itangahara 

69.5 

98.1 

194.7 

230.6 

187.5 

392.6 

411.6 

153.6 

364.2 

111.1 

83.1 

«SN 

Fukuoka 

51.2 

78.8 

104.9 

100.8 

81.2 

179.6 

233.9 

106.9 

169.5 

89.1 

68.0 


Oita 

19.9 

61.3 

114.3 

119.9 

120.7 

174.1 

132.8 

119.2 

267.3 

153.8 

57.2 

rm 

Shimonoseki 

47.3 

69.4 

122.3 

130,7 

98.6 

260.7 

219.9 

93.6 

155.2 

79.8 

66.0 


Hiroshima 

34.1 

79.6 

105.0 

151.3 

135.5 

204.6 

172.8 

122.7 

165.7 

108.3 

58.9 

42 Hi 

Matsuyama 

28.9 

54.5 

58.6 

99.3 

121.8 

152.2 

103.6 

54.4 

155.2 

113.2 

54.1 

Will 

Okayama 

21.3 

49.1 

70.9 

91.0 

108.6 

154.1 

146 7 

83.4 

96.3 

92.1 

49.8 

m^ui 

Wakayama 

31.8 

69.7 

87.9 

114.0 

118.1 

182.1 

123.5 

88.5 

152.7 

112.1 

63.6 

Am 

Osaka 

29.2 

72.1 

88.2 

110.1 

135.9 

183.4 

123.6 

120.3 

174.5 

129.8 

81.6 

ft An 

Kochi 

31.7 

126.3 

139.3 

264.4 

209.0 

343.7 

258.7 

240.7 

385.5 

219.1 

77.9 

* 

Tsu 

23.0 

56.7 

87.1 

138.0 

155.7 

240.6 

123.6 

192.4 

244.9 

150.2 

90.8 


Kagoya 

27.5 

70.4 

liO.l 

136.5 

162.3 

207.9 

178.4 

190.5 

177.8 

137.3 

83.5 


Humamatan 

3-1.5 

84.5 

128.3 

171.7 

200.6 

224.7 

139.5 

138 9 

215.9 

122.9 

100.3 

Si* 

Niunazu 

57.2 

104.7 

149.1 

182.2 

196.4 

216.5 

137,7 

96.4 

220.5 

102.3 

114.5 

Jtt# 

Tokio 

36.2 

72.6 

105.8 

138.7 

162.1 

162.1 

121/4 

98.1 

171.2 

130.9 

112.8 

ttT 

Chushi 

64.8 

87.7 

156.0 

175.0 

196.6 

128.7 

93.2 

71.0 

157.5 

192.1 

151.3 

?i« 

Ishinuniuki 

41.7 

41.9 

84.6 

78.0 

126.8 

90.9 

1J9.4 

91.9 

129.7 

119.8 

60.4 

&«£ 

Miyako 

40.9 

74.8 

119.1 

110.9 

172.7 

117.3 

128.6 

1 16.6 

179.6 

178.9 

78.8 

£« 

Kioto 

41.6 

feO.O 

107.4 

129.3 

145.1 

239.1 

190.2 

151.8 

144.6 

121.9 

68.9 


Gifu 

45.8 

m.u 

153.7 

171.4 

193.7 

234.7 

249.9 

253.3 

1415.7 

130.5 

785 

ftSf 

Nagu no 

47.6 

57.8 

49.6 

59.9 

89.7 

106.6 

136.5 

97.0 

84.5 

60.0 

55.3 

*Wr 

Utsunomiya 

29.2 

57.3 

103.4 

67.5 

150.2 

199.0 

261.9 

227.0 

183.1 

100.0 

85.3 

iiSK 

Fukushima 

51.2 

•19.6 

84.3 

73.0 

131.9 

107.5 

131.1 

97.7 

161.0 

111.2 

67.9 

UlB 

Vamagata 

105.C 

69.2 

71.5 

51.4 

106.2 

100.7 

148.8 

92.3 

102.8 

83.0 

85.6 

tt 

Sakai 

219.6 

134.9 

159.2 

124.1 

120.9 

185.9 

151.8 

194.0 

195.2 

160.7 

144.3 


Kanazawa 

339.5 

162.6 

156.5 

139.8 

164.1 

133.9 

162.9 

197.1 

141.7 

159.1 

258.2 

tt* 

Fuahiki 

321.0 

148.5 

147.2 

101.6 

114.8 

135.2 

176.2 

159.2 

156.3 

121.3 

209.3 

®ri8 

Niigata 

277.5 

108.5 

102.6 

68.5 

102.1 

116.1 

142.0 

120.5 

146.0 

115.7 

180.7 


Akita 

110.3 

99.7 

119.3 

101.5 

112.4 

136.1 

162.8 

180.1 

147.1 

120.0 

193.3 


Aomori 

152.7 

97.8 

78.3 

59.3 

99.3 

59.8 

105.7 

154.1 

130.7 

66.8 

132.6 

HUS 

Hakodate 

64.1 

47.1 

70.6 

74.9 

98.5 

95.6 

113.7 

137.5 

166.8 

100.9 

98.0 


Suttsu 

91.7 

90.5 

72.9 

63.8 

63.6 

40.4 

83.8 

105.9 

146.5 

129.2 

150.6 

♦Ltt 

Sapporo 

58.0 

57.5 

64.3 

42.5 

59.3 

39.2 

88.1 

120.1 

124.4 

102.0 

104.7 

, ±jh 

Kuraikawn 

74.6 

37.3 

53.6 

57.3 

70.0 

76.4 

111.0 

114.5 

121.3 

1C0.4 

106.7 

%£ 

Eriu.o 

20.1 

17.7 

58.7 

42.4 

115.2 

86.0 

145.4 

136.1 

92.7 

92.6 

123.5 

met 

Kuabiro 

24.0 

39.6 

68.7 

104.9 

104.2 

94.8 

134£ 

153.7 

96.3 

71.2 

91.0 

mm 

Abash iri 

22.9 

17.3 

41.1 

51.6 

48.0 

62.7 

85.4 

101.1 

87.1 

65.8 

64.0 

wa 

Nemtiro 

24.9 

22.8 

68.9 

84.2 

99.0 

94.0 

13.0 

16.5 

94.6 

89.9 

108.3 


68.5 

2210.8 

81.6 

18103 

90.2 

2253.2 j 

44.7 

1407.8 ' 

65.9 

1468.3 

91.0 

16761) 

98.2 

2394.8 

688 

1332.7 

28.3 

136S.7 

58.2 

1402.3 

44.0 

13825 ! 

44.9 

1010.7 1 

24.6 

987.9 

32.8 

98.1 

49 3 

1298.1 

52.6 

2408.9 

29.4 

15?94 

37.6 

1529.8 

48.2 

1607.4 

46.5 

1624.0 ; 

51.2 

1363.2 

57.4 

1531.3 

50.8 

1055.9 

86.5 

1404.7 

40.3 

14G0.2 

55.6 

1818.8 

46.2 

890.7 

33.9 

1527.8 

51.8 

1118.2 

124.0 

1142.1 

191.9 

1983.0 ! 

366.3 

2381.7 

338.5 

2129.1 j 

201.7 

1618.9 

149.6 

1031.9 

173.9 | 

1311.5 

65.9 j 

1152.3 

132^ 

1171.2 

91.0 

j 950.9 

96.2 

1 1019.4 


*. , -.-t**** 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 5 YEARS, 1891-1895. 


i ■«- 

E 





Month 

— 

_ 

2 

• 

m 

3£ . 


-t 

* 

il 

1* 

T 

■t 

£ 



Jl 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

>} 

n 

f\ 

f\ 

n 

¥ 

i Jt£ Locality 

Jan. 

FeK 

March 

April 

May 

June 

July 

Ang. 

8ept. 

Oct. 

Nev. 

Dec. 

Annual 






— 0 * 

& * m 

E 

• 








MAXIMUM 

DAILY AMOUNT 

OF PRECIPITATION. 





Nahn 

114.0 

j 52.5 

65.4 

351.8 

124.7 

156.5 

184.9 

202.2 

147.7 

75.9 

91.3 

34.0 

351.8 


Kagoshima 

36.3 

1 56.3 

67.4 

59.6 

92.9 

93.4 

89.8 

82.5 

107.4 

140.4 

82.8 

40.5 

140.4 


Miyazaki 

14.7 

56.5 

61.9 

64.2 

188.3 

93.4 

135.3 

157.2 

101.9 

154.3 

94.4 

143.1 

188-3 

as* 

Kumamoto 

22.4 

28.3 

30.5 

36.3 

66.4 

109.7 

105.0 

166.9 

70.5 

50.6 

40.9 

23.0 

166.9 

m 

Saga 

20.8 

30.7 

32.3 

54.7 

57.1 

104.4 

135.7 

97.5 

131.1 

39.8 

46.5 

28.7 

135.7 

m 

Nagasaki 

31.6 

49.5 

30.5 

52.5 

61.9 

90.0 

106.3 

133.3 

176.4 

79.0 

47.5 

42.7 

176.4 

»sc 

Itsugahara 

53.3 

37.5 

112.7 

108.4 

99.9 

223.4 

230.3 

122.6 

171.3 

232.2 

122.2 

82.0 

232.2 

SSW 

Fukuoka 

14.3 

21.6 

28.9 

45.8 

54.1 

67.6 

208.7 

79.2 

95.1 

87.1 

36.8 

28.8 

208.7 


Oita 

25.4 

41.4 

38.4 

80.0 

78.0 

84.7 

144.6 

100.9 

183.6 

327.9 

47.9 

27.2 

327.9 

TH 

Shimonosoki 

21.5 

22.1 

42.2 

65.1 

57.8 

93.1 

153.5 

87.9 

55.8 

73.1 

40.1 

24.3 

153.5 

A 

Hiroshima 

28.4 

46.0 

40.3 

73.5 

80.5 

94.5 

114.9 

83.4 

75.8 

102.2 

32.8 

36.6 

114.9 


Matsuyama 

15.4 

17.4 

18.8 

33.9 

59.2 

63.3 

52.2 

44.3 

93.3 

156.9 

32.6 

19.6 

156.9 

BUl 

Okayama 

18.0 

18.4 

38.6 

47.1 

42.8 

79.2 

177.4 

75.4 

33.3 

75.5 

, 31.7 

18.0 

177.4 


Wakayama . , 

23.4 

29.1 

26.9 

42.0 

81.5 

96.5 

00.1 

60.1 

81.0 

62.6 

42.8 

21.8 

96.5 

*R 

Osaka ' s 

19 4 

42.2 

29.7 

45.3 

85.6 

92.7 

82.8 

83.0 

70.6 

109.0 

72.9 

34.8 

109.0 

I K*i 

Kochi 

20.3 

127.7 

71.7 

130.1 

1250 

165.7 

186.8 

180.4 

171.9 

177.7 

71.8 

78.5 

186.8 

at 

Tsu 

21.7 

26.2 

32.7 

82.9 

114.0 

139.3 

88.9 

156.0 

171.2 

86.2 

65.5 

17.4 

171.2 

sira 

Nagoya 

19.2 

27.4 

76.4 

68.1 

62.2 

74.4 

99.6 

142.9 

94.4 

69.7 

52.7 

52.9 

142.9 


Hamamatsu 

2G.6 

63.9 

75.1 

94.9 

87.8 

139.2 

60.5 

155.7 

99.4 

59.2 

67.7 

41.3 

155.7 


Nnmazu 

38tf 

76.8 

83.6 

75.9 

114.0 

90.1 

61.7 

110.4 

130.4 

37.6 

85.6 

25.1 

136.4 

«nc 

Tokio 

24.3 

47.1 

87.1 

54.1 

84.5 

69.4 

133.0 

132.8 

109.0 

44.6 

60.4 

61.8 

133.0 

**T- 

Choebi 

59.5 

53.0 

117.8 

64.0 

123.7 

71.8 

120.2 

72.6 

98.9 

93.0 

66.3 

39.0 

128.7 


Ishinomaki 

514 

41.1 

31.1 

53.6 

56.3 

48.3 

103.4 

62.4 

114.4 

77.5 

25.5 

87.5 

114.4 

SfA- 

Miynko 

62.2 

42.2 

53.4 

61.0 

115.6 

91.9 

152.6 

57.8 

127.3 

112.3 

65.6 

59.0 

152 6 


Kioto 

21.8 

32.2 

52.2 

44.3 

75.3 

133.2 

70.0 

81.3 

82.6 

55.4 

39.8 

19.3 

133 2 

«*?• 

Gifu 

30.7 

48.0 

80.0 

73.4 

95.9 

128.4 

109.8 

109.6 

78.2 

72.6 

44 8 

37.5 

128.4 


Nngnuo 

12.8 

17.1 

21.6 

35.0 

50.5 

31.3 

69.0 

62.2 

56.6 

45.6 

27.8 

17.5 I 

69.0 

•?K'A; 

Utsnnomiya 

33.6 

38.2 

47.7 

38.5 

74.9 

78.0 

73.1 

140.6 

59.4 

41.0 

44.3 

58.0 

140.6 

sSS 

Fukushinm 

55.2 

38.3 

32.7 

26.0 

52.6 

62.6 

57.2 

52.4 

152.2 

87.3 

40.6 

71.6 

152 2 

m«5 

Ynmagntu 

56.9 

26.7 

21.3 

17.7 

39.1 

42.2 

60.5 

41.0 

87.3 

55.9 

20.5 

111.1 

111.4 

* 

Sakai 

44.4 

33.9 

37.0 

77.3 

70.7 

98.6 

73.0 

290.2 

202 0 

197.5 

57.7 

43.1 

290.2 

fci? 

Kannzawn 

54.1 

32.8 

32 7 

40.6 

61.4 

68.0 

70.1 

90.4 

63.9 

66.0 

76.5 

65.5 

90.4 

{** 

Fushiki 

49.5 

23.8 

26.1 

25.9 

49.5 

66.4 

98.3 

74 2 

94.7 


57.8 

50.4 

98.3 


Niigata 

682 

26.8 

26.1 

27.5 

40.2 

82.1 

78.C 

68.6 

86.4 

29.5 

53.6 

54.4 

86.4 

ttffl 

Akita 

18.2 

23.4 

57.7 

30.4 

38.3 

104.4 

59.0 

H0.2 

48.7 

63.7 

50.9 

39.8 

104.4 

1] 

Aomori 

23.5 

25.7 

30.4 

22.0 

86.5 

31.6 

86.0 

61.8 

76.8 

21.7 

25.1 

51.0 

86.5 


Hakodate 

88.6 

25.3 

27.8 

42.6 

40.1 

44.0 

79.9 

65.0 

104.2 

49.2 

38.7 

24.4 

104.2 

laps? 

but tsu 

24.8 

37.1 

24.9 

32.1 

31.2 

80.4 

43.3 

62.7 

75.0 

54.5 

3‘i7 

32.0 

75.0 

(#.« 

Sopporo 

25.3 

15.7 

26.1 

22.4 

28.3 

12.5 

43.8 

50.9 

79.8 

53.1 

37.0 

28.8 

79.8 

B JbiU 

Kamikuwa 

16.7 

lO.Ii 

17.4 

27.2 

30.9 

50.6 

51.0 

61.4 

42.2 

44.8 

22.3 

27.4 

61.4 

I ** 

Erimo 

6.5 

12.8 

44.9 

43.4 

53.4 

(»5.R 

109.6 

76.5 

64.8 

82.7 

89.1 

38.9 

109.6 

I! *U» 

Kushiro 

11.8 

180 

25.4 

69.6 

42.4 

64.3 

120.6 

56.5 

55.4 

37.5 

49.1 

39.9 

120.6 

P W 4> 

Abash iri 

10.8 

8.9 

42.7 

30.8 

30.7 

42.1 

52.5 

37.8 

47.0 

44.1 

26.7 

24.9 

52.5 


Nemuro 

13.9 

22.3 

31.6 

43.3 

61.5 

47.6 

765 

121.7 

46.4 

47.0 

45.8 

43.3 

| 121.7 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 5 YEARS, 1891-1895. 


J! ^ Month 

— 

ZZ 


m 

31 


-h 

A 

A 

+ 

+ 

+ 

£ 


n 

n 

n 

R 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

I 

* 

H $5 Locality 

Jon. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Not. 

Dec. 

Annual 


ffi 5>c B m. 

NUMBER OF DAYS WITH PRECIPITATION. 



Naha 

18.0 

16.8 

16.0 

14.0 

20.8 

16.6 

13.6 

18.0 

r —— - 

21.4 

15.8 

11.2 

14.6 

196.6 


Kagoshima 

18.4 

14.4 

15.6 

13.4 

13.0 

17.2* 

13.6 

14.0 

16.4 

10.6 

7.6 

10.8 

1534 

ft* 

Miyazaki 

6.0 

9.0 

14.4 

12.4 

13.4 

16.8 

10.6 

11.4 

19.8 

12.0 

5.8 

6.0 

137.6 

fig* 

Kumamoto 

13.0 

11.4 

14.6 

13.4 

10.6 

15.8 

15.2 

11.2 

16.6 

8.2 

9.4 

11.0 

j 150.4 1 

£1t 

Saga 

12.8 

13.0 

13.2 

13.0 

9.0 

15.2 

12.2 

10.2 

14.0 

7.4 

9.0 

11.2 

140.2 


Nagasaki 

17.8 

13.2 

15.6 

13.6 

11.2 

15.0 

11.8 

12.8 

16.2 

9.4 

11.0 

14.4 

162.0 

EK 

ItHugahnra 

10.8 

10.8 

11.8 

11.2 

10.6 

13.0 

15.0 

11.8 

15.8 

8.4 

7.4 

10.0 

136.6 | 

*8«l 

Fukuoka 

17.6 

13.8 

14.2 

11.8 

9.0 

14.2 

11.8 

10.2 

13.8 

8.8 

,9.0 

13.6 

147.8 ! 


Oita 

6.4 

9.0 

12.2 

12.0 

9.4 

14.2 

10.0 

8.8 

16.6 

7.8 

5.8 

5.4 

117.6 | 

TH 

Sbimouoseki 

15.6 

12.6 

14.8 

13.2 

9.4 

14.0 

9.6 

9.4 

16.0 

9.6 

10.8 

14.6 

149.6 ; 

fSffi 

Hiroshima 

10.0 

10.0 

12.6 

12.8 

9.6 

12.4 

10.0 

9.0 

15.6 

7.4 

7.4 

8.6 

125.4 

Kill 

Matsuyama 

11.2 

9.4 

13.2 

12.8 

10.0 

14.0 

10.0 

8.4 

15.8 

9.6 

9.2 

11.0 

134.6 | 

mm 

Okayama 

5.4 

9.4 

12.2 

10.2 

9.8 

14.0 

10.8 

8.4 

12.2 

8.6 

7.4 

7.2 

115.6 ’ 

WSClll 

Wakayama . y 
Osaka ^ 

7.8 

10.6 

13.2 

12.2 

10.8 

15.0 

11.2 

11.0 

14.6 

10.8 

9.4 

8.4 

135.0 j 


7.2 

9.6 

13.4 

11.0 

11.0 

13.8 

10.4 

9.6 

13.6 

9.4 

7.4 

7.6 

124.0 

ifSJai 

Kochi 

6.8 

8.4 

12.4 

13.4 

11.0 

16.4 

12.4 

12.6 

18.6 

10.8 

6.4 

r.,6 

134.8 

it 

Tra 

8.2 

11.2 

15.8 

14.4 

11.6 

16.0 

14.0 

12.8 

17.0 

12.4 

9.2 

7.4 

lS'XO 


Nagoya 

7.0 

9.6 

13.0 

12.0 

11.4 

14.4 

13.6 

12.2 

14.8 

11.0 

9.2 

7.2 

135.4 j 

»e 

Hamamatsu 

5.6 

7.8 

12.6 

13.8 

10.0 

15.2 

11.4 

8.8 

13.0 

13.8 

8.0 

6.4 

126.4 j 

fflit 

Numazu 

6.6 

9.0 

12.8 

13.4 

11.0 

14.8 

13.6 

8.6 

14.4 

12.6 

10.2 

6.8 

133.8 


Tokio 

4.6 

8.0 

13.8 

13.2 

11.4 

14.6 

14.2 

10.4 

16.6 

15.0 

9.2 

5.0 

136.0 


rhoshi 

9.0 

9.4 

15.8 

14.0 

12.6 

12.8 

9.8 

7.2 

13.0 

13.8 

11.2 

6.8 

135.4 j 


Ishinomnki 

8.8 

8.2 

11.4 

11.0 

12.6 

14.0 

14.6 

13.0 

13.6 

12.4 

9.0 

10.0 

138.6 

** 

Miyako 

6.0 

10.4 

13.8 

10.4 

14.2 

14.6 

16.4 

14.0 

16.2 

11.4 

11.2 

8.6 

147.2 


Kioto 

11.2 

14.2 

15.4 

12.8 

12.2 

15.6 

16.8 

12.8 

15.0 

11.0 

11.2 

11.2 | 

159.4 


Gifu 

10.6 

11.2 

13.4 

12.2 

12.6 

15.6 

15.2 

14.0 

14.8 

10.8 

9.8 

11.6 

151.8 

&Ff 

Nagnno 

10.2 

16.4 

14.0 

11.6 

13.2 

14.8 

14.6 

13.0 

12.6 

9.6 

11.2 

14.6 

164.8 


Utsuno »iya 

5.4 

6.8 

13.(5 

12.8 

14.6 

16.6 

19.0 

18.0 

16.6 

13.2 

10.2 

4.2 

151.0 

*sa 

Fukushimn 

13.4 

9.6 

12.6 

10.8 

12.4 

13.8 

17.4 

14.6 

16.4 

12.4 

10.2 

15.0 

158.6 

i4^ 

Vamagata 

25.0 

18.0 

17. ‘2 

11.6 

13.0 

13.4 

14.8 

13.6 

13.6 

13.8 

19.4 

22.4 

195.8 

Jft 

Sakai 

28.4 

20.8 

19.8 

12.3 

11.4 

13.0 

12.6 

10.6 

17.0 

15.6 

20.8 

25.2 

208.0 ! 

0t» 

Kanazawa 

28.0 

22.0 

20.6 

13.6 

13.4 

14.0 

13.2 

11.8 

15.6 

15.2 

20.8 

25.6 

213.8 ! 

ft* 

Fnabiki 

28.4 

. 23.0 

20.2 

14.2 

12.4 

15.0 

15.0 

12.2 

16.6 

14.4 

20.4 

25.8 

: 217.0 


Niigata 

29.8 

23.8 

21.8 

15.2 

14.6 

14.8 

14.2 

12.0 

15.6 

16.4 

23.6 

27.4 

229.2 

f*W 

Akita 

28.0 

24.6 

22.8 

14.8 

15.0 

15.4 

17.4 

14.4 

15.8 

15.8 

21.0 

26.2 

234.2 

W* 

Aomori 

27.2 

23.6 

20.4 

13.2 

14.0 

13.6 

13.0 

.13.0 

14.2 

15.4 

22.2 

25.8 

215.6 | 

IBSt 

Hakodate 

21.4 

19.4 

17.8 

11.8 

13.0 

13.4 

13.6 

13.6 

15.6 

12.6 

17.6 

21.4 

191.2 ! 


Suttsu 

29.0 

23.4 

20.2 

12.2 

152 

13.2 

12.8 

13.8 

17.4 

18.2 

23.0 

24.8 

223.2 j 


Sapporo 

20.0 

17.8 

17.0 

14.4 

13.6 

15.4 

12.6 

15.8 

15.0 

16.0 

.19.2 

20.0 

196.8 | 

±jll 

Kamilia wa 

23.0 

17.6 

17.8 

15.0 

13.4 

13.8 

14.6 

15.0 

14.8 

19.6 

22.2 

23.2 

210.0 i 

«* 

Erimo 

16.6 

12.4 

15.2 

10.2 

12.6 

12.6 

12.8 

13.2 

13.4 

11.4 

18.2 

16.2 

164.8 

01 ill 

Kushiro 

9.2 

9.4 

11.6 

13.8 

12.4 

16.8 

17.4 

21.2 

16.6 

13.2 

13.4 

11.8 

166.8 j 

IKfe 

Abashin 

13.4 

10.8 

11.8 

10.8 

11.0 

12.2 

11.4 

12.2 

11.4 

12.4 

15.8 

16.2 

149.2 | 

tft-g 

Nemnro 

10.2 

7.0 

11.0 

14.6 

13.2 

18.0 

13.8 

17.6 

15.6 

11.8 

14.2 

13.4 

161.0 

- 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 5 YEARS, 1891-1895. 


R * Month 

— 

— 

— 

(M 

2 

-1- 
. /N 

-t 

A 

A 

T 

+ 

t 



r 

r 

R 

n 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

if. 

Jtfc Locality 

Jan. 

Fob. 

March 

April 

May 

Jane 

Jnly 

Ang. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 


¥ m m a 

MEAN CLOUD AMOUNT. 


1 JEW 

Naha 

7.4 

7.9 

8.1 

7.3 

8.3 

7.6 

6.0 

6.1 

6.7 

5.9 

6.8 

7.1 

j 7.1 

I *&fi 

Kagoshima 

5.8 

5.8 

6.8 

6.5 

6.8 

7.9 

6.2 

5.6 

6.7 

5.3 

4.4 

4.9 

C.l 

I 

Miyazaki 

3.8 

4.6 

5.7 

5-7 

6.3 

6.9 

5.1 

4.6 

7.1 

5.7 

3.5 

3.0 

j 5.2 


Kumamoto 

5.8 

5.4 

6.4 

6.2 

6.2 

7.3 

C.l 

5.1 

6.6 

4.9 

3.9 

5.0 

j 5.8 

VJX. 

Sagn 

6.5 

6.1 

6.4 

6.0 

6.3 

7.2 

6.1 

5.4 

6.9 

5.0 

4.1 

5.7 

6.0 

| 

m 

Nagasaki 

C.7 

6.0 

6.6 

6.3 

6.4 

7.3 

6.1 

5.5 

6.4 

4.9 

4.4 

fi.O 

C.l 

ja* 

Itsngahani 

5.5 

5.6 

5.9 

6.2 

6.0 

7.6 

7.0 

6.1 

7.0 

5.7 

4.0 

4.8 

6.0 

t&W 

Fukuoka 

7.5 

7-2 

6.9 

6.5 

6.4 

7.7 

6.4 

5.3 

7.4 

5.5 

6.3 

6.7 

6.6 1 

i *«• 

Oita 

5.2 

, 5.5 

5.9 

5.7 

5.7 

6.9 

5.6 

4.5 

7.0 

5.5 

4.1 

4.4 

5.5 

TW 

Shimonoeeki 

7.4 

6.9 

6.8 

6.4 

6.1 

7.2 

6.0 

5.4 

7.4 

5.2 

5.0 

6.8 

6.4 

flfft 

Hiroshima 

55 

5.5 

5.9 

5.7 

5.8 

' 7.1 

5.7 

4.7 

7.0 

4.7 

4.2 

5.2 

5.6 ; 

SHll 

Matsuyama 

C.l 

5.0 

6.2 

6.0 

6.2 

7.3 

6.1 

5.1 

7.0 

5.3 

4.5 

5.7 

7.1 j 

«Ul 

Okayama 

5.0 

5.6 

6.3 

6.2 

6.4 

7.5 

6.4 

5.3 

7.3 

5.6 

4.4 

4.6 

5.9 } 

»WUl 

'Wakayama. , 
Osaka 

4.8 

5.0 

6.0 

6.0 

5.9 

7.0 

6.0 

4.7 

6.4 

5.4 

4.1 

4.2 

5.5 j 

*R 

G.3 

6.0 

6.7 

G.5 

6.6 

7.8 

6.8 

5.7 

7.2 

6.1 

5.4 

5.8 

6.4 

fito 

Kochi 

4.2 

4.5 

5.8 

5.8 

6.2 

7.6 

6.0 

4.8 

7.3 

5.2 

3.4 

3.3 

5.4 

if 

Tan 

4.7 

4.9 

6.1 

6.4 

6.6 

7.5 

6.7 

5.7 

7.2 

5.9 

4.5 

4.0 

5.9 

*£& 

Nagoya 

4.7 

4.2 

5.7 

6.1 

6.4 

7.5 

6.7 

6.5 

6.9 

5.5 

4.4 

4.1 

5.6 


Hamamatsu 

4.3 

4.6 

6.2 

6.9 

7.1 

8.2 

7.6 

6.4 

7.6 

6.5 

4.7 

3.4 

6.4 

iflip 

Nnmnzu 

4.0 

5.4 

6.4 

7.2 

7.3 

8.3 

7.5 

6.6 

7.2 

6.7 

4.8 

3.3 

6.2 

MtiL 

Tokio 

3.8 

4.5 

6.2 

6.6 

6.G 

7-8 

7.1 

6.3 

7.0 

6.9 

4.4 

3.0 

5.8 

m- 

Chochi 

4.8 

5.5 

7.0 

6.8 

7.1 

8.1 

7.0 

6.1 

7.0 

7.3 

5.3 

3.8 

6.3 


Isliinomnki 

6.3 

5.0 

6.0 

6.6 

7.0 

• 7.9 

7.8 

7.2 

7.3 

6.0 

5.2 

5.2 

6.4 

s&- 

Miyako 

4.5 

4.8 

6.0 

6.7 

7.1 

8.1 

7.7 

6.7 

7.1 

5.5 

4.6 

4.4 

6.1 

«» 

Kioto 

5.7 

6.0 

6.5 

0.5 

6.5 

7.8 

6.9 

5.7 

7.3 

5.7 

5.0 

5.1 

6.2 


Gifu 

6.0 

4.5 

5.5 

5.7 

6.0 

7-2 

6.6 

5.6 

6.8 

5.1 

4.2 

4.5 

5.6 

ftW 

Nagano 

6.8 

6.3 

6.6 

6.3 

6.9 

8.0 

7.2 

6.7 

7.5 

6.6 

5.6 

5.6 

6.7 


Utsnnomiya 

3.1 

3.7 

5.5 

6.2 

6.4 

7.8 

7.4 

6.8 

7.4 

6.4 

3.7 

2.3 

5.6 

»S£. 

Fukushimu 

6.0 

5.5 

6.3 

6.4 

7.0 

7.9 

7.9 

7.1 

7.6 

6.5 

5.0 

5.6 

6.6 

j 

Yamngata 

7.7 

7.0 

7.0 

6.5 

6.8 

7.5 

7.2 

6.4 

6.8 

6.1 

6.6 

7.3 

6.9 


Sakai 

8.0 

7.8 

7.2 

6.4 

6.0 

7.7 

6.6 

5.2 

7.4 

6.2 

6.6 

7.9 

6.9 

£j? 

Katin za-ru 

8.9 

8.2 

7.4 

0.8 

6.7 

8.1 

7.4 

6.3 

7.7 

6.5 

7.1 

8.3 

7.4 


Fushiki 

9.0 

ao 

7.4 

6 9 

6.6 

a2 

7.4 

6.1 

7.5 

6.5 

7.0 

8.1 

7.4 

a-;y 

Niigata 

8.9 

8.2 

7.6 

7.0 

6.9 

7.7 

7.1 

5.8 

8.1 

6.2 

7.4 

8.1 

7.4 


Akita 

9.2 

8.6 

8.0 

7.1 

7.5 

8.3 

7.7 

6.4 

6.9 

5.9 

7.9 

8.6 

7.7 

i 

: ** 

Aomori 

8.3 

8.0 

7.0 

6.3 

6.6 

7.4 

7.0 

5.9 

6.3 

5.4 

7.5 

8.2 

7.0 

fttof 

Hakodate 

7.5 

7.1 

7.0 

6.5 

7.2 

7-9 

8.1 

7.3 

6.8 

5.5 

6.7 

7.5 

7.1 

aw 

Suttau 

9.0 

8.8 

7.9 

6.7 

7.1 

7.4 

7.2 

6.8 

6.7 

6.1 

8.2 

8.8 

7.6 

#.* 

Sapporo 

6.9 

7.4 

7.0 

6.9 

7.2 

7.5 

7.2 

6.6 

6.6 

5.6 

6.8 

6.9 

6.9 

hill 

Kamikawa 

7.5 

7.5 

7.3 

7.0 

7.2 

7.5 

7.8 

7.7 

7.6 

7.0 

8.1 

8.2 

7.5 

1 tS* 

Erimo 

6.1 

5.6 

6.2 

6.2 

7.3 

8.3 

8.3 

7.7 

6.9 

5.0 

6.3 

6.4 

6.7 

1 «& 

Kushiro 

4.5 

5.4 

5 9 

7.0 

7.7 

8.1 

8.2 

8.2 

7.4 

5.4 

5.4 

4.6 

6.5 

SSxt 

Abash iri 

6.7 

7.0 

6.7 

0.9 

7.4 

7.2 

7.4 

7.1 

6.9 

5.7 

6.8 

6.7 

6.9 


Nemuro 

5.4 

5.8 

6.1 

6.9 

7.5 

8.3 

8.2 

8.2 

7.1 

5.5 

5.7 

5.2 

6.7 


S 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 5 YEARS, 1891-1895. 


-V. 

J3 Month 

— 

— 

— 

PI 

K 

a. 

s> 

-t 

A 

A 

+ 


t 

£ 


>> V 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

* 

n 

* 

Jftfc locality 

Jan. 

Feb. 

Mnrch 

April 

May 

June 

July 

Aug. : 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Doc. 

Annnitl 

i 






tfe flf 

0 

& 











NUMBER OF 

CLEAR DAYS. 






row 

Naha 

0.4 

1.2 

0.4 1 

0.0 

0.2 

0.2 

2.2 

0.8 

0.2 

2.2 

1.0 

1.2 

10.8 

flfcJifi 

Kagoshima 

4.4 

5.4 

2.6 

4.2 

3.4 

1.6 

3.2 

3.6 

3.6 

8.0 

8.2 

&6 

56.8 


Miyazaki 

13.0 

7.4 

6.4 

68 

4.6 

2.8 

7.0 

8.4 

1.6 

7.0 

12.6 

15.8 

93.4 

IK* 

Kumamoto 

3.2 

5.0 

3.2 

4.4 

4.2 

1.6 

2.4 

4.8 

2.2 

7.8 

11.0 

6.8 

56.6 

Vi’S. 

Saga 

1.6 

2.8 

3.6 

5.0 

3.0 

1.4 

1.8 

2.8 

2.0 

6.2 

9.8 

5.2 

45.2 


Nagasaki 

1.6 

3.8 

2.0 

4.4 

2.8 

2.0 

2.2 

3.2 

3.0 

8.2 

8.8 

4.6 

46.6 

BSC 

Itsngahara 

4.0 

3.6 

5.2 

5.6 

4.8 

1.0 

2.2 

3.6 

0.6 

4.2 

9.6 

6.8 

51.2 

MM 

Fukuoka 

0.2 

2.0 

2.4 

3.8 

2.6 

1.6 

2.2 

2.6 

1.4 

5.0 

5.6 

3.0 

32.4 j 

kft 

Oita 

4.2 

3.4 

4.4 

5.2 

5.4 

2.0 

6.2 

6.4 

3.4 

5.2 

8.2 

7.2 

51.2 ! 

TM 

Shimonoaeki 

0.0 

1.6 

2.2 

4.4 

3.4 

1.0 

3.2 

4.4 

1.4 

5.4 

6.0 

22 

35.2 

Bft 

Hiroshima 

1.2 

2.6 

4.4 

5.6 

5.0 

1:6 

4.6 

6.4 

2.4 

8.0 

7.8 

3.0 

52.6 

tSlli 

Matsuyama 

1.4 

3.8 

3.4 

5.0 

4.8 

1.4 

3.8 

6.2 

3.0 

6.4 

8.2 

3.6 

51.0 

Willi 

Okayama 

40 

2.8 

2.8 

4.2 

4.6 

1.2 

2.4 

4.6 

1.8 

5.0 

7.2 

5.2 

45.8 

*K 

Osaka 

4.4 

2.8 

3.0 

4.4 

5.6 

1.8 

3.0 

5.2 

2.6 

5.6 

8.8 

7.4 

546 

*0RlU 

Wakayama 

0.8 

1.6 

2.4 

4.0 

4.0 

12 

2.6 

3.4 

1.4 

3.0 

5.4 

2.4 

32.2 


Kochi 

10.6 

7.6 

4.8 

5.4 

4.4 

1.4 

5.2 

7.8 

2.6 

7.6 

12.2 

14.0 

83.6 

» 

Tsu 

4.0 

2.2 

32 

3.8 

4.6 

1.4 

2.2 

2.6 

1.2 

5.2 

7.0 

8.2 

45.6 

mm 

Nagoya 

4.4 

7.4 

5.2 

4.2 

4.6 

2.0 

2.0 

3.6 

2.2 

6.2 

7.2 

8.6 

57.6 

we 

Hamamatsu 

80 

7.8 

3.8 

34 

3.0 

0.6 

2.4 

2.0 

1.4 

3.2 

8.6 

15.0 

59.2 


Nnmazu 

11.4 

5.2 

4.8 

3.2 

2.2 

0.6 

0.8 

2.8 

0.6 

2.0 

8.6 

14.4 

56.6 

*sc 

Tokio 

12.4 

7.2 

5.0 

3.4 

2.8 

0.6 

1.4 

2.0 

1.4 

2.4 

8.8 

14.8 

62.2 


Choshi 

8.6 

4.0 

3.0 

2.6 

2.4 

0.6 

1.6 

2.6 

3.0 

1.2 

5.6 

12.4 

48.2 \ 

7/® 

Ishinomaki 

2.2 

3.4 

2.6 

2.0 

1.6 

0.4 

0.4 

0.6 

0.8 

2.2 

3.6 

2.8 

1 22.6 

A# 

Miyako 

6.4 

5.2 

3.2 

1.8 

2.2 

0.6 

0.8 

2.2 

1.4 

4.6 

4.6 

6.8 

39.8 

SW 

Kioto 

2.4 

1.4 

2.6 

3.4 

4.4 

1.0 

1.6 

2.6 

0.8 

4.2 

4.4 

4.4 

33.2 


Gifu 

3.0 

4.8 

4.8 

5.0 

4.8 

1.6 

2.6 

3.6 

2.2 

8.2 

7.6 

5.8 

54.0 

fiPf 

Nagano 

2.0 

2.4 

3.2 

4.0 

2.6 

0.4 

1.6 

1.6 

0.8 

3.2 

5.0 

5.0 

31.8 

sj'wsr 

Utsunomiya 

13 8 

10.2 

5.8 

3.2 

2.8 

0.8 

0.8 

0.6 

0.2 

2.8 

11.6 

18.0 

70.6 

us a 

Fukushima 

1.0 

•2.2 

2.8 

2.4 

1.8 

0.8 

1.0 

1.0 

0.6 

2.4 

3.4 

4.0 

23.4 

Hiro 

Yamagata 

0.0 

0.8 

1.2 

1.0 

16 

0.8 

0.6 

1.6 

1.2 

1.4 

1.4 

1.4 

13.0 


Sakai 

0.0 

0.6 

2.0 

4.8 

4.2 

1.0 

2.2 

6.0 

1.2 

2.0 

1.4 

0.6 

25.0 


Kanazawa 

0.0 

0.4 

2.0 

3.0 

4.0 

0.4 

2.2 

3.2 

1.0 

3.2 

2.2 

1.0 

22.6 

{Kk 

Fushiki 

0.0 

0.8 

2.4 

3.8 

3.8 

0.6 

1.6 

3.4 

1.4 

3.6 

3.0 

1.6 

26.0 

mm 

Niigata 

0.0 

0.2 

1.6 

2.0 

2.4 

0.8 

1.4 

4.4 

2.0 

2.6 

0.6 

1.0 

19.0 

fkm 

Akita 

0.2 

0.2 

0.2 

28 

2.0 

0.4 

1.6 

3.4 

1.2 

3.2 

0.6 

0.4 

16.2 

,m 

Aomori 

0.2 

0.8 

1.8 

2.0 

3.4 

1.2 

1.8 

3.6 

2.8 

5.4 

1.4 

0.2 

24.6 

bust 

Hakodate 

0.2 

0.6 

1.8 

1.4 

1.6 

0.6 

0.4 

2.0 

1.6 

3.6 

1.8 

0.2 

15.8 

SBf 

Sutton 

0.2 

0.0 

0.8 

2.2 

2.2 

0.8 

0.8 

1.6 

1.8 

2.6 

0.4 

0.2 

13.6 

tun 

Sapporo 

0.2 

0.0 

2.2 

2.0 

1.2 

0.2 

1.4 

2.0 

2.4 

3.4 

0.6 

1.2 

16.8 

±JH 

Kamikawa 

0.0 

1.2 

2.4 

1.8 

1.4 

0.6 

0.2 

0.2 

(<.0 

0.6 

0.4 

0.6 

10.0 

1X1& 

Erimo 

1.0 

* 

1.4 

1.6 

1.6 

1.0 

0.2 

0.0 

0.0 

0.8 

4.0 

0.8 

1.4 

13.8 

am 

Kushiro 

8.0 

2.4 

3.0 

2.4 

0.8 

0.4 

0J5 

0.4 

1.4 

5.8 

4.6 

6.4 

36.2 

WiE 

Altaahiri 

1,3 

1.0 

3.2 

2.8 

1.8 

1.0 

0.8 

1.0 

1.4 

3.4 

1.0 

2.8 

21.4 

«-fc 

Nemuro 

4.2 

1.2 

3.6 

2.8 

0.8 

0.2 

0.2 

0.4 

2.8 

4.4 

3.0 

4.6 

28.2 


i 
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Month 

— 

— 


CT 

E 



A 

A 

+ 

+ 

t 

* 


a 

a 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

* 

J4& Locality\^ 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oot. 

Nov. 

Dec. 

Annual 


ft ^ H ft 

NUMBER OF CLOUDY DAYS. 


m 

Naha 

15.4 

17.8 

19.8 

15.0 

20 .8 

15.8 

9.0 

8.2 

11.8 

8.8 

12.6 

158 

170.8 

*£A 

Kagoahima 

9.8 

10.4 

15.0 

13.8 

15.2 

19.6 

10.4 

8.0 

13.6 

9.6 

7.0 

7.6 

140.0 


Miyazaki 

5.4 

7.0 

10.0 

11.8 

13.0 

14.8 

9.4 

6.0 

15.6 

11.2 

5.2 

4.2 

113.6 

BS4c 

Ktunaraoto 

8.4 

7.4 

11.8 

12.4 

12.2 

15.8 

10.2 

6.4 

13.2 

8.4 

3.6 

6.2 

116.0 

'teH 

Sagn 

9.2 

9.0 

11.4 

11.6 

11.6 

15.0 

9.4 

5.8 

13.4 

6.8 

4.4 

9.2 

117.1 

iJWSf 

Nagasaki 

11.2 

10.0 

12.6 

13.0 

13.0 

15.6 

9.8 

7.2 

11.4 

7.4 

.5.6 

11.2 

128.0 

*« 

Itsugnhara 

6.0 

9.4 

11.4 

12.6 

9.8 

17.2 

15.6 

11.6 

16.2 

7.0 

4.8 

7.6 

129.2 

ssra 

Fukuoka 

15.2 

15.6 

12.8 

14.2 

11.8 

18.4 

11.6 

6.8 

15.4 

9.0 

6.6 

13.6 

152.0 


Oita 

5.0 

6.8 

10.4 

10.2 

10.4 

12.6 

11.2 

4.6 

14.4 

9.6 

4.0 

4.8 

104.0 

T* 

Shimonoseki 

14.8 

13.4 

14.6 

12.4 

10.8 

14.4 

10.4 

7.0 

15.6 

7.2 

6.0 

14.0 

140.6 


Hiroshima 

6.6 

5.2 

9.8 

10.8 

9.4 

14.6 

10.0 

6.0 

15.0 

5.8 

2.4 

5.2 

100.8 

! am 

Matsuyama 

8.0 

6.2 

11.8 

11.4 

12.6 

15.8 

11.4 

8.2 

15.2 

7.2 

6.0 

7.8 

121.6 

HUi 

Okayama 

5.0 

5.8 

10.8 

11.6 

13.2 

16.6 

12.8 

8.8 

15.8 

8.6 

4.8 

4.8 

118.6 

»«Ul 

Wakayama. 

Osaka 

3.8 

4.6 

10.0 

10.8 

10.6 

13.6 

10.0 

5.4 

11.2 

7.8 

3.8 

3.8 

95.4 

*r 

8.2 

6.6 

12.6 

14.0 

15.2 

18.2 

14.0 

9.0 

16.6 

11.2 

6.2 

6.0 

137.8 


Kochi 

5.2 

5.0 

10.0 

12.8 

14.0 

17.0 

12.2 

6.8 

17.0 

9.2 

3.4 

3.4 

116.0 

* 

Xsu 

3.4 

3.8 

11.0 

12.2 

14.2 

16.4 

13.0 

3.6 

15.6 

12.4 

5.0 

3.0 

118.6 

; ssa 

Nagoya 

3.0 

2.8 

10.2 

11.0 

13.0 

17.2 

13.4 

8.2 

12.2 

9.8 

5.0 

4.2 

110.0 

! SS 

Hamamatsu 

4.8 

5.0 

12.8 

15.6 

17.6 

20.4 

18.4 

11.2 

18.4 

12.8 

7.6 

4.6 

149.2 

8* 

Ntunazu 

6.0 

7.8 

13.6 

16.6 

16.0 

20.6 

16.8 

12.2 

16.6 

14.0 

8.2 

3.4 

150.8 


Tokio 

5.0 

5.2 

13.2 

11.6 

12.2 

16.8 

14.4 

10.2 

14.4 

14.0 

6.8 

3.0 

126.8 

|«T- 

Choshi 

7.8 

9.0 

15.4 

14.4 

14.6 

19.4 

14.2 

11.0 

15.8 

14.8 

8.2 

4.6 

149.2 

j E& 

Isbinomaki 

6.0 

4.4 

9.0 

10.6 

14.4 

17.8 

17.4 

13.6 

14.8 

10.6 

5.2 

5.4 

129.2 

srar 

Aliya ko 

4.8 

4.6 

10.8 

11.6 

14.6 

18.6 

17.6 

12.6 

14.4 

9.4 

4.4 

4.4 

127.8 

#« 

Kioto 

7.2 

7.2 

12.6 

12.6 

12.6 

17.4 

13.6 

8.2 

15.0 

8.6 

5.8 

5.0 

125.8 

ttj?. 

Gifu 

2.6 

3.6 

. 8.0 

9.4 

12.0 

16.2 

12.8 

8.4 

12.8 

8.4 

3.6 

4.6 

102.4 

jiff 

Nagano 

13.6 

9.2 

13.8 

11.4 

15.6 

19.4 

15.4 

11.6 

16.6 

13.8 

7.4 

9.2 

156.0 

$»*r 

Utaunomiyu 

3.4 

3.4 

10.6 

11.0 

12.4 

18.6 

15.4 

12.0 

14.0 

12.8 

4.8 

2.0 

120.4 

*SJfe 

Fukushimu 

8.0 

4.0 

10.6 

9.8 

14.8 

17 j0 

18.6 

13.2 

16.0 

11.6 

5.0 

7.6 

136.2 

Ul« 

Yamagata 

15.4 

11.0 

13.2 

9.0 

13.2 

15.8 

14.0 

9.6 

12.4 

10.0 

11.4 

15.2 

150.8 

* 

Sakai 

23.4 

17.6 

16.4 

13.4 

11.4 

17.8 

12.6 

6.0 

14.8 

9.4 

12.2 

18.8 

173.8 

j &i» 

Kanazawa 

25.2 

18.6 

17.4 

14.0 

14.8 

20.2 

16.8 

11.8 

17.4 

10.4 

15.2 

22.6 

204.4 

ft* 

FuahiJd 

26.2 

16.8 

17.2 

15.0 

14.8 

20.4 

17.6 

11.0 

17.0 

11.4 

15.2 

20.6 

203.2 

»» 

Niigata 

24.8 

19.2 

19.0 

13.8 

14.4 

17.8 

15.0 

9.8 

13.0 

11.4 

16.6 

19.4 

194.2 

#cra 

Akita 

27.6 

22.6 

18.0 

16.8 

17.6 

20.6 

18.2 

12.4 

12.2 

9.8 

18.4 

23.8 

218.6 

174.6 

** 

Aomori 

22.8 

18.2 

13^ 

10.0 

13.0 

16.2 

14.4 

9.8 

11.2 

8.2 

16.8 

20.4 

Stff 

Hakodate 

15.6 

10.2 

14.2 

10.2 

16.8 

19.4 

19.4 

14.4 

13.0 

6.4 

10.4 

15.0 

1650 


Snttau 

26.0 

23.0 

20.6 

12J8 

16.6 

14.2 

15.8 

13.4 

12.2 

9.6 

20.4 

24.8 

209.4 

MU* 

Sapporo 

13.0 

12.8 

14.2 

14.2 

15.2 

14.0 

16.4 

13.0 

11.4 

7.0 

11.8 

12.2 

155.8 

±w 

Kamiknwa 

14.0 

14.2 

10.2 

14.6 

15.2 

16.0 

17.6 

16.6 

15.2 

11.6 

19.8 

22.6 

193.6 


Erimo 

7.6 

5.0 

11.6 

10.2 

10.4 

20.0 

21.0 

17.6 

12.0 

5jR 

9.8 

10.0 

146.8 

«k 

Kuahiro 

5.4 

6.6 

10.2 

14.6 

18.2 

19.4 

20.8 

21.8 

17.4 

7.8 

7.8 

6.6 

150.6 


Abaahiri 

11.4 

12.2 

12.4 

13.0 

15.8 

16.4 

16.6 

14.2 

13.2 

8.8 

11.8 

13.8 

157.8 


Nemuro 

7.0 

6.4 

11.2 

14.8 

158 

20.6 

20.8 

21.2 

14.8 

9.4 

8.6 

6.6 

157.2 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 5 YEARS, 1891-1895. 


Month 

— 

— 

•=* 

ra 

a 

U. 

/> 

-t 

A 

A 

T 

+ 

+ 

£ 


A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

i 

ii t4IS Locality 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

Juno 

July 

Aog. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 


¥ n & m st 

MEAN WIND VELOCITY. 


1 

Naha 

5.6 

5.3 

5.0 

3.1 

3.7 

2.8 

2.9 

3.2 

5.0 

4.9 

5.9 

6.0 

4.4 

| 

Kagoshima 

1.0 

2.6 

2.7 

2.2 

2.4 

2.2 

2.1 

2.3 

2.8 

2.6 

2.0 

2.0 

2.3 


Miyoaaki 

3.1 

3.2 

3.3 

3.0 

3.0 

2.8 

3.1 

3.2 

2.8 

2.2 

2.9 

3.7 

3 0 


Kumamoto 

1.2 

1.7 

1.3 

1.8 

1.6 

1.5 

1.7 

1.6 

1.7 

1.7 

1.3 

1.6 

1.6 

| feH 

Saga 

1.5 

1.7 

2.1 

1.9 

1.6 

1.7 

1.6 

1.4 

1.6 

1.7 

1.4 

1.6 

1.7 


Nagasaki 

2.6 » 

2.7* 

3.0 

2.9 

2.3 

2.6 

2.7 

2.1 

2.6 

2.3* 

2.2* 

2.9* 

2.6 

J8K 

Itsuguhuni 

1.7 

1.6 

1.9 

1.9 

1.7 

1.7 

2.1 

1.7 

1.8 

1.6 

1.9 

2.4 

1.8 


Fukuoka 

3.6 

3.2 

3.3 

3.0 

2.7 

2.8 

2.8 

2.4. 

2.0 

1.8 

2.9 

4.0 

2.9 

*«• 

Oita 

2 4 

2.3 

2.0 

1.7 

1.4 

1.2 

1.4 

1.4 

1.6 

1.3 

1.7 

2.2 

1.7 

TBS 

Shimonoseki 

5.4 

4.8 

5.1 

4.7 

4.4 

4.1 

3.0 

3.9 

3.9 

3.0 

4.4 

5.8 

4.1 

*A 

Hiroshima 

2.7 

2.3 

3.0 

3, 

2.9f 

2.9 

2.8 

29 

2.9 

3.7 

3.0 

3.0 

‘2.3 

ttUl 

Mu' suya ma 

28 

2.8 

2.9 

2.3 

2.0 

2.1 

1.9 

1.7 

1.7 

1.6 

2.3 

2.7 

2.2 

W] tl| 

Okayama 

2.3 

2.5 

2.4 

2.4 

22 

2.0 

2.0 

2.0 

2.2 

1.8 

2.0 

2.3 

2.2 

I fflStm 

Wakayama v / 

3.8 

4.0 

3.9 

3.8 

3.2 

3.4 

3.5 

3.2 

3.4 

3.0 

3.3 

4.0 j 

3.5 

i *R 
i 

Osaka 

3.7 

3.7 

3.5 

3.3 

3.0 

31 

2.9 

2,7 

2.6 

2.5 

!U 

3.7 

3.2 

! .tt*n 

Kochi 

2.5 

2.0 

, 

2.3 

2.0 

1.7 

11 

1.4 

1.6 

1.7 

1.8 

2.0 

2.3 

1.9 

| fit 

Tsu 

3.1 

3.5 

2.9 

3.2 

3.2 

3.1 

3.2 

3.0 

3.2 

2.7 

2.8 

35 

3.1 j 

j 45 ,7® 

Nagoya 

2.5 

32 

3.1 

2.9 

2.8 

2.4 

2.4 

2.2 

2.1 

2.1 

2.1 

2.4 

2.5 

! ilria 

Hamamatsu 

3.8 

4 2 

3.6 

3.3 

2.9 

2.4 

2 4 

23 

2.3 

2.3 

3.0 

3.8 | 

3.0 I 

fast 

Nuriman 

3.6 

3.2 

3.15 

3.4 

3.3 

3.0 

3.1 

2.9 

3.0 

2.8 

2.9 

“1 

3-2 ! 


Tokio 

3.1 

4.1 

4.0 

4.2 

4.3 

3.8 

3.6 

36 

3.6 

3.3 

3.3 

3.5 

3.7 : 

IftT- 

Choshi 

4.6 

5.4 

5.9 

5.6 

5.1 

4.4 

4.2 

3.9 

5.1 

6.2 

4.0 

4.0 

4.8 ! 

| Ti ® 

Ishiuomaki 

5 7 

6.2 

5.7 

5.0 

1.7 

3.6 

3.4 

2.9 

3.3 

3.4 

4.3 

5.7 

45 


Miyako 

2.7 

3.0 

2.6 

2.7 

2.2 

1.5 

12 

1.5 

1.0 

2.0 

2.3 

2.7 

2.2 | 

| #?re 

Kioto 

2.0 

2.4 

2.4 

2.4 

2.1 

1.9 

1.8 

1.8 

1.7 

1.5 

1.7 

1.9 

2.0 i 

«*A: *?- 

Gifu 

1.6 

2.2 

2.1 

1.9 

1.8 

1.7 

1.8 

17 

1.6 

1.4 

1.7 

1.7 

1.8 

JtlPF 

Nagano 

1.7 

2.4 

3.1 

3.7 

3.3 

30 

2J3 

2.6 

3.1 

2.8 

2.0 

2.0 

2.8 

#wsr 

Utsunomiya 

1.7 

2.0 

2.4 

2.1 

2.1 

1.8 

1.6 

1.7 

1.7 

1.6 

1.4 

1.7 

1.8 

*sfi 

Fuknshima 

2.7 

3.1 

2.7 

3.1 

2.6 

2.0 

18 

1.6 

1.6 

1.2 

2.4 

3.1 

2.3 

in® 

Ynmagata 

1.3 

1.8 

1.9 

2.2 

2.2 

1.7 

1.6 

1.4 

1.6 

1.4 

1.8 

1.8 

17 

% 

Sakai 

3.4 

u 

3.3 

3.5 

2.8 

2.8 

3.2 

27 

3.1 

3.0 

3.0 

3.5 

3.1 

! fct?5 

Knmimwa 

3.1 

2.8 

2.0 

2.4 

2.5 

2.1 

2.1 

2.1 

2.0 

2.0 

2.9 

3.5 

2.5 


Fushiki 

4.0 

3.6 

3 8 

4.4 

3.8 

3.4 

3.4 

3.2 

4.1 

4.5 

3.9 

3.8 

3.8 

i JfiiS 

Niigata 

7.8 

7.6 

2.9 

4.5 

4.5 

3.7 

3.7 

3.3 

4.0 

4.0 

6.3 

8.0 

5.0 


Akita 

4 6 

4.0 

4.1 

4.1 

3.7 

2.9 

2.7 

2.7 

2.8 

2.7 

4.0 

4.7 

3.6 


Aomori 

4.3 

4 2 

3.6 

3.2 

3.3 

2.6 

2.4 

2.0 

2.2 

2.5 

3.8 

4.8 

3.2 


Hakodate 

5.7 

5.0 

5.4 

4.8 

4.6 

3.5 

3.8 

3.6 

4.0 

4.2 

5.8 

6.7 

4.8 | 

sm; 

Snltuu 

11.0 

10.4 

10.2 

10.0 

11.0 

9.6 

9.9 

8.7 

8.7 

8.5 

9.8 

10.9 

9.9 j 

♦Ltt 

Sapporo 

3.5 

4.0 

4.1 

5.2 

5.0 

4.1 

3.5 

3.0 

2.9 

2.9 

3.5 

3.5 

3.8 

-hill 

Kamikawa 

1.8 

2.1 

2*4 

2.4 

2.6 

1.7 

1.5 

1.3 

1.3 

1.5 

1.9 

2.0 

1.9 

vm 

Erimo 


... 

... 

... 

... 




... 

... 


... 

! ... 

wt > 

Kushiro 

2.6 

3.4 

3.3 

3.1 

3.3 

2 3 

1.9 

1.7 

1.8 

2.1 

2.5 

2.3 

2.5 


Abashiri 

3.1 

3.8 

2 6 

2.7 

3.3 

1.9 

19 

2.0 

2.5 

2.6 

3.4 

3.1 

2.8 


Nemtiro 

7.2 

7.0 

6.3 

6.4 

0.5 

5.0 

4.7 

5.0 

5.2 

5.6 

7.4 

7.6 

6.1 


• ISSW tjgKW 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 5 YEARS, 1891-1895. 
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Jan. 
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March 
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May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Xov. 

Dec. 

: Annual 
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• 2? £ B. ft 

MEAN WIND DIRECTION. 


SEW 
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&R 

m 
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cm 
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*R 
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W 
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HiJg 


Xaha 

Kagoshima 
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Kumamoto 
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Nagasaki 
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Fukuoka 
Oita 
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Hiroshima 
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W 
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W 8 58' W. S 56' W S 40' W 
W X 62’ W X 01‘W 
W|X 32' W X 49' W 


X 341V X 431V X 381V 
S 851V S 861VjN 851V 
N 731V X 491V X 291V 


X 5* W 
S 89’ W 
X 4’ E 
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X 26’ E N 44' E'S 77 
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X 49’E X 43'EjX 14‘E'X 25' WjX 42’ W 
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: 


■ w 
■w 

E 


W,N 61 
WiX 35’ 
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S 53’ EjS 71 
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! 
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X 52' W X 29' 
S 68’ E X 41' 


W’X 31 
E X 15* „ 

.t W N r(9 - 
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* 
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S 511V 

X 491V 
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X 79' W 

X 30' W X 66' Wj <5 r,FW 

X 57' W 

8 46' W 
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Mi 

Niigata 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 5 YEARS, 1891-1895 


))fc Month 

— 


Z2, 

ra 

31 

* 

-fc 

A 

A 


t 


| * | 


ft 

n 


ft 

J! 

a 

a 

ft 

ft 

ft 

ft 


¥ j 

14 f, Locality ^ 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nor. 

Dec. 

, Annual 


' & * J& & « 


MAXIMUM WIND VELOCITY. 


SiSS 

Nulla 

ia.5 

24 3 

34.7 

18.1 

16.2 

13.9 

34.3 

28.5 

29.2 

29.5 

24.6 

23.2 

34, ! 

SfcSd& 

Kagoshima 

8.5 

10.8 

13.6 

13.2 

14.4 

12.5 

25 0 

13.9 

>29.0 

19.8 

9.5 

13.3 

>291) j 

&** 

Miyazaki 

16.6 

15.7 

15.6 

15.6 

16.3 

ia.1 

28.8 

•24.7 

35.5 

16.2 

16.1 

20.3 

35.5 | 


Kumamoto 

9.6 

9.7 

9.7 

11.6 

7.6 

9.2 

21.7 

13.3 

21.9 

15.6 

9.8 

10.1 

2 ID | 

ttft 

Sngu 

12.4 

18.3 

13.7 

13.7 

13.0 

13.3 

37.2 

iao 

22.7 

32.3 

13.8 

14.8 

37.2 


Nagasaki 

11.2 

15.2 

13.9 

161) 

12.3 

12.5 

>24.1 

18.2 

>29.0 

>30.5 

12.2 

14.3 

>30.5 


Itgugubam 

12.4 

11.7 

11.9 

14.2 

14.0 

12.2 

21.2 

30.8 

30-2 

12.2 

10.2 

16.0 

30.* 

«4!£) 

Fukuoka 

15.4 

20.6 

13.6 

16.7 

13.7 

12.8 

36.6 

19.2 

25.3 

22.1 

16.4 

17.4 

36.6 

-Mft 

Oita 

10.2 

13.5 

12.4 

13.2 

10.1 

15.6 

23.8 

14.1 

22.9 

26.6 

9.9 

12.8 

26.6 

T» 

Shimonoseki 

21.3 

27.6 

*20.0 

22.2 

19.7 

24.5 

43.9 

21.2 

40.7 

26.6 

24.1 

24.6 

43.9 j 

.« a 

Hiroshima 

14 6 

18.0 

14.8 

17.7 

16.4 

21.0 

38.7 

21.3 

33.7 

33.5 

20.8 

21.7 

38.7 


Matsuyama 

14.3 

14.6 

16.2 

16.9 

12.6 

13.8 

20.9 

13.2 

26.8 

14.6 

14.7 

15 7 

•26.8 

S^Ul 

Okayama 

11.9 

15.3 

12.1 

13.8 

10.2 

11.3 

30.0 

18.2 

20.7 

14 0 

13.6 

12.7 

30.0 

*K 

Osaka 

20.3 

20.4 

15.5 

16.7 

20.1 

15.6 

18.3 

20.5 

19.1 

19.5 

25.7 

23 9 

25.7 
32 0 

iftiwui 

Wakayama 

15.4 

15.4 

19.4 

18.3 

17.7 

19.0 

23.5 

32.0 

22.9 

14 3 

13.6 

14.4 

E*n 

Kochi 

16.1 

14.7 

13.8 

13.2 

13.1 

11.8 

14.2 

23.4 

24.2 

25.2 

12.4 

12.1 

25.2 j 

if 

Tsu 

16.9 

18.8 

14.9 

16.0 

21.5 

18.6 

25.8 

30.5 

29.3 

29.5 

16.8 

16.5 

30.5 

45 AM 

Nagoya 

12.5 

15.0 

15.4 

12.9 

16.1 

10.9 

12.6 

17.1 

22.8 

15.0 

11.1 

13.3 | 

22.8 

0S& 

Hamamatsu 

11.7 

12.8 

12.9 

14.6 

20.7 

9.8 

12.5 

24.4 

22.5 

13.8 

122 

13.6 [ 

24.4 ; 


Kumitau 

16.7 

15.4 

15.9 

17.0 

16.3 

14.7 

16.9 

16.2 

22.2 

14.1 

14.3 

16.9 

•22.2 ! 

3i£iit 

l'okio 

13.0 

17.3 

15.7 

18.8 

16.6 

15.0 

15.0 

18.8 

34.2 

13.2 

18.6 

14.1 

34.2 

gjfe-f- 

Choshi 

20.9 

22.0 

23.2 

22.7 

21.7 

16.1 

18.0 

19.7 

24.3 

21.6 

20.5 

22.8 j 

24.3 | 


Ithinontaki 

24.1 

33.0 

28.0 

29.0 

25.7 

17.9 

16.2 

18.6 

22.9 

19.0 

21.7 

26.2 j 

33 0 | 

#A 

Miyako 

16.8 

18.0 

13.6 

13.2 

11.6 

10.7 

7.1 

12.8 

15.8 

13.4 

12.2 

18.1 

18.1 

»« 

Kioto 

10.3 

14,3 

,3, 

14.4 

11.1 

9.0 

12.9 

14.3 

19.8 

13.7 

9.8 

12.5 

19.8 

nij;*. 

Giln 

9.0 

10.8 

12.3 

. 

115 

• 

8.9 

10.6 

10.9 

17.7 

19.8 

10.8 

12.2 

9.9 

19.8 

&Sf 

Nagano 

15.6 

29.0 

28.3 

221 

22.1 

20.5 

17.5 

19.6 

23.9 

18.2 

22.7 

22.9 

29.0 


Utsunomiya 

141) 

13.7 

14.7 

15.2 

14 3 

10.9 

10.2 

11.7 

23.1 

11.1 

12.3 

14.0 

231 

i&A 

Fukuahima 

19.3 

21.4 

22.5 

21.2 

21.7 

13.2 

14.0 

17 6 

17.4 

12.0 

18.8 

242) 

21.9 

UltfJ 

Yamngata 

11.3 

19.6 

14.5 

14.2 

11.3 

11, 

12.4 

8.7 

12.7 

9.7 

12.4 

12.7 

19.6 

t*i 

Sakai 

15.9 

18.3 

15.8 

18.2 

15.6 

12.3 

24.4 

19.7 

27.2 

35.7 

13.9 

16.7 

35, 

Sfci* 

Kanazawa 

18.3 

18.6 

15.8 

13.8 

16.5 

10.8 

12.8 

12.4 

2.11 

13.1 

14.2 

22.2 

•22.2 


Fushiki 

26.5 

21.2 

22.3 

22.5 

24.2 

17.3 

17 4 

22.1 

30.5 

35.4 

21.1 

28.6 

35.4 

JKitJ 

Niigata 

26.9 

27.6 

28.0 

26.2 

25.5 

17.4 

15.7 

21.3 

34.2 

19.9 

28.3 

37.5 j 

31.2 


Akita 

17.6 

34.6 

20.9 

23.1 

18.1 

ISA 

10.7 

19.2 

32.2 

16.0 

23.0 

24.7 

34.6 ; 

w % 

Aomori 

18.1 

22.5 

18.7 

17.7 

18.2 

15.7 

n.i 

15.4 

24.2 

123 

23.2 

1 

*26.8 , 

26.8 

H 

Hakodate 

20.2 

25.3 

24.1 

18.9 

18.9 

18.8 

-23.9 

16.9 

22.1 

24.2 

21.7 

26, 

26, 


Suttsu 

36.2 

37.0 

40.4 

38.0 

56.4 

37.2 

38.6 

33.9 

43.2 

35.3 

34.3 

44.3 | 

56.4 

+LW 

Sapporo 

22.1 

20.6 

21.7 

21.3 

22.7 

20.1 

13.8 

17.1 

23.2 

19.0 

20.0 

242) 

24.0 

±;i| 

Kamikawa 

13.7 

12.1 

14.9 

14.6 

16.0 

14.1 

8.7 

9.9 

13.6 

10.9 

13.4 

13.2 , 

» 

10.0 

ss£ 

Erimo 








... 

• •• 


• M 

... ! 

... ! 

Knshiro 

ias 

20.9 

18.8 

18.3 

16.8 

13.3 

12.2 

15.4 

15.4 

12.5 

15.8 

17.3 

•20.9 

#l& 


18.1 

18.9 

21.4 

19.8 

22.2 

15.8 

15 6 

13.8 

14.3 

14.3 

15.6 

22.4 

22.4 

w$ 

Abash: 

Ncmuro 

30.1 

34.1 

30.2 

27.1 

28.1 

19.3 

22.0 

21.6 

20.1 

23.3 

25.9 

30.4 

34.1 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 5 YEARS, 1891-1895 


Month 

— 

— 

— 

0 

E 

wJU 

/> 

-fc 

A 

A 

+ 


-h 

* 

Locality''\^ 

I ^ 

a 

a 

a 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 


A 


Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

8ept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 


$ iSL B m 

NUMBER OF DAYS WITH GALES. 


srew 

Naha 

12.8 

11.8 

10.8 

4.2 

3.8 

0.8 

2.4 

2.8 

6.6 

8.4 

11.6 

9.6 

85.6 

es*i& 

Kagoshima 

0.0 

0.2 

1.4 

0.4 

1.0 

0.2 

0.8 

0.6 

1.4 

1.4 

0.0 

0.4 

7.8 


Miyazaki 

1.8 

4.2 

5.0 

3.6 

2.0 

2.0 

1.8 

1.4 

2.0 

0.4 

2.2 

4.4 

30.8 

ns* 

Kumamoto 

0.0 

0.0 

0.0 

0.4 

0.0 

0.0 

0.4 

• 0.6 

0.8 

0.2 

0.0 

0.2 

2.6 

feR 

Saga 

0.8 

2.4 

2.4 

1.4 

0.4 

1.0 

0.6 

0.6 

1.2 

0.6 

1.0 

1.2 

13.0 

ft* 

Nagasaki 

0.2 

2.2 

2.4 

1.8 

1.0 

1.4 

1.0 

1.2 

1.4 

0.8 

0.4 

1.0 

14.8 

BS 

Iteugahora 

0.4 

0.8 

0.8 

0.8 

0.6 

0.6 

1.2 

0.4 

1.2 

0.4 

0.4 

2.4 

10.0 

saw 

Fukuoka 

4.8 

3.4 

3.8 

1.8 

1.4 

1.2 

1.0 

0.4 

1.0 

0.4 

2.8 

5.0 

27.0 


Oita 

0.2 

0.8 

0.2 

0.8 

0.2 

0.6 

0.4 

0.4 

1.0 

0.2 

0.0 

0.6 

5.4 

T88 

Shimouosoki 

12.4 

10.2 

13.2 

8.4 

6.8 

5.2 

3.2 

3.6 

5.8 

3.2 

7.8 

13.4 

93.2 

KE> 

Hiroshima 

3.4 

4.4 

8.4 

1.6 

2.8 

3.6 

2.4 

2.4 

2.0 

2.2 

2.4 

3.0 

33.6 

cm 

ilatsuynma 

2.4 

4.0 

2.6 

1.6 

0.4 

0.6 

1.0 

0.4 

1.2 

0.4 

1.6 

2.4 j 

18.6 

wui 

Okayama 

0.0 

0.6 

1.4 

1.2 

0.2 

0.4 

1.2 

0.8 

0.8 

0.2 

0.2 

0.2 

7.8 

WRUi 

Wakayama^ 

8.4 

6.2 

6.2 

4.2 

2.4 

4.4 

2.6 

2.4 

3.0 

1.2 

4.2 

8.6 

53.8 

*R 

Osaka 

2.8 

3.4 

9.4 

2.8 

2.6 

3.4 

2.6 

2.0 

1.8 

0.6 

1.4 

3.8 

30.6 

Eiu 

Kochi 

14 

2.6 

2.0 

1.4 

0.4 

0.2 

0.6 

1.4 

1.2 

0.2 

0.6 

0.4 

12.4 

* 

Tsu 

3.4 

5.0 

3.0 

5.6 

5.0 

3.0 

3.8 

4.0 

4.4 

3.0 

2.6 

5.2 

48.0 

**a 

Nagoya 

1.2 

2.4 

2.8 

2.4 

1.6 

0.4 

0.4 

0.8 

1.4 

0.2 

0.6 

0.8 

15.0 

sc 

Hamamatsu 

1.0 

2.4 

8.4 

1.8 

1.4 

0.0 

0.8 

0.8 

1.4 

1.0 

1.0 

1.8 

14.6 

am 

Numnzn 

5.0 

3.6 

3.6 

1.8 

1.2 

1.2 

1.0 

1.4 

1.4 

0.2 

2 0 

4.2 

26.6 


Tokio 

2.4 

6.8 

5.8 

6.4 

6.6 

4.2 

2.2 

3.0 

3.4 

1.8 

2.8 

5.0 

50.4 

tt-T 

Choshi 

9.6 

12.6 

12.8 

12.6 

8.4 

5.4 

2.6 

2.6 

7.0 

11.2 

6.0 

7.0 1 

97.8 

E® 

Ishiuomuki 

15.6 

15.2 

15.4 

11.6 

10.2 

3.4 

3.2 

3.2 

8.6 

4.2 

8.8 

15.4 j 

110.0 


Miyako 

1.8 

2.8 

1.6 

1.8 

1.4 

0.2 

0.0 

0.2 

1.0 

0.8 

0.4 

2.0 1 

14.0 


Kioto 

0.6 

1.2 

1.4 

1.0 

1.0 

0.0 

1.0 

0.8 

0.8 

0.4 

0.0 

0.6 

8.8 

ttA 

Gifu 

0.0 

0.4 

0.4 

0.2 

0.0 

0.2 

0.2 

0.6 

1.0 

0.2 

0.2 

0.0 

3.4 

ft» 

Nagano 

2.8 

5.2 

9.8 

14.0 

10.0 

6.8 

6.6 

3.8 

7.2 

6.4 

5.6 

3.8 

82.0 

^wsr 

Utaunomiya 

0.8 

1.6 

3.0 

1.6 

0.4 

0.4 

0.2 

0.4 

1.2 

0.2 

0.6 

1.6 1 

12.0 

i&& 

Fukushima 

5.0 

6.2 

5.6 

5.6 

3.0 

1.2 

0.8 

0.8 

1.0 

0.8 

4.6 

6.0 

41.2 

m?e 

Yamagnta 

0.2 

0.6 

0.8 

2.0 

1.4 

0.4 

0.8 

0.0 

1.0 

0.0 

0.6 

1.0 

8.8 

* 

Sukai 

4.4 

3.2 

4.8 

4.8 

4.0 

1.4 

2.8 

1.8 

2.2 

1.0 

4.2 

5.8 

40.4 

aw 

Kanazawa 

5.2 

3.8 

2.6 

1.0 

1.2 

0.2 

0.4 

0.2 

1.0 

0.6 

2.8 

4.8 

23.8 

ft* 

Fushiki 

7.2 

7.0 

7.6 

6.2 

6.4 

3.6 

3.0 

2.8 

8.4 

8.0 

9.2 

7.4 

76.8 

ttitt 

Niigata 

22.4 

17.8 

10.8 

7.2 

8.6 

4.4 

3.2 

2.6 

6.0 

5.2 

15.0 

21.0 

124.6 

IfcW 

Akita 

9.4 

6.2 

7.4 

6.0 

4.8 

1.8 

0.6 

0.8 

3.0 

1.8 

7.4 

8.8 

58.1 

wm 

Aomori 

8.4 

7.8 

8.0 

7.4 

6.2 

1.4 

0.8 

0.6 

2.2 

2.0 

6.0 

8,4 

59.2 

mi 

Hakodate 

15.2 

13.6 

16.0 

12.6 

13.4 

5.4 

5.0 

7.0 

8.8 

11.0 

16.8 

20.4 

145.2 

*ff 

Suttsu 

27.2 

23.2 

26.0 

26.0 

25.4 

22.0 

23.2 

21.6 

20 j 6 

23.8 

21.0 

26.8 

289.8 

tost 

Sapporo 

10.4 

10.2 

11-8 

15.8 

16.8 

9.0 

5.2 

4.4 

5.4 

5.2 

8.4 

10.2 

112.8 

JtJll 

Kamikawn 

1.2 

C.8 

1.4 

1.6 

2.0 

0.4 

0.0 

0.0 

0.8 

0.6 

0.6 

1.0 

10.4 

am 

Erimo 

19.0 

17.4 

15.2 

14.8 

15.0 

10.4 

10.4 

10.4 

16.2 

17.4 

21.0 

21.6 

189.4 

m» 

Kushiro 

4.0 

6.4 

5.2 

5.2 

6.C 

0.6 

0.4 

1.2 

2.0 

1.2 

4.0 

3.2 

39.4 


Aboshiri 

5.7 

8.0 

4.7 

6.0 

4.! 

1.7 

2.5 

2.2 

3.0 

2.0 

6.7 

4.7 

52.0 

A3E 

Nemuro 

20.4 

16.0 

16.2 

15.6 

16.6 

| 8.0 

6.4 

7.6 

8.6 

14.8 

21.4 

21.8 

173.4 


- 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 5 YEARS, 1891-1895. 


" ,)\* Month 

— 

- 

h ra 


/> 

-t 

A 

A 

+ 

+ 

+ 

4 

Locidity^-- 

i 

ft 

ft 

n ft 

ft 

n 

ft 

ft 

ft 

n 

ft 

ft 

* 

Jan. 

l'eb. 

March April 

May 

Juno 

July 

Ang. 

Sopt. 

Oct. 

Nov. 

Deo. 

;l Annual 


b m Wl 

NUMBER OF HOURS WITH SUNSHINE. 


#nw 

Naha 

... 

... 


... 

... 


... 

... 


... 

... 

... 

1 

i rtftfi 

Kagoshima 

... 

... 



... 

... 

... 


• •• 

... 

... 

... 


! «*• 

Miyazaki 


... 




... 

... 


... 

... 

... 

... 

... 

i JR* 

Kumamoto 

100.7 

125.7 

151.8 

169.4 

200.2 

159.1 

206.9 

228.2 

152.8 

178.4 

168.7 

128.4 

1976.2 j 

mi 

Saga 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 




Nagasaki 

... 


... 

• •• 

• aa 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

• a. 

... 

BK 

Itangaharu 

... 


... 

... 

... 

... 



... 

... 

... 

... 

... 

i BN 

Fukuoka 

... 


... 


... 




... 

• •• 

... 

”... 

... 

1 

Oita 

... 

... 

... 


... 

... 

... 


..a 

... 

... 

... 

... 

TH 

Shimonoseki 


... 

... 

1 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

BA 

Hiroshima 

124.1 

143.5 

165.2 

175.5 

210.8 

154.9 

194.8 

227.5 

128.0 

174.1 

160.7 

130 8 

198 J .9 

! ttUi 

Matsuyama 

129.8 

152.6 

172.6 

1 188.1 

227.0 

172.7 

221.6 

249.7 

157.0 

184.8 

173.3 

135.0 

•2164.3 

j NiU 

Okayama 

184.3 

180.4 

194.7 

207.4 

225.6 

195.3 

262.6 

291.5 

186.9 

191.1 

194.7 

171.2 

2485.7 

*a»Ul 

Wakayama v . 
Osaka ^ 

131.3 

131.6 

153.1 

164.2 

202.7 

161.0 

203.5 

230.1 

155.0 

161.1 

164.6 

14-2.7 

2000.9 

*R 

110.7 

135.0 

161.9 

179.2 

196.0 

158.5 

203.2 

246.2 . 

144.3 

155.2 

143.1 

116.3 

1955.8 

ZSflt 

Kochi 




.. 


... 

... 

... 


... 




sit 

Tsn 

... 


... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 


... 

... 

! ««B 

Nagoya 

185.0 

209.5 

211.7 

214.1 

241.1 

200.0 

237.6 

268.4 

183.2 

195.4 

191.3 

192.6 

•2533.5 

ifie 

Hamamatsu 

... 


... 

... 

... 

... 

... 

... 


... 

... 

... 


j 

Numazu 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

•• 

... 

! *« 

Tokio 

189.8 

191.4 

1C3.9 

187.0 

212.4 

172.3 

198.5 

220.0 

153.9 

139.5 

178.3 

203.4 

2216.1 

1 M7- 

Choehi 

... 

... 

... 

... 

... 

... 


... 

... 

... 

... 

... 

... 

| 71® 

Ishinomaki 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 


Miyako 

... 

... 


... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

&?f5 

Kioto 

144.7 

151.0 

172.2 

194.8 

224 1 

179 7 

207.5 

245.1 

162.2 

182 7 

173.2 

155.0 

•2192.2 


Gifu 

128.2 

154.8 

168.7 

175.3 

185.2 

140.7 

175.9 

209.7 

140.8 

167.4 

166.0 

136.7 

1941.4 

ftW 

Nagano 

96.6 

125.0 

151.2 

175.0 

182.2 

147.7 

196 0 

202.4 

152.9 

138.1 

113.5 

111.4 

1821.9 

: 

1'tsunomiyu 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 



j sas 

Fnknahima 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 



111 *5 

Yamagata 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 


... 

... 


Sakai 

... 

... 

... 






... 



••• 

- 

i 

Kanazawa 

52.0 

85.9 

130.6 

156 3 

209.1 

611.1 

193.2 

237.0 

162.3 

168.4 

111.6 

61.8 

1739.5 

t «* 

Fushiki 

... 

... 

... j 

• a. 


... 

... 

... 

... 

• •• 

... 

... 


I *s» 

Niigata 

35.8 

89.0 

118.3 

169.6 

181.8 

176.2 

284.9 

251.4 

172.7 

149.0 

84.7 

61.7 

143.8 


Akita 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 


•• 

... 

... 

... 

»» 

Aomori 

... 

... I 

... § 


... 

...’ 

I 


• •• 





mir 

Hakodate 

84.4 

122.0 

160.5 

216.0 

194.7 1 

162.1 

168.3 

181.7 

169.9 

190.9 

110.1 

77.8 

1826.4 

bn 

Sutton 

... 

... 

... i 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 



1 *L« 

Sapporo 

96.3 

109.4 

160.2 

177.2 

184.8 

189.3 

197*0 

191.9 

159.0 

162.9 

96.8 

91.8 

1743.6 

: JJH 

Knmikawn 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

1 

... 

... 

... 

... 

< ma 

Erimo 


... 







. ». 




• 

1 

Knshiro 

... 

... 

• •• 

... 

_ 

... 



... 

... 

... 




Abnshiri 

... 

• •• 

... 

... 

... 

... 


... 

... 

... 

... 

... 



Nemuxo 

134.8 

143.8 

180.7 

1 

189.1 

1 

187.4 

154 4 

163.8 

146.8 

146.6 

173.4 

126.1 

122.4 

1875.4 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 5 YEARS, 1891-1895. 

m & 

MISCELLANEA. 


1ft 45 
Locality 

Hj - if. rfj / H » 
Mean annual number of clays with 

Max. Daily 
Range of 
Air Temp. 

: 

Abs. Range of ; 
Air Temp, dur* j 
ing the period 

m 

* 

IS 

ffi 

A 

ft a? 

FT 

S3 

fct. 

Mia. Air 
Temp. <0° 

imsuia 

Max. Air 
Temp. >25° 

m 

Naim 

0.0 

0.0 

0.0 

16.8 

0.0 

O.0 

204.6 

13.8 

28.3 


Kagoshima 

C.C 

3.6 

0.0 

10.8 

0.8 

20.8 

119.2 

19.2 

41.7 

s** 

Miyazaki 

0.2 

0.0 

0.0 

7.4 

2.6 

42.2 

132.4 

20.6 

43.8 

m* 

Kumamoto 

10.0 

8.6 

0.4 

19.8 

.• 9.2 

74.0 

150.6 

22.9 

4C.9 

mi 

Saga 

20.4 

7.2 

0.0 

14.4 

3.8 

35.6 

133.8 

19.6 

42.3 


Nagasaki 

18.2 

22.8 

1.2 

12.6 

0.2 

20.6, 

133.2 

19.0 

41.5 


Itsugnhnra 

15.0 

7.6 

0.2 

9.4 

3.0 

02.6 

104.0 

19.5 

44.4 

spa 

Fukuoka 

lC.fi 

14.4 

0.0 

8.8 

2.2 

50.0 

58.4 

22.2 

40.8 


Oita 

11.4 

1.4 

0.0 

7.2 

5.6 

39.2 

103.4 

19.5 

41.3 

TBfl 

Sbimoncseki 

25.2 

35.2 

0.0 

9.6 

4.8 

13.2 

" 102.2 

15.5 

42.4 


Hiroshima 

31.4 

9.4 

0.0 

12.2 

6.0 

57.0 

119.2 

17.9 

45.0 

Gill 

Matsuyama 

14.fi 

17.8 

0.0 

10.0 

5.6 

68.6 

124.2 

19.2 

43.0 

pam 

Okayama 

21.8 

8.6 

0.8 

10.2 

7.8 

67.2 

118.0 

19.4 

43.7 I 

Ki&m 

Wakayamiv- 

1C.8 

8.2 

0.2 

14.4 

3.8 

64.2 

126.0 

18.1 

43.5 

*K 

Osaka 

16.8 

12 2 

0.0 

13.6 

2.0 

37.6 

119.2 

19.1 

403 

Kta 

Kochi 

5.0 

0.2 

0.6 

12.6 

0.6 

47.8 

123.8 

18.0 

42.9 • 

<T- 

Tsu 

22.8 

8.0 

0.4 

15.0 

7.6 

54.6 

104.4 

20.9 

43.1 

*SS 

Nagoya 

21.6 

6.2 

0.2 

17.6 

8.6 

70.4 

121.4 

20.6 

45.9 

as 

Hamamatsu 

11.0 

2.8 

1.0 

12.fi 

5.2 

36.4 

118.2 

18.0 

42.7 j 


Nnmazn 

3.8 

3.0 

1.0 

12.2 

1.6 

53.2 

106.8 

18.7 

42.1 


Tokio 

11.2 

7.0 

1.0 

15.4 

19.8 

69.4 

102.8 

19.5 

42.3 

Wf 

Choehi 

C.O 

6.8 

0.8 

15.4 

25.2 

43.8 

92.4 

17.7 

40.1 


Ishinomaki 

47.2 

5.6 

0.8 

10.2 

24.6 

104.0 

64.6 

17.1 

48.4 


Miyako 

41.8 

15.8 

0.0 

10.2 

14.6 

121.6 

62.0 

21.9 

50.8 


Kioto 

38.0 

13.8 

0.4 

16.8 

5.0 

94.4 

126.8 

24.0 

48.3 


Gifu 

30.0 

4.6 

0.6 

16.2 

2.8 

50.4 

61.4 

22.9 

46.7 

&Sf 

Nagano 

75.fi 

15.6 

0.4 

13.2 

15.2 

126.4 

101.8 

24.1 

50.8 


Ctsnnomiya 

17.2 

7.8 

1.4 

25.8 

18.8 

109.4 

97.6 

23.4 

46.7 

ss& 

Fukushima 

50.fi 

4.4 

0.0 

8.0 

9.6 

104.0 

93.2 

27.1 

54.5 

urn 

Yamagata 

88.2 

4.0 

0.0 

w 

6.2 

10.6 

120.4 

93.8 

25.7 

56.8 

m 

Sakai 

54.8 

26.8 

0.0 

11.8 

4.6 

41.2 

104.6 

22.2 

44.4 


Kanazawa 

59.8 

39.4 

0.8 

166 

0.0 

61.8 

103.8 

21.9 

43.1 

«* 

Fnshiki 

65. 

30. 

0. 

11. 

4. 

6.3 

88. 

20.6 

45.4 


Niigata 

71.4 

54.4 

0.8 

10.2 

5.8 

69.0 

89.6 

18.2 

45.2 j 

ttra 

Akita 

90.2 

29.0 

0.8 

9.8 

5.8 

1 10.6 

66.2 

21.1 

54.9 


Aomori 

102.8 

C6.4 

0.4 

5.6 

7.6 

121.6 

56.2 

21»5 

52.1 

lem 

Hakodate 

110.6 

37.4 

0.0 

14.4 

6.4 

135.6 

32.6 

22.0 

52.8 

tsati 

Snttsu 

12fi.fi 

68.6 

1.6 

6.2 

6.4 

118.2 

18.8 

16.0 

48.7 

tm 

Sapporo 

114.2 

40.8 

0.8 

7.6 

16.4 

132.4 

40.4 

27.3 

59.0 


Kamikawa 

119.4 

20.4 

0.6 

7.4 

44.2 

187.4 

. 500 

29.0 

69.7 


Erimo 

77.4 

3.8 

0.0 

5.8 

104.6 

114.6 

1.8 

13.8 

43.3 

«8F 

Kushiro 

71.2 

9.8 

. 0.8 

6.0 

57.2 

185.6 

25.2 

25.9 

61.6 

#5<1> 

Abashiri 

90.0 

8.4 

0.0 

4.4 

13.8 

157.0 

22.6 

21.0 

57.1 

«5£ 

Nemuro 

90.0 

23.6 

0.8 

11.2 

93.2 

150.6 

8.6 

25.8 

48.2 | 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 5 YEARS, 1886-1890. 


Rli Month 

— 

— 

H 

a 

U 

wJU 

/\ 

-t 

A 

A 

+ 

+ 

+ 

& i 

Jt£ Locality''"^-. 

fi 

n 


n 

n 

* 


n 

n 

n 

n 

n 

j. ¥ 

Ja". 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Ang. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 


W 

MEAN AIR PRESSURE. 



Kagoshima 

765.5 

765.0 

763.7 

760.9 

758.9 

756.5 

757.1 

756.4 

757.8 

7C1.6 

764.9 

764.7 ! 

761.1 


Miyazaki 

65.3 

65.0 

63.8 

61.2 

595 

56.8 

57.6 

56.9 

58.3 

62.2 

65.1 

65.2 

61.4 

ft** 

Nagasaki 

66.2 

65.8 

64.2 

61.0 

59.0 

56.2 

57.1 * 

56.4 

58.2 

62.3 

65.0 

65.7 

61.4 

TIN 

Shimouosoki 

66.1 

66.0 

64.5 

61.6 

59.7 

56.5 

57.1 

56.8 

58.7 

62.9 

65.8 

65.4 

61.8 


Hiroshima 

65 6 

65.4 

64.1 

61.2 

59.2 

56.1 

56.8 

5G.4 

58.3 

02.6 

65.5 

65. 1 

61.4 

AR 

Osaka 

64.6 

64.5 

63.8 

61.3 

59.4 

56.4 

57.5 

57.1 

58.7 

62.5 

24.9 

64.2 

61.2 

ftiiftUi 

Wakayama 

64.6 

61.4 

635 

60.9 

59.1 

56.1 

57.2 

56.7 

58.3 

02.1 

64.6 

64.2 

61.0 

KSi 

Kochi 

6-1.5 

64.3 

63.4 

61.1 

59.2 

56.5 

57.7 

57.1 

58.5 

62.0 

64.6 

64.4 

61.1 

»e 

Hamatsu 

62.7 

62.5 

62.4 

60.2 

59.3 

56.4 

58.0 

5741 

58.9 

61.9 

63.7 

62.8 

60.6 

m 

Nomaxa 

61.6 

61.5 

62.0 

60.6 

595 

56.4 

58.1 

57.7 

59.1 

62.0 

63.5 

61.6 

60.3 


Tokio • 

62.0 

62.0 

62.5 

61.0 

59.5 

56.3 

57.9 

57.7 

59.3 

62.4 

63.9 

61.7 

G0.5 

■sa 

Miyako 

61.1 

61.1 

61.8 

60.7 

59.7 

56.9 

58.1 

58-3 

59.6 

62.7 

644) 

60.4 

60.4 

aw 

Kioto 

64.6 

64.6 

63.9 

61.4 

59.6 

565 

57.5 

57.1 

58.9 

62.7 

65.1 

645 

61.4 


Gifn 

64.2 

64.1 

63.8 

61.6 

59.8 

56.8 

58.1 

57.8 

59.4 

62.7 

61.9 

644) 

51.4 

<s 

Sakai 

65.0 

65.0 

64.1 

612 

59.4 

56.1 

57.0 

56.8 

68.8 

624) 

6541 

6141 

61.3 


Kanazawa 

64.3 

64.4 

64.0 

614 

59.7 

56.5 

57.6 

57.3 

59.2 

63.0 

Co.l 

63.6 

61.4 

ft* 

Fnshiki 

64.0 

64.2 

64.4 

61.9 

59.4 

56.2 

57.3 

56.9 

58.9 

62.7 

65.0 

63.7 

61.2 

*r» 

Niigata 

62.6 

62.8 

63.0 

60.9 

69.2 

55.9 

57.1 

56.8 

58.7 

62.5 

6141 

61.9 

60.5 

ftffl 

Akita 

61.9 

61.8 

62.3 

60.8 

595 

56.2 

57.0 

57.5 

59.0 

62.6 

64.1 

61.1 

60.3 


Aomori 

61.5 

61.4 

62 0 

605 

59.3 

564 

57.6 

57.8 

59.2 

62.6 

64.1 

60.6 

60.2 

w«r 

Hakodate 

60.7 

60.6 

61.4 

60.2 

59.2 

56.5 

57.5 

57.7 

58.9 

62.1 

63.7 

59.7 

59.8 

*8 

Snttan 


60.3 

60.9 

• .«• 


• • • 

• •• 



... 




4l« 

Sapporo 

60.4 

00.4 

60.3 

59.4 

58.8 

56.0 

56 8 

57.4 

58.5 

61.7 

63.1 

59.0 

59.3 

m 

Nemnro 

58.1 

58.6 

59.7 

59.5 

59.2 

57.2 

57.7 

58.1 

59.1 

61.4 

62.2 

57.6 

59.0 


^ fc ifi 

MEAN AIR TEMPERATURE. 



Kagoshima 

7.1 

7.3 

11.4 

16.3 

19.1 

22.4 

26.5 

26.8 

24.1 

19.4 

14.0 

9.6 

17.0 j 

m 

Miyn 2 aki 

7.0 

7.2 

11.3 

16.6 

19.2 

22.5 

26.2 

26.8 

23.8 

1H.H 

13.7 

95 

16.9 1 

ft«* 

Nagasaki 

5.7 

6.0 

9.9 

15.1 

18.2 

21.9 

26.2 

27.0 

23.5 

18.4 

13.0 

8.7 

16.1 j 

THU 

SliiinoiiOHoki 

5.1 

. 5.1 

8.5 

13.0 

16.5 

20.5 

24.6 

26.2 

22.7 

17.7 

12.7 

8.4 

15.1 


Hiroshima 

3.7 

4 1 

7.9 

13.4 

17.0 

21.0 

25.5 

27.0 

22.8 

16.8 

11.2 

6.6 

14.7 !{ 

AK 

Osaka 

3.9 

4.1 

8.0 

13.7 

17.2 

21.7 

26.0 

27.3 

23.2 

17.2 

11.7 

7.1 

15.1 I 

ttIRili 

3V«kayama 

4.6 

4.6 

8.6 

14.1 

17.2 

21.6 

25.8 

26.9 

22.9 

17.2 

12.1 

7.7 

15.3 i 

Site 

Kochi 

5.5 

6.1 

10.1 

15.3 

18.2 

21.6 

25.1 

26.2 

23.1 

18.1 

13.0 

8.0 

15.9 


Hamanuitsn 

4.7 

5.0 

8.8 

14.1 

17.1 

21.0 

24.7 

26.2 

22.6 

17.4 

12.4 

7.8 

15.1 

m 

Numazn 

5.0 

5.5 

9.0 

14.0 

16.8 

20.9 

. 24.5 

26.0 

22.4 

17.1 

125 

8.2 

15.1 

*8 

Tokio 

2.8 

3.6 

7.5 

12.7 

15.9 

20.5 

24.0 

25.7 

22.0 

15.8 

10.7 

6.0 

13.9 ! 

• fra 

Miyako 

98.8 

99.6 

3.4 

8.4 

11.7 

15.3 

20.5 

23.0 

18.8 

12.6 

7.7 

35 

105 


Kioto 

2.6 

2.9 

7.0 

12.8 

16.4 

21.1 

25.3 

26.6 

22.0 

16.0 

10.2 

5.5 

14.1 | 

' •*)?- 

Gifn 

2.9 

3.6 

7.6 

13.3 

17.0 

21.6 

25.7 

27.0 

22.4 

16.7 

11.0 

6.2 

14.0 ! 


Sakai 

3.7 

3.7 

75 

12.2 

15.9 

20.7 

25.0 

26.5 

21.9 

16.5 

11.0 

7.2 

14.3 | 


Kanazawa 

2.1 

2.3 

6.0 

11.4 

15.2 

19.9 

24.4 

26.1 

215 

15.6 

10.4 

5.9 

13.4 

ft* 

Fnshiki 

1.8 

2.1 

5.7 

10.8 

14.7 

195 

24.1 

20.0 

21.4 

15.8 

10.5 

5.4 

13.1 

*itl 

Niigata 

1.3 

. 1.4 

5.2 

10.5 

14.7 

19.1 

24.1 

26.4 

21.6 

15.3 

9.9 

5.2 

12.9 

it* HI 

Akita 

98.1 

98.6 

2.7 

8.8 

13.1 

17.4 

22.3 

24.3 

19.3 

12.5 

7.2 

2.2 

10.5 I 

\im 

Aomori 

96.6 

974) 

1.3 

75 

11.5 

15.8 

21.1 

23.4 

18.5 

12.0 

6.3 

0.7 

9.3 ; 

■tiff 

Hakodate 

96.3 

97.4 

1.7 

6.6 

10.1 

13.7 

19.1 

21.9 

17.7 

11.5 

5.9 

0.9 

8.6 ! 


Snttan 

96.1 

97.4 

1.0 

... 

10.1 

13.6 

195 

17.8 

17.6 

11.6 

5.2 

0.2 j 


«.« 

Sapporo 

93.4 

95.1 

99 4 

5.9 

10.5 

14.3 

19.8 

21.7 

16.5 

9.8 

3.4 

985 

7.4 j 


Nemnro 

95.0 

95.4 

U&6 

3.5 

6.6 

9.3 

15.0 

18.7 

15.8 

10.6 

4.9 

99.9 ; 

o.i | 


•r 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 5 YEARS, 1886-1890. 



Month 

— 

zz 


PM 

Ti 

mAm 

/\ 


A 

A 

-i* 

T 

± 

ft 1 



1J 

)] 

x 

11 

x 

11 

11 

» 

n 

ii 

1J 

n 

♦ ! 

Locality 

Jan. 

Felt. 

Mari-ii 

April 

May 

June 

July 

Ann. 

Sept- 

Oct. 

Nov. 

Doe. 

Annn.il 

i 





ft* 

m 

* 

& 

1 

ft ?fl / 










MEAN DAILY MAXIMUM AIR TEMPERATURE. 




*** 

TSH 
i wa 

Kagoshima 

Miyazaki 

11.9 

12.2 

16.7 

20.9 

23.9 

26.6 

30.8 

31.4 

29.0 

24.5 

19.9 

15.2 

21.9 

12.8 

12.8 

16.9 

21.5 

21.0 

26.7 

30.5 

31.3 

28.5 

24.0 

19.9 

15.5 

22.0 

Nagasaki 

10.0 

10.7 

15.0 

19.7 

22.9 

26.0 

30.2 

31.5 

28.4 

23.2 

18.5 

13.5 

20.8 

Shimoco/oki 

8.4 

8.2 

12.1 

16.8 

20.4 

24.1 

28.0 

29.4 

26.4 

21.5 

16.3 

11.5 

18.6 

Hiroshima 

8.2 

9.0 

13.1 

18.3 

21.9 

25.3 

29.5 

31.8 

27.4 

22.3 

16.9 

11.7 

19.6 

: *K 
«j«ui 
! rffi*n 
SG 
iKffc 

( taikn 

8.4 

8.9 

13.1 

18.7 

22.2 

26.3 

30.3 

82.1 

28.2 

22.7 

17.3 

11.9 

•;o.u 

Wakayama • 

8.4 

8.7 

13.3 

18.8 

21.8 

25.7 

29.7 

31.3 

27.3 

21.9 

16.7 

12.2 

19 .fi ' 

Kochi 

10.6 

11.0 

14 .K 

13.4 

22.3 

25.5 

28.6 

30.4 

27.3 

23.0 

18.6 

13 .G 

20.4 

Hamamatsu 

9.4 

10.2 

14.0 

18.8 

21.5 

25.2 

28.7 

30.7 

* 7.1 

22.4 
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RESULTS OF TIIE OBSERVATIONS FOR THE 5 YEARS, 1880-1890. 
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m 

Sakai 

04.8 

01.8 

07.4 

0.0 

3.0 

0.6 

13.1 

15.8 

0.0 

3.4 

1.0 

96.1 

01.8 


Kanazawa 

04.6 

94.6 

95.2 

00.2 

3.4 

8.7 

13.2 

16.4 

9.0 

5.3 

0.6 

96.7 

94.6 

ft* 

Fushiki 

05.6 

03.0 

95.4 

0.8 

4.*) 

10.6 

15.7 

16.8 

0.7 

4.9 

00.0 

05.6 

03.9 

JBrW 

Niigata 

03,4 

91.7 

94.4 

08.6 

4.4 

6.7 

13.7 

15.0 

10.2 

5.4 

99.6 

97.3 

91.7 

t*c«l 

Akita 

83.1 

75.1 

87.7 

97.2 

0.1 

6.4 

10.7 

11.3 

5.5 

08.6 

06.8 

85.0 

75.4 

»» 

Aomori 

84.4 

81.7 

87.6 

02.2 

oao 

0.5 

14.6 

12.3 

5.5 

99.2 

04.5 

87.8 

81.7 

BUST 

Hakodate 

82.8 

81.2 

80.3 

93.4 

97.7 

2.0 

6.3 

10.2 

2.3 

97.5 

92.3 

81.7 

bl.2 


Sntten 

88.3 

88.3 

80.3 


08.6 

4.1 

7.1 

11.1 

5.8 

97.3 

01.0 

88.3 

... 


Sapporo 

76.6 

76.0 

83.2 

00.1 

07.0 

1.8 

7.8 

5.9 

1.0 

06.0 

80.3 

85.5 

75.5 


Nernuro 

81.2 

08.7 

86.7 

03.8 

07.8 

1.7 

5.0 

7.6 

5.2 

00.4 

01.6 

87.7 

81.2 


^ n * % at $ ii 

MEAN TENSION OF VAPOR. 



Kagoshima 

5.0 

5.5 

7.6 

n. 

12.9 

16.7 

20.9 

21.2 

17.0 

1*2.7 

8.0 

6.9 


Miyazaki 

5.6 

5.7 

7.7 

11.3 

13.1 

16.0 

21.2 

21.6 

18.2 

13.3 

9.2 

6.8 


Kawasaki 

5.1 

5.1 

6.0 

10.2 

12.2 

16.7 

212) 

20.8 

16.8 

11.8 

82) 

6-5 

tiw 

Kbimonoseki 

4.8 

4.8 

6.1 

8.6 

10.9 

14.7 

19.3 

20.2 

16.1 

11.2 

821 

5.9 

«ta 

Hiroshima 

4.5 

4.5 

62) 

8.9 

10.7 

14.7 

19.3 

19.9 

16.2 

11.2 

7.0 

5.7 

kPi 

Osaka 

4.5 

4.6 

6.0 

8.8 

10.7 

14.7 

19.3 

20.3 

16.3 

11.3 

8.0 

5.7 

*|»|H 

Wakayama 

4.3 

4.3 

5.8 

82) 

10.7 

14.5 

10.2 

20.0 

16.3 

11.0 

7.8 

5-5 

JTihi 

Kochi 

4.6 

4.7 

6.6 

10.2 

11.9 

16.0 

20.4 

20.8 

17.3 

11.8 

82) 

5.0 


Hamamatsu 

4.2 

4.2 

5.9 

9.3 

11.4 

14.0 

10.6 

20.7 

17.0 

11.7 

7.8 

5.5 

um 

Numazu 

4.5 

4.5 

6.1 

0.1 

11.0 

14.6 

182) 

202) 

16.5 

112) 

8.0 

5.0 

#M 

Tokio 

3.6 

3.8 

5.4 

8.4 

10.6 

14.5 

18.6 

20.2 

16.3 

11.5 

7.3 

4.8 

vtn 

M iyako 

3.2 

3.3 

4.2 

5.9 

8 1 

11.0 

15.5 

17.8 

14.0 

8.9 

5.0 

4.2 

suw 

Kioto 

4.3 

4-3 

5.4 

8.2 

m.o 

14.0 

18.5 

10.3 

15.5 

10.7 

7.6 

5.5 

*£V- 

Gifu 

4.4 

421 

5.6 

8.6 

10.JS 

14.4 

10.3 

20.5 

16.3 

11.1 

7.7 

5.5 

*ft 

Sakai 

4.6 

4*5 

5.7 

8.1 

10.0 

13.9 

18.5 

20.0 

15.5 

10.7 

7.7 

5.6 

<2 ti? 

Kanazawa 

4.5 

4.4 

5.3 

7.7 

10.0 

13.0 

18.5 

10.7 

15.3 

10.5 

7.5 

5.6 

tt* 

Fushiki 

4.4 

4.5 

5.6 

8.0 

10.4 

14.7 

10.0 

21.4 

16.2 

11.1 

8.0 

52) 

«» 

Niigata 

4.1 

41) 

4.9 

7.2 

0.3 

13.2 

18.1 

10.3 

152) 

10.1 

7-3 

5.3 

mu 

Akita 

3.4 

325 

4.5 

6.4 

8.8 

12.8 

17.3 

10.2 

14.2 

O.l 

6.3 

*1.5 


Aomori 

3.0 

3.1 

30) 

5.5 

7.5 

ltL8 

15.5 

.7,1 

13.1 

8.1 

5.6 

3.0 

mu 

Hakodate 

2.9 

3.1 

4.0 

5.5 

7.2 

10.0 

11.4 

16.5 

12.7 

8.0 

5.4 

4.0 

m e 

8uttsu 

2.9 

3.2 

4.0 

... 

7.1 

9.9 

11.3 

16.6 

12.6 

8.1 

5.5 

3.9 

*LW 

Sapiioro 

2.3 

2 7 

3.6 

4.8 

6.8 

9.9 

14.3 

16 1 

12.0 

7.3 

4.9 

3-5 

W'i* 

Nernuro 

2.3 

2.5 

3.3 

17 

2.0 

8.0 

11.9 

1,5 

11.7 

” 

4.0 

3.5 


12J3 

m 

11.8 

11J» 

10.8 


10.8 

10.7 
115 
112 ) 

10.8 


10.4 

8.5 

10.3 

10.7 

10.1 


10.2 

105 

0.8 

0.2 

8.1 


7.8 


7.4 

6.7 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 5 YEARS, 1886-1890. 
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PH 
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•fc 

A 

A 

t 

+ 


* 

Jfl ft LocelltyS. 

)\ 

n 

n 

)\ 

fl 

)] 

>] 

)] 

)] 

;i 

n 

IT 

¥ 

Jun. 

Feb. 

March 

April 

May 

Juno 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Doe. 

Annual 


¥ n m at 

MEAN RELATIVE HUMIDITY. 



Kagoshima 

73.7 

71.3 

73.1 

78.1 

78.7 

83.1 

61.9 


80.0 

74.9 

74.4 

,n. 

77.3 


Miyazaki 

73.0 

73.0 

75.9 

79.2 

79.3 

83.3 

St .4 

83.1 

63.0 

81.5 

78.3 

75.9 

79.2 


Nagasaki 

73.0 

71.1 

73.8 

7K.1 

78.0 

8521 

84.0 

79.8 

78.0 

74.0 

75.5 

75.0 

77.3 

FKH 

ShimonoHoki 

72.1 

71.9 

73.5 

77.3 

79.1 

81.0 

81.-9 

81.5 

78.8 

74.1 

73.5 

70.1 

. 70.7 

WJC) 

Hiroshima 

75.5 

73.1 

74.9 

70.5 

75.3 

80.1 

81. • 

76.4 

79.8 

78.1 

79.1 

78.4 

77.4 

*K 

Osaka 

73.5 

73.9 

73.0 

74.4 

73.9 

70.3 

78.1 

76.0 

77.2 

70.9 

77.1 

74.2 

75.4 

ftftlll 

Wnknyan a 

07. 0 

07.1 

67.9 

72.2 

73 6 

70.0 

78.0 

77.1 

77.3 

85.3 

73.8 

69.0 

73.8 


Kochi 

(>0.9 

05.0 

69.0 

70.8 

70.9 

62.9 

80.2 

82.8 

82.1 

75.4 

71.2 

70.9 

. 75.6 

ifU2 

Hanialnatsu 

01.4 

01.4 

07.5 

76.0 

78.5 

82.0 

65.0 

82.8 

83.0 

78.3 

72.2 

67.0 

71.8 

m 

Nniunzti 

07.7 

05.7 

70.2 

75.2 

76.8 

79.7 

82.8 

80.0 

81.0 

77.8 

74.5 

68.3 

75.1 

31DX 

Tokio 

64.3 

63.6 

08.2 

75.0 

78.8 

81.1 

83.9 

82.5 

82.8 

89.0 

75.2 

67.t> 

75.2" 

** 

Mivako 

74.5 

73.2 

70.9 

71.4 

79.4 

83.3 

80.2 

85.4 

85.3 

81.1 

73.5 

70.9 

78.1 

«« 

Kioto 

77.2 

75.6 

72.2 

73.4 

72.8 

75.7 

78.0 

70.1 

78.9 

78.8 

81.2 

79.0 

70.0 

Hit'?- 

Gifu 

77.5 

• 71.9 

71.0 

74.9 

75.3 

75.9 

79.5 

78.0 

80.9 

78.2 

77.7 

78.4 

70.7 


Sakai 

75.7 

74.4 

73.3 

75.1 

75.0 

71.2 

79.5 

78.7 

79.3 

70.3 

76.0 

72.9 

70.1 


KaniiZa wa 

83.8 

80.7 

75.2 

70.0 

78.0 

80.1 

81.0 

79.0 

91.0 

79.3 

78.9 

79.3 

79.4 

tt* 

Fushiki 

81.7 

82.9 

80.3 

82.5 

83.8 

88.4 

89.! 

80.1 

85.1 

82.0 

8=1.3 

84.3 

84.4 


Niigata 

81.4 

78.9 

73.9 

75.1 

75.2 

80.5 

81.4 

70.0 

77.8 

77.4 

78.8 

79.3 

78.0 

Mil 

Akita 

81.0 

83.0 

79.4 

74.8 

78.7 

85.0 

80.4 

81.9 

83.5 

82.0 

81.1 

82.9 

82.2 

WK 

Aomori 

82.7 

80.4 

75.7 

71.9 

74.5 

80.1 

82.0 

ttt.l 

80.7 

70.7 

TO* 

78.0 

78.5 

BftT 

Hakodate 

82 3 

81.3 

77.0 

75.3 

78.1 

85.4 

87.2 

81.0 

82.4 

77.4 

74.7 

80.1 

80.1 

s« 

Sutton 

81.5 

82.0 

79.5 

• •• 

77.3 

85.0 

K5.0 

83.0 

82.0 

77.7 

79.5 

81.4 

... ■* 

4L«t 

Sap|>oro 

80.7 

83.1 

HO 2 

70.0 

71.9 

81.0 

82.5 

82.9 

83 8 

79.2 

81.0 

83.3 

80.0 

W* 

Ncmuro 

71.5 

74.7 

78.7 

79.8 

82.3 

90.3 

91.7 

89.1 

85.5 

77.0 

72.0 

72.4 

80.5 


m & 

AMOUNT OF PRECIPITATION. 



Kagoshima 

90.0 

72.6 

137.8 

2IP.7 

229.9 

395.1 

282.0 

175.3 

199.1 

119.2 

82.7 

87.0 

2150.9 


Miyazaki 

103.8 

86.3 

101.4 

204.0 

320.1 

418.9 

288.7 

226.0 

498.4 

306.7 

129.6 

94.3 

2032.4 


Nagasaki 

08 9 

71.8 

133.0 

2311.9 

212.7 

337.0 

290.7 

130.7 

100.2 

100.0 

111.0 

11=5.4 

2042.0 

FS! 

Shiutonoscki 

08.1 

53.5 

103.1 

173.5 

178.5 

210.0 

342.1 

75.8 

103.9 

110.9 

81.0 

80.9 

1(559.9 

iTffc 

Hiroshima 

45.7 

49.2 

10&0 

2iai 

17a 1 

211.1 

200.4 

7a=5 

202.1 

144.5 

105.3 

G5.7 

1(572.5 

AP i 

Osaka 

43.3 

17.9 

119.5 

194.8 

154.0 

147.4 

112.5 

8(5.0 

1 10.3 

163.5 

97.2 

04.9 

• 114.3 

ttlttlJl 

Wakayama 

44.1 

58.1 

107.7 

179.2 

14H.fi 

111.5 

155.7 

95.4 

193.9 

201.4 

130.1 

79.0 

15=58.4 

Kfto 

Koclii 

70.9 

80.0 

20=1.2 

369.7 

300.8 

302.3 

399.9 

25=5.2 

5ir2.7 

=506.2 

188.9 

131.8 

3121.4 

ffitR 

Hamamatsu 

45.7 

08.3 

102.0 

209.7 

2=15.1 

179.7 

191.7 

11541 

230.1 

168.6 

1 10.8 

90.7 

1897.6 


Numazu 

09.3 

55.9 

138.0 

199.4 

229.5 

100.8 

2017 

201.7 

230,3 

189.4 

99.3 

F=U 

1868.1 

3liW 

Tokio 

47.3 

37.7 

111.6 

1 15.5 

187.7 

1=50.9 

128.0 

1=58.4 

105.7 

207.9 

120.3 

41.4 

1438.5 

ttir 

Miynko 

63.8 

=12.8 

75.0 

114.3 

90.2 

158.8 

1=594) 

14145 

193.2 

1=52.5 

102.5 

55.1 

108.5 

Kit! 

Kioto 

62.7 

50.6 

128.5 

197.9 

105.2 

179.9 

1924) 

137.0 

102.0 

160.4 

110.4 

75.7 

1613.1 


Gifu 

C9.7 

01.5 

1=13.4 

200.0 

22.5.8 

194.0 

210.3 

150.1 

230.5 

180.3 

109.9 

109.1 

1078.8 


Sakai 

187 9 

102.9 

124 2 

151.5 

99.9 

144.5 

17a7 

97.0 

215,9 

191.5 

15H.5 

100.7 

181=5.2 


Kanazawa 

279.2 

181.9 

K>3 2 

197.1 

135 7 

1K2 8 

113.3 

120.1 

1806 

180.7 

253.1 

=592.4 

2410.0 

tt* 

Fushiki 

240.4 

140.7 

<2=1.0 

101.2 

100 1 

141.9 

132.3 

102.3 

104.0 

127.5 

192.0 

282.3 

1917.0 

9iiU 

Niigata 

169.5 

1 12.0 

K5.9 

130.0 

71.7 

141.1 

127.7 

90.5 

139-5 

160.3 

191.5 

245.3 

1080.5 

am 

Akita 

126.2 

107.0 

103.2 

139.7 

105.8 

107.1 

1=594) 

1007 

177.0 

150.3 

174.3 

191.2 

1752.0 


Aomori 

12621 

113.5 

020 

71.6 

58 8 

109.4 

101.7 

90.1 

1(53.8 

121.0 

120.7 

124.1 

1273.2 

Miff 

Hakodate 

45.7 

43.2 

02.8 

882 

55 3 

98.0 

112.1 

90.2 

193.9 

102.1 

ms 

814) 

1111.3 


Snttsu 

110.6 

110.7 

58.0 

... 

58.9 

87.8 

78.7 

98.7 

204.1 

157.2 

129.2 

1=57.3 

... 


Sapporo 

72.3 

08.2 

02.0 

77.8 

44.5 

73.1 

61.3 

103.0 

178.9 

80.7 

91.5 

107.7 

1028.2 

m 

Nentnro 

■a. 

16.0 

45.1 

81.9 

105.0 

99.9 

08.6 

78.0 

170.0 

99.0 

97.0 

HO.l 

975.7 


L 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR TIIE 5 


in m ' $ iMt 
YEARS, 1886-1890. 
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it ti Locality 

Jntt. 

Fell. 

March 

Ajiril 

May 

June 

July 

Ang. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 





- u 

y 

ft ; 

k m 

ft 







MAXIMUM DAILY 

AMOUNT 

OF PRECIPITATION. 




ifc&Lfii Kagoshima 

113.5 

31.1 

53.2 

119.9 

1 18.fi 

106.8 

167.1 

1 10.7 

1*23.0 

HS.3 

57.7 

05 3 

167.1 

j '#*♦ Miynzaki 

lirj.G 

41.0 

52.fi 

95.9 

117.0 

285.fi 

198.2 

149.7 

490.2 

175.7 

111.1 

101.3 

490.8 : 

ii<Cf Nagasaki 

9021 

5541 

57.7 

69.2 

94.1 

144.3 

122.8 

127.7 

77.7 

130.3 

so.o 

111.2 

141.3 I 

>'!§] Shimonoscki 

34.5 

24.9 

32.fi 

70.2 

82.9 

158.4 

142.2 

53.5 

86.5 

06.9 

fi0.3 

38.7 

158.1 

jjfii Hiroshima 

28.9 

32.1 

3-2.fi 

94.2 

<>3.9 

8<i.(i 

143.9 

78.9 

147.8 

46.6 

7K.5 

43.3 

117.8 j 

AR Osaka 

23.8 

23.9 

60,5 

101.7 

fifi.7 

77.3 

57.3 

135.5 

59.7 

133.0 

79.2 

55.0 

135.5 ! 

Wakayama 

37.1 

40.1 

43.5 

102.0 

59.4 

53.4 

120.fi 

1 10.7 

141.1 

184.2 

100.8 

93.2 

1842 

ft to Kochi 

09. ft 

84.0 

81.3 

117.2 

127.7 

90.5 

159.fi 

117.4 

293.1 

211.8 

113.2 

125.8 

293.1 

TfifS Hamamatsu 

28.4 

73.1 

81.4 

133.0 

08.0 

108.0 

79.4 

90.1 

137.2 

87.2 

48.5 

72.0 

137.2 \ 

j?i|t Nnmazu 

•tOJ 

41.2 

52.2 

75.fi 

104.3 

86.5 

104.8 

171.2 

10721 

121.7 

67.8 

63.1 

171.2 

ilf# Tokio 

•29.9 

21.8 

fil.fi 

36.2 

81.2 

73.7 

146.2 

54.8 

70.5 

123.8 

78.9 

38.2 

146.2 

'$"£■ Miyaka 

48.2 

34.1 

74.9 

Dfi.l 

37.5 

68.2 

115.8 

llfi.3 

15H.1 

172.5 

83.7 

3841 

1725 | 

StW Kioto 

31.9 

28.1 

58.6 

62.8 

74.2 

90.7 

115.7 

127.0 

98J5 

1-11.5 

72.4 

532) i 

1270 

*£!?. Gifu 

IKi.5 

42.7 

52.7 

71.9 

79.1 

96.2 

131.8 

71.8 

94.fi 

110.1 

C9.5 

5841 I 

13-1.8 

t)H Sakai 

38^ 

27-3 

37.3 

43.1 

36.4 

85.4 

111.0 

18.3 

20091 

3*2.1 

87.3 

4221 

200.8 

£?,■£ Kanazawa 

58.3 

45.7 

r.7;i 

48.8 

44.8 

65.5 

101.8 

72.4 

60.7 

120.9 

74.fi 

85.1 

lit >.9 

ff;.+c Fu-hflci 

48.2 

28.fi 

37.»t 

43.7 

42.4 

109.1 

60.5 

7I.fi 

70.8 

89.7 

57.8 

52.3 

109.1 

Niigata 

33.1) 

23.2 

31.fi 

38.2 

10.11 

94.4 

68.8 

43.fi 

77.6 

75.0 

61.1 

38.1 

94.4 

Akitn 

43.0 

48,1 

lfi.o 

08.0 

3.1.0 

50.2 

91.5 

68.3 

63.1 

50.3 

77.5 

3fi-8 

91.5 

Vf ft * omori 

20.2 

30.fi 

19.5 

36.5 

31.5 

37J5 

30.0 

53.8 

0K7 

71.6 

107.9 

20.5 

107.9 

(Mi'll Hakodate 

22.2 

18.4 

29.2 

71.3 

36.5 

54.3 

17.7 

99.2 

118.7 

78.1 

146.8 

48.8 

146.8 

£» Sutt-n 

17.0 

23.9 

21.8 

... 

21.0 

68.3 

68.3 

80.5 

68.fi 

76.2 

27.4 

43.1 

... 

♦LW Snpjioro 

*29.0 

19.7 

28.fi 

101.2 

25.3 

15.3 

34.5 

K5.fi 

71.9 

23.6 

35.2 

07.3 

101.2 

Wi'-K Noninro 

11.7 

13.2 

27.7 

39.2 

44.5 

17.3 

54.0 

50.5 

80.8 

4321 

55.0 

40.5 

80.8 













I 

. 


$ LI f*. 

NUMBER OF DAYS WITH PRECIPITATION. 



Kagoshima 

13.0 

11.2 

13.fi 

11.0 

14.8 

17.fi 

15.4 

ll.fi 

13.fi 

11.6 

9 0 

1*2.8 

I 

158.2 1 


Miyazaki 

8.0 

10.0 

13.0 

15.4 

14.4 

15.8 

15.fi 

13.0 

15.fi 

12.8 

8,1 

7.2 

149.2 


Nagasaki 

15.2 

13.0 

13.8 

16.4 

13.2 

15.6 

13.8 

10.fi 

10.8 

11.6 

10.8 

17.0 

161.8 


Sliimonoseki 

15.8 

14.0 

13.6 

15.2 

13.fi 

13.2 

11.4 

9.4 

13.0 

9.0 

9.4 

15.0 

1 153.2 

W.ft 

Hiroshima 

9.4 

9.8 

12.2 

15.0 

13.0 

13.2 

1L0 

7.6 

13.0 

9.4 

9.2 

10.2 

I 132.0 

AR 

Osaka 

7.2 

8.2 

12.1 

14.4 

13.8 

12.fi 

1 1.4 

10.0 

12.4 

9 t 

9.2 

10.2 

131.2 

■Bllftlll 

Wakayama 

9.2 

10.4 

14.4 

15.2 

11.4 

12.0 

11.8 

10.0 

13.0 

11.0 

10.0 

10.8 

143.4 1 

SIS to 

Kochi 

7.0 

8.0 

13.6 

16.4 

14.8 

14.2 

14.fi 

13.fi 

14.fi 

10.8 

8.6 . 

8.8 

145.0 j 

f»t£ 

Hamamatsu 

8.0 

7.0 

11.8 

14.8 

13.8 

12.8 

13.0 

11.2 

15.2 

12.1 

9.4 

7.(» 

j 137.fi i 

®K 

Kuiuozu 

7.fi 

9.4 

13.8 

15.0 

15.4 

12.fi 

15.6 

12.4 

.17 0 

12.4 

9.2 

8.4 

! 149.1 j 


Tokio 

7.2 

7.2 

11.4 

lfi.2 

15.2 

13.fi 

15.0 

12.fi 

15.0 . 

14 0 

7.6 

7.2 

112.8 

ft jtf 

Mivako 

9.2 

6.4 

11.0 

11.2 

13.:> 

14.fi 

1 2.1 

13.8 

1 1.6 

12.2 

11.2 

10.fi 

110.4 

Kioto 

10.0 

12.fi 

14.fi 

14.6 

Its 

14.0 

13.8 

11.2 

15.2 

10.0 

11.6 

12.8 

155.8 


Gifu 

13.2 

9.4 

13.fi 

15.4 

13.8 

13.0 

14.8 

13.fi 

1-1.0 

10.fi 

11.2 

13.fi 

156.2 


Sakai 

25.0 

21.0 

18.4 

15.0 

13.2 

12.8 

12.0 

10.2 

11.8 

lfi.2 

19.2 

22.8 

201.2 


Kanazawa 

25.fi 

22.2 

19.0 

15.4 

13.4 

1 1.4 

12.1 

9.4 

16.4 

15.6 

18.0 

25.2 

•207.0 

ft* 

Fti-hiki 

20.4 

21.8 

18.4 

lfitl 

13.4 

14.2 

12.4 

9.4 

16.4 

15.4 

19,0 

25.2 

208.6 

»ti£J 

N iigata 

20.8 

24.4 

19.0 

17.2 

14.0 

15.0 

12.0 

10.0 

16.2 

17.2 

22.0 

27.2 

221.0 

♦AIM 

Akita 

2G.8 

23.8 

20.8 

14.2 

12.4 

15.3 

13.8 

12.0 

18.4 

10.2 

18.8 

26.0 

218.4 

W« 

Aomori 

27.4 

22.fi 

19.0 

12.fi 

!).8 

13.8 

13.0 

9.8 

18.2 

15.1 

20.« 

. 

27.0 

209.8 

aara 

Hakodate 

19.2 

lfi.8 

14.0 

11.8 

11.0 

15.0 

ll>.8 

12.4 

17-4 

14.fi 

18.1 

90.6 

182.0 

tew 

Suttsu 

20.0 

21.8 

15.8 


11.4 

13.0 

10.fi 

10.0 

18.2 

15.4 

22 0 

25.fi 

... 

«!« 

Sap*- 

10.fi 

17.0 

11.2 

110 

11.4 

12.6 

10.0 

10.4 

17,1 

lfi.fi 

18.0 

21.0 

176.8 


N 


12.fi 

“ 

“ 

12.2 

14.2 

13.fi 

11.0 

16.0 

13.8 

14.6 

“j 

356.4 


< 

J 
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'N. /J* Month 



2 

a 

£ 

/\ 

-fc 

A 

A 

+ 

T 



t| Locality^, 

n 

Jan. 

n 

Feb. 

n 

March 

n 

April 

n 

May 

n 

June 

July 

n 

Aug. 

/I 

Sept. 

Oct. 

Not. 

Dec. 

*- 

Annual 


^ n m -m 

MEAN CLOUD AMOUNT. 




Kagoshima 

8.0 

6.0 

6.2 

7.0 

7.0 

80 

6.7 

5.5 

6.1 

5.8 

4.5 

5.0 

6.1 



Miyazaki 

4.8 

5.2 

5.6 

6.6 

6.8 

7.7 

6.1 

5.5 

6.8 

6.3 

4.3 

3.5 

’ 5.7 


m 

Nagasaki 

6.8 

6.:) 

6.1 

6.7 

<1.6 

7.5 

6-6 

5.0 

6.1 

5.5 

5.0 

6.0 

6.2 


TM 

Shimonoscki 

7.4 

6.8 

6.2 

6.6 

6.4 

74) 

6.3 

5.6 

6.5 

6.0 

6,8 

6.6 

6.4 


■A 

Hiroshi am 

63 

6.1 

5.8 

0.5 

- 


74) 

6,3 

5.4 

6.5 

544 

4.4 

5.5 

6.0 



Osaka 

5.6 

6.2 

6.0 

7.1 

7.2 

7.3 

6.9 

6.0 

6.8 

6.3 

5.2 

5.0 

6.3 


«K0i 

Wakayurua 

6.4 

6.7 

6.0 

7.2 

7.3 

7.4 

6.8 

5.9 

61) 

65 

5.8 

6.1 

6.6 


fttei 

Kochi 

4.5 

4.0 

5.3 

6.6 

6.5 

7.3 

6.6 

5.5 

6.7 

5.9 

4.2 

3.9 

5.7 


«C 

Hamamatsu 

4.4 

4.7 

5.2 

6.8 

7.3 

7.5 

7.5 

6.2 

7.2 

6.5 

4.8 

4.0 

6.0 


Silt 

Numnzu 

5.1 

5.7 

6.3 

7.6 

8.0 

74) 

8.2 

7.1 

74) 

74) 

5.6 

4.0 

6.7 



Tokio 

4.5 

5.1 

5.8 

7.4 

7.6 

7.5 

7.3 

6.0 

7.3 

6.5 

5.2 

3.6 

6.2 


Issr 

Bliyako 

4.5 

4.5 

5.5 

6.5 

6.8 

7.4 

7.1 

6.5 

7.1 

5.4 

5.3 

4.4 

5.9 


Kfi 

Kioto 

8.6 

7.2 

6.6 

7.4 

7.5 

7.5 

7.3 

6.5 

7.1 

65 

5.8 

5.8 

6.8 



Gifu 

5.5 

5.3 

5.4 

6.6 

6.4 

6.0 

74! 

6.2 

6.8 

5.0 

4.5 

5.2 

6.0 



Sakai 

8,8 

8,6 

7.1 

74) 

7.0 

7.2 

6.7 

5.8 

7.2 

7.0 

7.2 

74) 

7.3 



Kanazawa 

0.1 

8.7 

7.4 

7.5 

7.5 

7.5 

7.4 

6.0 

7.8 

&9 

7.3 

R4 

7.6 



Fushiki 

9.0 

8.6 

7.3 

7.4 

7.2 

7.5 

7.6 

6.2 

6.6 

6.8 

7,0 

8.1 

7.4 



Niigata 

8.6 

8.2 

6.0 

7.0 

6.7 

6.0 

6.6 

5.0 

6.8 

6.2 

7.3 

8.0 

7.0 



Akita 

0.1 

8.6 

7.8 

7.4 

7.1 

7.5 

7.1 

6.2 

7.1 

6.1 

7.6 

8.5 

7.5 



Aomori 

8.2 

7.7 

6.7 

6.0 

5.9 

6.9 

6.7 

5.5 

6.4 

5.3 

7.3 

7.9 

6.7 


S«iT 

Hakodate 

7.5 

6.8 

6.6 

6.3 

6.3 

7.4 

7.2 

6.5 

6.5 

5.4 

6.8 

7.4 

6.7 


158 1 

Sutlau 

9.4 

8.4 

7.7 

... 

6.3 

7.6 

6.5 

5.9 

6.7 

6.2 

8.0 

9.0 




Sapporo 

6.6 

6.7 

6.9 

5.9 

6 0 

7.5 

6.4 

5.9 

6.5 

5.6 

7.0 

7.4 

(S.5 


tus 

Nemuro 

5.1 

5.4 

5.9 

6.1 

6.7 

8.1 

7.8 

6.9 

6.5 

5.4 

5.6 

5.1 

“ 


tfc b# n n 

NUMBER OF CLEAR DAYS. 


: s*£Ji> 

Kagoshima 

4.2 

3.8 

5.0 

2.2 

3.8 

1 4 

3.8 

4.0 

4.8 

6.0 

8.2 

6.2 

53.4 


Miyaaoki 

11.0 

6.8 

7.2 

4,0 

2.6 

1.6 

4.4 

3.8 

2.8 

5.2 

101) 

14.0 

73.4 

Ik** 

Nagasaki 

2.2 

2.2 

4.6 

2.6 

3.0 

1.8 

8.2 

4.4 

3.6 

4.4 

6.4 

3.4 

42.0 

TBi 

Shimonoseki 

1.4 

1.6 

3.8 

3.6 

2.8 

2.0 

3.0 

1.0 

2.4 

21) 

2.2 

1.4 

27.2 

5S& 

Hiroshima 

1.4 

2.2 

5.2 

2.8 

3.4 

2.6 

46 

3.4 

2.6 

3.6 

7.0 

5.2 

44.0 

\ *E 

Osaka 

4.8 

1,2 

4.6 

2.2 

1.6 

2.2 

2.6 

3.0 

3.4 

4.2 

6.4 

6.2 

42.4 

! aiRtii 

Wakayama 

2.4 

1.6 

5.0 

1.6 

1.6 

2.2 

3.4 

3.4 

2.0 

2.4 

4.6 

3.0 

33.2 

ft ta 

Kochi 

7.2 

6.6 

7.2 

3.6 

3.8 

2.0 

4.4 

4.8 

2.8 

51) 

10.4 

12.0 

09.8 

m 2 

Hamamatsu 

8.0 

6.8 

7.4 

L8 

2.0 

1.2 

1.6 

2.0 

2.2 

33 

8.0 

11.2 

5<U» 

! 

Nuinazu 

741 

4-1 

4.4 

1.4 

1.2 

1.6 

1.0 

0.8 

0.6 

1.8 

6.0 

11.8 

42.8 

jij# 

Tokio 

10.2 

5.6 

4.8 

1.6 

1.0 

1.6 

0.8 

2.6 

0.8 

3.0 

6.0 

13.6 

51.6 

& it 

Mivako 

7.4 

5.8 

4.8 

2.0 

2.4 

2.0 

2.6 

4.0 

1.0 

5.0 

8.0 

6.8 

49.8 

gB 

Kioto 

0.8 

0.6 

3.4 

1.8 

1.6 

1.4 

2.0 

l.t) 

2.8 

3.2 

4.0 

8.2 

2518 

ifrjjji. 

Gifu 

3.2 

• 3.0 

5.4 

2.1 

1.4 

1.8 

1.6 

2.0 

2.4 

51) 

7.6 

5.2 

41.0 

m 

Sakai 

0.0 

(U 

2.0 

2.6 

1.8 

2.2 

36 

2.7 

1.2 

111 

1.8 

0.6 

21.2 


Kanazawa 

0.2 

0.8 

2.6 

1.0 

1.4 

1.8 

2.2 

4.0 

0.8 

2.4 

2.2 

0.4 

| 19.8 

ft* 

Fushiki 

0.2 

0.8 

3.0 

1.2 

2.2 

1.8 

1.0 

3.2 

0.6 

2.4 

. 2.8 

0.8 

! 20.0 

. Sr^ 

Niigata 

0.0 

0.4 

2.2 

1.4 

2.6 

1.2 

2.6 

6.8 

0.8 

3.6 

1.8 

0.8 

•24.2 

4AU3 

Akita 

0.0 

0.8 

1.4 

0.8 

1.8 

1.6 

3.2 

4.0 

0.6 

2.8 

0.8 

1.0 

19.0 


Aomori 

0.2 

0.4 

2.4 

2.4 

42 

1.8 

1.6 

3.0 

1.8 

5.2 

1.0 

11) 

25.0 

(54 iiV 

Hakodate 

0.6 

1.1 

1.6 

2.8 

3.0 

1.6 

1.2 

1.6 

2.0 

4.6 

0.8 

0.6 

| ‘22.0 

Sltl 

Suttau 

0.0 

0.8 

1.4 

. 

3.2 

1.2 

2.6 

3.2 

3.0 

4.8 

0.8 

0.2 

... 

* tut 

Sapporo 

1.2 

1.0 

2.2 

3.6 

**8 

1.4 

2.6 

4.2 

1.6 

5.4 

1.2 

0.2 

i 07 .4 


Nemuro 

4.2 

4.6 

3.0 

3.6 

1.0 

0.8 

1.0 

1.4 

2.4 

6.0 

3.6 

* 

35.0 
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J| Month 

— 



ra 

E 

S'* 

-t 

A 

A. 

T 

+ 

+ 

* 

! 

S>N v 

n 

n 

n 

n 

n 

n 


n 

/I 

Ji 

n 

I 

J»?, Locality^. 

:« >> 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

Jnne 

July 

Aug. 

8ept, 

Oct. 

Nov. 

Deo. 

■ Annual 


» X B & 

NUMBER OF CLOUDY DAYS. 


agaa 

Kagoshima 

10.fi 

0.6 

13.0 

15.8 

10.2 

19.6 

14 2 

8.1 

11.8 

11.6 

6.8 

6.4 

144.0 


Miyazaki 

7.fi 

7,1 

10.8 

13.6 

14.4 

18.0 

11.8 

7,1 

12.8 

13.2 

6.6 

431 

123.4 

ft** 

Nagasaki 

12.1 

8.4 

ll.fi 

13.4 

13.2 

17.1 

13.6 

6.2 

10.0 

9.2 

6.4 

103) 

132.3 

TBS 

Shimonoseki 

15,1 

10.2 

11.6 

12.4 

lfi.fi 

14.4 

120 

5.4 

10.8 

a8 

7.4 

11.0 

130.0 

wa 

Hiroshima 

9.6 

8.0 

10.6 

11.4 

11.4 

15.0 

12.8 

6.4 

12.fi 

9.4 

5.4 

7.2 

119.2 

*R 

Osaka 

8.1 

8.2 

10.6 

14.8 

15.2 

17.2 

15.8 

9.6 

15.2 

12.2 

7.6 

6.2 

141.0 

*1«|U 

M'akavnma 

10.2 

10.8 

11.8 

17.2 

15.6 

lti.fi 

16.2 

10.0 

14.8 

12.8 

9.2 

9.4 

154.4 

! ,rr,ta 

Ko.'hi 

fi.tl 

7.2 

9.8 

13.4 

12.8 

16.6 

15.0 

8.6 

Ml) 

12.0 

63) 

531 

126.4 

mi 

Hamamatsu 

8.8 

5.8 

9.2 

13.4 

15.4 

17.2 

16.8 

10.8 

15.2 

11.6 

7.8 

4.8 

133.4 

}«** 

Niuua/.u 

0.8 

0.2 

134 

17.4 

21.2 

1UJ1 

20.8 

12.4 

17.8 

14.fi 

10.4 

5Ji 

171.6 

ili« 

Tokio 

7.1 

7.2 

9.8 

16.1 

16.2 

16.2 

15.0 

9.6 

16.6 

13.0 

8.8 

4.2 

140.4 

A* 

Miyako 

3.8 

4.0 

8.4 

12.0 

13.2 

16.2 

15.8 

13.6 

14.0 

7.6 

8.6 

5.0 

122.2 

32W 

Kioto 

ll.fi 

12.4 

12.4 

17.0 

15.2 

16.8 

16.4 

10.1 

15.2 

12.4 

9.0 

8,4 

157.2 

«E9- 

Oifn 

8.2 

ao 

I0.fi 

14.0 

11.3 

14.4 

16.4 

9.2 

14.8 

10.8 

7.2 

6.0 

134.4 


Sakai 

25.2 

21.8 

16.6 

14.2 

14.4 

16.2 

13.6 

8.0 

15.0 

13.0 

15.6 

19.0 

192.6 


Kanazawa 

26.0 

21.8 

170 

15.6 

16.6 

17.2 

17.4 

10.4 

17.6 

14.6 

16.0 

21.8 

212.6 


Fushiki 

26.8 

22.0 

16.8 

15.2 

15.8 

16.4 

17,1 

11.2 

16.8 

11.4 

153) 

20.8 i 

208.fi 


Niigata 

22.fi 

17.4 

14,1 

14.4 

12.8 

13.8 

13.0 

7.0 

11.8 

11.2 

16.2 

20.2 

174.8 

4*61 

Akita 

27.2 

21.fi 

19.2 

15.8 

14.2 

17.0 

16.0 

11.8 

12.0 

11.0 

16.2 

24. 2 

206.2 

wa 

Aomori 

20.1 

lfi.fi 

14.0 

10.2 

9.8 

14.2 

13.8 

6.2 

10.2 

7.8 

UA 

19.2 

156.4 

«*» 

Hakodate 

15.2 

10.6 

12 8 

100 

13.2 

16.4 

li 8 

10.6 

11.0 

7.0 

13.2 

13.8 

1186 

AW 

Suttau 

28.fi 

21.0 

18.8 

• •• 

12.6 

16.8 

12.6 

9.4 

11.6 

12.0 

20.0 

26.0 

... 

+LW 

Kupjioro 

10.0 

10.8 

15.6 

9.8 

11.6 

15.4 

10 6 

10.4 

11.2 

8.0 

11.6 

14 2 

137.2 


Nemuro 

6,1 

6.8 

8.2 

11.2 

13.0 

19.4 

18.0 

13.2 

13 0 

8.0 

8.0 

6.4 

131 £ 


¥ a n * 

MEAN WIND VELOCITY. 



Kagoshima 

1.6 

1.5 

1.7 

1.7 

1.7 

1.6 

1.7 

1.8 

1.7 

1.9 

1.6 

1.3 

1.7 ‘ 


Miyazski 

3.4 

3.3 

3.2 

3.2 

2.8 

2.8 

2.6 

3.1 

2.6 

2.2 

2.4 

2.9 

2.9 


Nagasaki 

2.2 

2.2 

2.3 

2.5 

2.1 

2.2 

2.0 

2.1 

1.9 

U> 

1.7 

1.9 

2.1 

TM 

Shimonoseki * 

:».5 

3-0 

3-3 

3.3 

2.9 

3.0 

3.1 

2.8 

2.5 

2.4 

2.6 

4.2 

3.0 

MS> 

Hiroshima 

2.1 

2.0 

2.2 

2.1 

2.2 

1.9 

2.0 

2.3 

*2.5 

2.6 

2.4 

1.9 

2.2 

*r 

Osaka 

4.0 

3.9 

4.0 

3.8 

3.6 

3.6 

3.2 

4.0 

3.3 . 

3.0 

3.1 

3.9 

3.7 

*08 ill 

Wakayama 

2.5 

2.3 

2.1 

2.1 

1.6 

1.8 

1.5 

2.3 

2.1 

2.1 

2.2 

2.6 

2.1 


Kochi 

2.8f 

3.3 

3.0 

2.7 

2.3 

1.9 

1.8 

2.2 

1.9* 

2.3* 

2 t* 

2.4* 

V.5 

«« 

Hamamatsu 

3.2 

3.4 

3.7 

3.1 

*2.5 

2.3 

1.7 

2.0 

1.9 

2.0 

2,4 

3.2 

2.6 

i«fft 

Ntlmazu 

3.4 

3.2 

3.5 

3.7 

3.3 

3.2 

3.1 

3.3 

2.9 

2.9 

3.2 

3.8 | 

3.3 

unx 

Tokio 

3.2 

3.6 

3.9 

3.8 

:*.4 

3.6 

3.5 

3.7 

3.3 

2.8 

2.8 

2.8 

3.4 

EX 

Miyako 

2.6 

2.5 

2.8 

2.6 

2.1 

1.5 

1.2 

1.4 

1.6 

2.1 

2.4 

3.0 

2.2 


Kioto 

1.8 

2.0 

2.2 

2.0 

2.0 

1.8 

1.7 

U) 

1.5 

1,4 

1.3 

1.6 

1.8 


Gifu 

1.5 

1.9 

2.1 

2.0 

1.6 

1.6 

1.5 

1.6 

1.3 

1.1 

1.2 

1.3 

1.6 

nt 

Sakai 

3.3 

2.7 

3.0 

3.1 

2.7 

2.5 

2.3 

2.3 

2.3 

2.2 

2.4 

2.8 

2.6 


Katuizawa 

2.6 

2.7 

2.6 

2.5 

2.0 

1.8 

1.4 

1.6 

1.7 

1.7 

2.0 

•2.9 

2.1 

f** 

Fusbiki 

2.8 

3.0 

3.0 

3.0 

3.2 

3.0 

2.7 

2.9 

3.1 

3.2 

3,4 

•2.9 

3.0 

xnss 

Niigata 

3.8 

3.6 

3.5 

3.2 

3.0 

2.7 

2.4 

2.9 

3.0 

2.9 

3.3 

4.6 

3.3 

f*cUI 

Akita 

0.3 

5.7 

5.9 

5.9 

5.4 

4.5 

5.1 

4.4 

4.5 

4.0 

5.0 

6.5 

5.2 


Aomori 

1.4 

4.7 

4.0 

3.6 

3.1 

2.6 

2.2 

2.3 

2.3 

2.7 

3.5 

4.3 

8.3 

mnr 

Hakixlate 

5.5 

4.9 

5.0 

4.7 

41 

3.6 

2.9 

3.7 

4.0 

3.8 

5.1 

5.8 

4.4 

AW 

Snttsu 

ai 

8.7 

8.1 

... 

• •• 

... 

7.0 

7.1 

7.6 

6.3 

7.8 

9.0 



Sapjioro 

2.5 

3.2 

4.2 

4.7 

4.7 

4.0 

3.7 

3.4 

3.3 

3.0 

3.2 

3 3 

3.6 


Nemuro 

4.9 

5.2 

4.6 

4.8 

4.7 

3.7 

3.4 

3.2 

4.0 

4.4 

5.3 

5.5 

*? I 

4 
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* * m bl 

MAXIMUM WIND VELOCITY. 



Kagoshima 

10.6 

14.0 

8.1 

9.3 

9.3 

8.5 

12.0 

10.3 

>29.0 

15.4 

15.4 

8.9 

|>29.0 
i 2(5.7 

*a*^ 

Miyazaki 

15.0 

13.0 

11.8 

17.5 

1'2.3 

11.1 

20.7 

17.7 

22.4 

15.5 

14.7 

14.2 


Nagasaki 

13.0 

11.8 

12.2 

13.7 

11.1 

12.7 

13.1 

15.8 

14.5 

11.3 

19.4 

10.5 

19.1 

m 

Sbimonoseki*' 

14.5 

17.2 

10.2 

23.1 

*17.9 

13.0 

25.7 

14.7 

17.1 

15.7 

12.4 

18.2 

j 25.7 

.uijft 

Hiroshima 

10.7 

. 10.3 

17.5 

1^.1 

11.6 

11.7 

17.0 

11.9 

18.1 

14.4 

13.0 

11.0 

1 18.1 

i k9i 

Osaka 

21.4 

19.5 

24.9 

*21.2 

20.0 

10.1 

25.7 

32.3 

22.8 

14.9 

22.6 

39.6 

32.3 

1 UlJRiU 

Wakayama 

12.2 

12.5 

13.5 

21-3 

16.3 

10.0 

14.7 

•20.1 

19.1 

14.8 

14.7 

15.8 

21.3 

iRj la 

Kochi 

16.4 1 

10.8 

14.5 

15.# 

15.0 

14.1 

10.3 

29.2 

> 17.4 

20.0* 

19.8* 

19.7* 

29.2 


Hamamatsu 

12.2 

11.2 

21.8 

13.3 

12.5 

10.6 

10.1 

15.0 

•20.1 

14.8 

11.0 

15.3 

21.8 

m- 

Xnmazu 

10.8 

17.1 

20.2 

19.9 

14.8 

13.7 

11.9 

19.7 

20.9 

18.6 

19.9 

17.7 

20 9 

*Jk* 

Tokio 

15.9 

15.2 

19.3 

15.9 

16.4 

17.5 

15.0 

17.5 

20.2 

15.9 

13.7 

17.5 

2(5.2 

«*A* 

Miyako 

19.3 

15.0 

0.4 

17.9 

14.1 

9.8 

11.4 

16.4 

20.3 

19.4 

10-5 

18.0 

20.3 


Kioto 

11.0 

14.0 

10.5 

11.2 

9.8 

8.5 

20.1 

10.3 

10.6 

8.9 

11.1 

10.2 

20.1 

*iJ,A 

Gifu 

9.4 

12.4 

11.9 

10.2 

10.7 

9.2 

13.0 

21.4 

20.4 

15.2 

K.8 

12.2 

1 il-4 

*& 

Sakai 

10.5 

17.2 

15.7 

1H.S 

11.8 

13.9 

15.7 

21.0 

22.0 

17.2 

22.2 

1(5.4 

22.2 


Kanazawa 

25.4 

23.4 

17.9 

19.0 

12.2 

12.7 

11.2 

11.1 

22.3 

15.4 

18.2 

10.4 

25.4 

IK* 

Fusliiki 

2*2.3 

23.7 

22.3 

17.3 

21.1 

21.8 

12.9 

27.1 

18.6 

27.9 

19.8 

19.0 

27.9 

« » 

Niigata 

23.7 

23.4 

23.6 

18.4 

17.0 

13.4 

13.5 

14.7 

23.9 

20.8 

20.2 

27.0 

23.9 


Akita 

20.5 

22.8 

24.8 

•23.0 

25.5 

10.8 

16.8 

23.9 

22.0 

26.(5 

19.2 

27.9 

20.0 


Aomori 

22.6 

202 

19.4 

18.1 

19.7 

13.7 

11.8 

11.3 

14.2 

17.5 

1(5.1 

18.8 

22.(5 

mi 

Hako<bite 

20.8 

21.5 

21.5 

27.4 

18.8 

18.2 

19.2 

10.7 

29.5 

17.(5 

18.8 

18.8 

29.5 


Suttsu 

33.5 

30.0 

42.2 



. . • 

•29 2 

37.7 

37.9 

41.2 

37.0 

39.4 

. . . 


Sapioro 

17.8 

21 2 

24.1 

24.4 

21.il 

14.9 

15.3 

16.1 

21.5 

19.7 

19.0 

24.1 

24 4 


Xemiuo 

34.1 

22.3 

2(5.0 

23.4 

10.0 

23.6 

18.7 

a. 

21.9 

17.0 

22.3 

24.9 

34.1 
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• & & a m 

NUMBER OF DAYS WITH GALES. 


m%e> 

Kagoshima 

0.2 

0.2 

1 

1 0.0 

| 

0.0 

0.0 

j 0.0 

j 0.2 

1.0 

1.0 

1 0.6 

0.6 

0.0 

3.8 • 

Miyazaki 

1.8 

1.4 

0.8 

1.4 

0.8 

0.6 

0.6 

2.2 

2.4 

1.6 

1.0 

0.8 

15.4 

**# 

Nagasaki 

1.2 

0.4 

1.2 

1.4 

0.2 

1.2 

0.4 

0.8 

1.8 

0.6 

0.6 

0.4 

10.2 

TW 

Shimonoeeki 

3.6 

1.4 

3.6 

2.8 

2.4 

2.4 
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1.8 

2.0 

1.2 

2.2 

6.2 

31.2 

i 1ST ft 

Hiroshima 

0.8 

0.4 

0.6 

1.2 

0.2 

! 0.2 

1,2 

0.6 

1.2 

0,2 

0J3 

0.2 

7.6 

' A- Pi 

Osaka 

9.0 

6.4 

6.8 

5.0 

5.6 

5.6 

2.4 

4.6 

4.2 

2.4 

3.0 

7.6 

62.6 

; fcJKKtll 

Wakayama 

0.6 

0.6 

1.6 

2.0 

0.4 

1.4 

1.2 
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0.8 

1.4 

1.4 

14.2 
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Hamamatsu 
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Tokio 

1.8 

3.8 

4.8 

6.8 
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3.2 

3.4 
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1.2 

2.6 

3.4 
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i sfA- 

M iyako 

2.6 

1.6 

2.8 

2.8 

0.8 

0.0 

0.2 

0.8 

0.6 

1.2 

2.0 

3.2 

18.6 

TAffiS 

Kioto 

0.4 

0.4 

0.2 

0.6 

0.0 

0.0 

0.4 

0.8 

0.4 

0.0 

0.2 

0.2 

3.6 1 


Gifu 

0.0 
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j « 
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Kanazawa 

5.0 

3.2 

3.0 
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0.4 

1.4 
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2.8 

5.2 

26.8 


Fiwhiki 

7.2 

5.6 

5.0 
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3.4 

1.8 
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5.6 
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4.6 | 

52.0 
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8.6 

5.8 

6.4 

5.2 

3.4 

1.8 

0.8 
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2.6 

6.4 

11.8 j 
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Akita 

14.4 

11.4 
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4.0 

5.8 
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6.2 

10.6 

15.4 
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128.9 

153.2 

169*1 

1742.7 

WiSr 

M iyako 

... 



; 

... 

... 

... 

... 

• a. 

.a. 

... 

... 

... 


Kioto 

... 

... 


... 

... 

... 

... 

... 

... 

• a. 

... 

... 



Gifn 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

a a * 

... 

... 

... | 


Sakai 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 


... 

... 

... 

... 

... 


Kanazawa 

... 

... 






... 


... 

... 



f>:* 

Fushiki 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

1 


Niigata 

... 

... 

... 

... 

... 


... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

ft in 

Akita 

... 

... 

... 

... 


... 

... 

... 

... 

..a 

... 

... 

... 

m 

Aomori 


... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... - 

... 

... 

Stiff 

Hakodate 

... 

... 


, 










«ffr. 

Sutton 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... | 

4LW 

Sapporo 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 


• a. 

... 

... 

... 

... 

4U9t£ 

N<*nuiro 

\ 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 


... 

... 

... 
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INSULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 5 YEARS, 1886-1890. 

MISCELLANEA. 


’ 

ft * 

Locality 



Jp *j — if. f ? H» 
Mean annual number of days with 


] Max. Daily 
Range of 
Air Temp. 

i 

*i&*gSWi8 | 

Abs. Range of 
Air Temp, dur- j 
illg the period 

S 

* 

itX 

a 

A 

^ or 

K 

* 

Min. Air 
Temp. CO 5 

Max. Air 
Temp. >25° 

&%£> 

Kagoshima 

3.C 

3.8 

0.0 

0.8 

4.8 

10.0 

141.9 

18.4 

40.9 | 

a*s 

Miyazaki 

0.4 

0.0 

0.0 

5.0 

7.2 

27.0 

143.4 

10.5 

41.0 


Nagasaki 

9.6 

5.4 

10.2 

8.0 

6.2 

18.4 

127.0 

18.2 

40.6 

TW 

Sbimonoseki 

•20.8 

20.1 

0.0 

8.0 

7.6 

12.0 

00.0 

14.7 

38.4 


Hiroshima 

20.2 

5.6 

1.2 

7.4 

15.6 

42.4 

112.6 

18.1 

45.8 

* Wi 

Osaka 

0.0 

3.6 

0.2 

6.4 

10.6 

41.6 

12.3 

18.4 

41.1 

«!RW 

Wakayama 

18.0 

8.0 

1.8 

0.2 

1.8 

28.8 

113.0 

18.1 

39.5 

J5*ti 

Kochi 

2.2 

0.2 

0.4 

7.6 

2.0 

31.8 

120.0 

16.5 



Hamamatsu 

3.2 

1.0 

0.4 

8.2 

7.4 

25.2 

108.4 

16.5 

41.1 

a* 

Nuumzu 

3.8 

4.8 

0.4 

11.2 

2.0 

42.8 

08.8 

10.8 

41.2 

Mi* 

'l’okio 

10.6 

3.0 

0.2 

0.4 

17.2 

62.2 

91.4 

18.8 

44.7 

“is a 

Mivako 

20.8 

7.8 

0.0 

4.8 

10.6 

121.0 

58.4 

23.0 

51.6 

SEW 

Kioto 

35.0 

6.8 

0.2 

7.6 

3.0 

86.2 

1 14.6 

22.4 

46.9 

wi- 

Gifu 

22.2 

30 

0.2 

5.8 

2.4 

58.8 

58,1 

20.2 

47.5 

m 

Sakai 

46.4 

22.2 

04) 

6.0 

8.6 

30.0 

88.6 

23.1 

45.4 


Kanazawa 

55.8 

33.0 

0.8 

13.4 

0.0 

52.4 

. *4.2 

20.6 

42.2 

«* 

Fushiki 

51. 

20. 

0. 

0. 

2. 

34. 

72. 

10.2 

41.0 

*H9 

Niigata 

66.4 

40.2 

0.8 

14.4 

1.8 

60.2 

81.0 

18.0 

44.4 

K'iii 

Akita 

S5.8 

26.2 

1.6 

11.4 

7.6 

113.6 

C>4.6 

24.9 

50.0 

W» 

Aomori 

05.0 

55.0 

0.8 

7.0 

12.2 

123.2 

54.4 

20.6 

52.2 

nsr 

Hakodate 

06.4 

17.2 

0.8 

1 4.4 

18,0 

133.0 

35.2 

10.5 

40.0 

*w 

Snttsn 

... 

... 

... 

... 


• •• 

16.1 

... 

... 

*o» 

Snpiwro 

05.8 

14.6 

1.6 

6.4 

16.2 

154.6 

40.2 

24.6 

57.7 


Nemuro 

80.8 

13.4 

1.0 

5.4 

77.2 

142.8 

15.8 

24.6 

48.7 

t 
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BESULTS OF THE OBSERVATIONS FOlt r mE 5 YEARS, 1881-1885. 


M 4c Month 

— 

— 

h 1 ra 

E 

mXm 
✓ X 

-t 

A 

A 

+ 

+ 

+ 



n 

r 

R R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

& 

Tx>cality''\. 

Jnn. 

Feb. 

March April 

May 

June 

' July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 


^ n & m - 

MEAN AIR PRESSURE. 


m 

Nagasaki 

767.0 

767.1 

765.0 

762.1 

759.6 

757.6 

757.7 

757.3 

759.B 

763.4 

766.2 

768.0 

762.6 


Hiroshima 

85.4 

65.6 

63.8 

61.5 

58.7 

57.0 

56.8 

56.7 

59.0 

62.5 

64.6 

65.6 

61.4 

ftlRM 

Wakayama 

64.8 

64.9 

03.2 

61.6 

58.9 

57.1 

57.3 

57.4 

59.4 

62.3 

64.0 

64.9 

613 

*St 

Tokio 

81.9 

62.9 

81.7 

61.7 

59.0 

57.6 

57.9 

58.6 

60.3 

62.8 

62.6 

62.2 

60.8 

««5 

Kioto 

64.7 

65.0 

63.2 

61.7 

58.9 

57.0 

57.2 

57.5 

59 Ji 

62.6 

64.2 

64.9 

61.4 


Hakodate 

59.8 

02.2 

60.7 

60.9 

58.5 

57.8 

58.1 

58.3 

60.4 

62.4 

61.5 

59.9 

60.0 

«.« 

Sapporo 

58.9 

61.4 

60.0 

60.1 

57.5 

57.1 

57.1 

57.5 

59.8 

61.2 

60.1 

58.7 

59.2 

m 

Neman) 

57.6 

60.2 

59.5 

60.4 

58.7 

58.4 

59.1 

59.7 

62.0 

62.3 

60.6 

59.0 

59.8 


^ n *a 

MEAN AIR TEMPERATURE. 


ft* 

Nagasaki 

5.6 

5.7 

8.4 

14.3 

18.1 

21.4 

25.7 

27.0 

23.9 

13.6 

12.0 


« 


Hiroshima 

3.2 

3.9 

6.1 

12.5 

17.0 

21.1 

25.3 

26.7 

23.2 

16.7 

9.9 

4.6 

14.2 

«RUl 

Wakayama 

4.2 

4.3 

6.9 

13.4 

17.6 

21.7 

25.7 

26.8 

23.7 

17.6 

11.2 

6.2 

14.9 

** 

Tokio 

2.6 

3.1 

5.6 

11.8 

15.9 

20.2 

23.6 

25.0 

21.8 

15.8 

9.6 

4.5 

13.3 


Kioto 

2.0 

2.6 

5.0 

12.0 

16.3 

21.2 

25.3 

26.3 

22.8 

16.1 

9.1 

3.6 

13J> 


Hakodate 

97.7 

97.2 

99.7 

5.3 

9.7 

14.0 

18.3 

21.0 

17.6 

11.2 

4.4 

99.2 

7.9 

4LM 

Sapporo 

94.5 

94.8 

97.4 

3.9 

10.2 

150 

19.1 

20.7 

16.2 

9.3 

21.6 

96.3 

6.6 


Nemuro 

95.6 

94.5 

97.3 

2.2 

6.6 

10.6 

15.1 

18.1 

15.5 

10.5 

3.9 

98.6 

“ 




MEAN DAILY 


MAXIMUM AIR TEMPERATURE. 



Nagasaki 

9.7 

9.8 

13.0 

18.8 

22.7 

25.1 

29.4 

31.0 

2a i 

23.0 

16.2 

10.9 

19.8 


Hiroshima 

- 7.7 

8.1 

10.5 

16.7 

21.5 

24.9 

29.2 

31.2 

28.0 

22.1 

15.3 

9.7 

18.7 


Wakayama 

8.(5 

8.2 

11.6 

18.2 

2-2.3 

25.4 

29. 

31.3 

28.1 

22.0 

15.6 

10.7 

19.3 


Tokio 

8.4 

8.0 

10.8 

16.6 

20.7 

24.1 

27.4 

29.2 

25.8 

20.5 

15.1 

10.4 

18.1 


Kioto 

7.1 

7.4 

10.7 

17.5 

22.1 

25.9 

29 9 

31.5 

2a 1 

21.8 

15.0 

9*4 

18.9 


Hakodate 

0.8 

0.6 

3.2 

95 

13.9 

18.0 

21.3 

24.9 

21.9 

16.3 

8.3 

2.2 

11.7 

#.« 

Snpjwro 

98.6 

98.8 

1.8 

8.8 

15.9 

21.0 

24.7 

26.0 

21.6 

14.7 

6.3 

0.3 

11.8 

NS* 

Nerunro 

99.5 

98.7 

1.1 

5.8 

10.6 

15.0 

18.9 

21.7 

18.6 

13.9 

7.0 

19 

9.4 


^ a fi ffi « i / ^ & 


MEAN DAILY MINIMUM 


AIR TEMPERATURE. 


ft** 

Nagasaki 

1.6 

1.7 

3.7 

9.7 

13.2 

18.2 

22.3 

23.1 

19.8 

14.1 

7.9 

2.9 

11.5 


Hiroshima 

99.2 

0.1 

1.6 

7.7 

12.1 

17.7 

21.9 

22.6 

19.0 

12.7 

5.7 

0.5 

10.1 

! ««iu 

Wakayama 

0.4 

0.7 

2.3 

8.6 

12.7 

18.2 

22.4 

22.7 

19.7 

13.2 

7.3 

2.2 

10.9 


Tokio 

97.2 

oa3 

0.3 

6.5 

10.8 

10.7 

20.4 

21.5 

18.4 

11.8 

4.8 

99.4 

8.8 


Kioto 

97.4 

98.0 

99.3 

64 

iai 

16.4 

20.6 

21.2 

17.8 

10.6 

8.6 

98.3 

7.3 


Hakodote 

92.9 

92.7 

95.5 

1.0 

5.5 

10.0 

15.0 

16.8 

13.5 

5.8 

0.2 

94 8 

3.6 

♦ua 

Sopporo 

88.6 

89.0 

92.0 

99.1 

4.7 

9.5 

14.7 

15 9 

11.3 

4.4 

98.0 

91.6 

1.6 


Nemuro 

0.7 

89.4 

91.6 

96.8 

0.7 

4.9 

10.0 

13 9 

11.5 

5.9 

99.4 

94.2 

0.8 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 5 YEARS, 1881-1885. 



MEAN DAILY RANGE OF AIR TEMPERATURE. 


ft* 

Xagaauki 

8.1 

8.1 

0.3 

,, 

9.5 

6.9 

7.1 

7.9 

84 

89 

8.3 

80 

83 1 

ma, 

Hiroshima 

H.4 

8.0 

8.9 

0.0 

0.4 

7.2 

7.3 

8.6 

0.0 

9.3 

9.6 

0.2 

86 

wain 

AVakayamn 

8.2 

7.5 

94) 

0.f» 

9.6 

7.2 

7.0 

8.6 

8.4 

88 

83 

85 

84 

x* 

Tokio 

11.1 

9.6 

10.5 

10.1 

0.9 

7.4 

7.0 

7.8 

7.4 

86 

10.3 

11.0 

9.2 1 

x« 

Kioto 

9.7 

0.4 

114 

114 

1041 

0.5 

0.3 

104) 

10.3 

11.2 

11.4 

11.1 

10.8 ! 


Hakodate 

7.a 

7.0 

7 7 

8.5 

8.4 

8.0 

6 3 

8.1 

8.4 

10.5 

81 

7.4 

81 ' 

#.« 

Sapporo 

10.0 

0.8 

9.8 

0.7 

11.2 

115 

10.0 

10.1 

10.3 

103 

8.3 

87 

100 

ms 

Nomnro 

8.7 

0.4 

9.5 

0.0 

9.9 

10.0 

89 

7.8 

76 

7.9 

7.6 

7.7 

86 


m a m m 


ABSOLUTE MAXIMUM 


AIR TEMPERATURE. 


ft* 

Nagasaki 

20.1 

20.3 

10.6 

25.5 

27.7 

311 

34.5 

34.6 

33.8 

28.8 

24.3 

10.4 

34.6 

Mtft 

Hiroshima 

16.2 

16.6 

22.1 

23.3 

28.8 

31.2 

36.2 

36.1 

344) 

27.5 

23.9 

19.0 

36.2 f 

*iaKai 

AVakayama 

17.9 

19.1 

20.9 

25.7 

27.2 

31.2 

36.6 

36.1 

34.5 

28.7 

26.3 

20.2 

386 

XX 

Tokio 

22.6 

10.5 

22.7 

26.2 

27.2 

32.7 

34.2 

33.7 

34.2 

29.7 

23.6 

90.6 

1 34.2 

xn 

Kioto 

183 

183 

20.9 

254) 

20.4 

32.1 

36.2 

35.9 

35.1 

27.4 

23.1 

17.6 

362J 

uav,. 

Wmi 

Hakodate 

10.0 

0.4 

10.6 

20.5 

23.9 

25.1 

29.2 

31.7 

. 29.3 

22.8 

18.1 

13.6 

31.7 


Sapporo 

6.7 

5.8 

11.0 

10.3 

28.3 

31.2 

33.1 

34.1 

30.6 

22.7 

16.2 

14.2 

i 341 

ms 

Nomnro 

9.4 

5.6 

83 

14.4 

22.8 

25.5 

31.9 

293 

26.9 

22.4 

15.0 

11.4 

31.9 




ft ft ft ft 


ABSOLUTE MINIMUM AIR TEMPERATURE. 


ft* 

Nagasaki 

95.9 

95.2 

97.8 

0.2 

5.3 

8.0 

16.3 

17.0 

11.1 

5.1 

99.8 

96.1 

95.3 1 


Hiroshima 

92.8 

03.3 

96.0 

08.6 

4.3 

8.0 

15.4 

13.7 

8.8 

4.6 

-97.5 

91.5 

91.5 1 

ft if*: Hi 

AVakayama 

95.8 

04.6 

96.2 

98.6 

3.7 

11.0 

16.2 

13.5 

11.2 

4.3 

90.4 

07.1 

01.6 f 

XX 

Tokio 

90.9 

02.2 

05.8 

06.0 

2.2 

0.8 

13.1 

16.2 

11.6 

2.8 

97.2 

94.7 

9041 I 

XUS 

Kioto 

90.8 

90.8 

03.6 

!I6.3 

o.6 

8.3 

12.7 

11.8 

8.3 

1.1 

96.1 

93.1 

90.8 1 

war 

Hakodate 

81.3 

82.7 

84.4 

01.4 

00 2 

3.4 

7.1 

0.3 

1.7 

98.0 

87.9 

84.2 

81.3 9 


Sapporo 

75.3 

74 4 

80.7 

80.6 

97.2 

2 6 

6.8 

5.8 

2.2 

05.7 

84.5 

78.7 

"*.4 II 

ms 

Xemnro 

79.2 

80.3 

78.9 

86.6 

03.3 

05.1 

0.4 

64 

4.8 

08.9 

80.4 

86.7 

769 | 

4 


¥ ft * M M & * 

MEAN TENSION OF VAPOUR. 


a* 

Nagasaki 

5.3 

5.2 

6.1 

9.7 

11.8 

16.3 

10.7 

10.0 

16.0 

11.7 

7.9 

5.7 

11.4 | 

mb 

Hiroshima 

4.5 

4.5 

5.2 

8.4 

10.8 

15.4 

10.2 

10.3 

16.0 

11.1 

7.3 

.5.0 

105 9 

ftlttlU 

Wakayama 

4-5 

4.5 

5.2 

8.6 

10.8 

15.4 

19.0 

10.0 

164) 

11.2 

7.4 

5.2 

0)5 1 

XX 

Tokio 

3.7 

4.1 

4.8 

8.4 

10.6 

14.9 

18.3 

19.2 

16.1 

10.8 

0.0 

4.5 

102 1 

XifS 

Kioto 

44) 

4.3 

4.9 

8.0 

10.2 

14.8 

18.4 

18.5 

15.8 

10.0 

7.1 

44) 

l' i-2 I 

fTOif 

Hakodate 

3.3 

3.1 

3.6 

5.4 

7.2 

10.3 

1141 

15.0 

12.7 

80 

5.1 

3.6 

77 9 

tun 

Sapporo 

2.5 

2.6 

3.1 

4.9 

70 

10.2 

14.0 

15.1 

116 

7.5 

4.6 

2.8 

7.2 i 

ms 

Nentuo 

2.6 

2.3 

3.1 

4.5 

6.1 

8.3 

11.6 

13.0 

11.6 

8.1 

5.3 

3.6 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 5 YEARS, 1881-1885. 



^ n m & 

MEAN RELATIVE HUMIDITY. 


I I* 

t 



XMgnxnki 

70.7 

74.5 

72.5 

77.G 

750 

84.4 

80.0 

75-5 

70.3 

72.0 

74.5 

75.7 

i 

76.5 

- ttfi 

Hiroebima 

77.8 

75.1 

74.1 

70. 8 

75.1 

82.8 

79.8 

74.4 

75.4 

77.8 

79.4 

78.1 

77.2 

ttttlU 

Wnknyamn 

70.9 

71.3 

09.2 

73.1 

71.8 

79.0 

77.5 

72-) 

74.7 

74.5 

73.0 

71.7 

73-3 


Tokio 

oo.5 

08.1 

70.8 

79.3 

78.5 

84.2 

84.0 

8121 

82.7 

80.8 

75.8 

70.3 

70.9 

! 

Kioto 

80.4 

77.1 

73.8 

744 

72.3 

78.3 

7?.0 

73.1 

70.1 

79.8 

813 

79.8 

702) 

f Mnr 

Hakodate 

81.2 

80.5 

78.8 

79.1 

79.4 

80.2 

880 

855 

83.2 

78.5 

77.5 

79.8 

81.5 


Htpixito 

79.0 

80.0 

79.9 

78.4 

75.0 

80.1 

84.0 

8-2.7 

82.9 

f-,2.7 

80.9 

78.9 

80.4 


Nemnro 

74.9 

72.1 

77.2 

81.1 

73.0 

80.2 

89.0 

83.7 

87 4 

84.0 

83.0 

749 

82.0 


m a 


AMOUNT OF PRECIPITATION. 



XnfpKiiki 

88.6 

80.7 

1525 

300.7 

270.2 

535.0 

229.1 

224.3 

1825 

97.4 

73.5 

73.1 

2313.9 

«A 

llimsbinin 

38.4 

G8.0 

109.5 

223.0 

187.8 

311.1 

163.7 

07.4 

120.1 

87.9 

63.2 

245 

1 155.6 

fnttUi 

Wakayama 

45.7 

70.2 

815 

1205 

115.0 

2x0.8 

1535 

45.4 

177.5 

104.7 

70.8 

40.2 

1384-0 


Tokio 

48.2 

92.1 

119.7 

129.1 

112.7 

200.2 

126.7 

9 .8 

184)5 

204.5 

108.1 

43-0 

1*04.4 

iXW 

Kioto 

63.0 

57.0 

107.0 

177.0 

1345 

3 2.0 

105.1 

74 A) 

105.5 

125.3 

68.0 

345 

l-*75.2 


Hakodate 

565 

44.3 

70.8 

73.2 

104.2 

80.3 

953 

111.5 

153.4 

114.3 

85.8 

08.4 

1078.0 

MU* 

Sapporo 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

1 ... 

mm 

Xemtuo 

15.2 

14.1 

04.2 

82.3 

05.9 

104.8 

81.3 

07.9 

142.1 

82.7 

77.8 

40.0 

838.8 


- b s * * m 


MAXIMUM DAILY AMOUNT OF PRECIPITATION. 



Nagasaki 

:i7.3 

.305 

09.6 

345.4 

1495 

221.2 

162.0 

107.0 

915 

04.8 

225 

88.6 

345,4 


ilirosbiinn 

23.3 

28.0 

49.4 

73.0 

1045 

1125 

142.8 

04.8 

102.7 

57.8 

22.9 

225 

142.8 

avail 

Woknyama 

20.0 

25.8 

35.7 

445 

395 

1 10.7 

129.2 

37.8 

1015 

130.4 

42.2 

245 

130.4 

, *]£ 

Tokio 

33.8 

90.8 

51.2 

56.4 

705 

84.1 

111.0 

53.0 

825 

131.7 

1095 

30.5 

151.7 

MRP 

Kioto 

23.9 

28.0 

37.2 

805 

1X1.7 

92.8 

80.8 

445 

108.1 

535 

27.9 

18.2 

108.1 

■ Miff 

Hakodate 

... 

... 

... 

• •• 

... 

• •• 

• •• 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

1 4U* 

Sapporo 

... 

... 

... 

• •• 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

«* 

Nemuro 

20.2 

43.7 

38.1 

62.5 

41.9 

1305 

44.4 

57.7 

89.1 

585 

39.1 

36.4 

130.3 


m n a ft 

i 

NUMBER OF DAYS WITH PRECIPITATION. 



Nagasaki 

15.2 

12.1) 

11.4 

10.4 

14.6 

20.0 

13 2 

14.8 

14.4 

11.0 

10.0 

10.4 

170.0 

& 

Hiroshima 

10.2 

9.8 

12.4 

14.0 

12.4 

10.6 

115 

11.0 

1 1.0 

11.0 

11.4 

10.2 

143.0 

mai 

Wakayama 

12.2 

95 

12.2 

13.2 

11.8 

14.1 

8.4 

7.6 

12.0 

12.2 

10.2 

105 

134.0 

tX 

Tokio 

0.0 

95 

11.6 

10.2 

13.6 

i5.2 

14.2 

11.2 

10.4 

135 

9.6 

4.4 

142.0 

iffl! 

Kioto 

1(14 

12.4 

13.6 

10.0 

14.4 

10.6 

13.4 

105 

13.4 

12.7 

11.C 

11.4 

102.2 


Hakodate 

15.0 

13.6 

15.2 

13.4 

12.8 

10.2 

11.0 

11.4 

145 

15.4 

10.2 

21.0 

170.4 


Sapporo 

20.0 

17. 4 

17.6 

13.6 

13.0 

11-6 

12.2 

12 2 

15.0 

17-0 

18.4 

19.0 

189.4 


Nemnro 

4 4 

4.0 

9.0 

9.2 

8 4 

7 4 

10.0 

7.4 

10.8 

8.0 

85 

7.0 

95 0 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 5 YEARS, 1881-1885. 
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J] Month 

— 

- 

-jr. 

H 

2 f. j A 

•L* 

A 

k 

-t* 

+ 

+ 

* 


n 

f] 

;i 


;i 



n 

n 

n 

n 

n 

¥ 

LoaJilyN. 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. Annual 


^ n m s 

MEAN CLOUD AMOUNT. 



Naga-Snki 

6.2 

6.4 

.«& 

iliroahium 

5.8 

6.2 

HUfctU 

Wakayama 

5.7 

6.4 

i «« 

Tokio 

3.4 

5.2 


Kioto 

6.7 

7.3 

war 

Hnkodate 

7.3 

7.1 

♦LW 

Sapporo 

7.6 

7.9 

HUB 

Ncjuuro 

5.6 

5.5 


5.n 

G.8 

5.9 

7.7 

6.2 

1 

5.2 : 

5.6 

6.2 

5.8 

7.6 

6.1 

5.1 

5.9 

8.1 

6.2 

8.0 

6.2 

2.8 

5.6 

6.6 

6.7 

8.0 

7.2 

5.9 

6.7 

7.0 

6.7 

8.2 

7.2 

62t 

6.7 

6.0 

6.3 

6.7 

7.6 

6.5 

7.1 

6.5 

6.5 

6.6 

7.1 

6.4 

59 

6.3 

6.5 

73 



7.5 

7-1 




tfc Wf a I* 

NUMBER OF CLEAR DAYS. 


5.3 

5.3 

5 9 

6.1 

6.0 

5.7 

5.7 

5.4 

5.6 

59 

6.2 

6.2 

6.4 

5.8 

G.2 

74 

6.(i 

49 

3.4 

5.9 

C3i 

6.4 

6.2 

5.7 

G.7 

6.6 

5.8 

6.8 

7.6 

6.8 

6.3 

6.5 

fi.» 

7.2 

69 

6.K 

6.2 

5.8 

4.9 

6.3 



Nagasaki 

3.8 

4.0 

7.0 

3.2 

6.8 

« 

u 

5/2 

6.8 

7.0 

4.8 

- 3.6 

57.6 

flffl 

Hinmhima 

3.8 

2.0 

5.0 

4.8 

7.0 

2.2 

3.6 

6.0 

4.2 

4.8 

5.2 

3.6 

52-2 

WWlIl 

Wakayama 

3.6 

2.4 

5.4 

4.0 

4.6 

2.2 

4.2 

6.2 

41) 

4.6 

2.2 

34 

46.8 

jKm 

Tokio 

12.4 

7.2 

6.4 

3.8 

3.8 

0.8 

1.8 

3.2 

0.6 

2.8 

8.2 

12.4 

63.4 

’SfM 

Kioto 

1.4 

1.0 

33) 

3.4 

3.6 

1.0 

1.1 

2.0 

3.0 

3.1 

3.2 

3.4 

29 8 

Win 

Hakodate 

0.8 

1.2 

0.6 

3 0 

3.2 

2.6 

14 

2.6 

2.8 

4-0 

1.6 

0.2 

24.0 

*LW 

Sapporo 

0.2 

0.6 

1.0 

3.0 

1.2 

2.4 

3 6 

4 2 

24 

3.2 

12 

0.8 

26.8 

ttltg 

Nenimo 

5.2 

4.6 

3.2 

3.4 

2.4 

2.2 

2.4 

2.0 

2.8 

36 

4.6 

6.8 

43.2 


St B & 

NUMBER OF CLOUDY DAYS. 


m 

Nagamtki 

11.8 

12.4 

12.2 

14.4 

12.4 

18.8 

106 

7.8 

9.0 

♦ 9.4 

9.6 

11.4 

139.8 

i Wffi 

Hiroshima 

9.6 

8.0 

10.11 

11.4 

11.4 

15.0 

12-8 

16.4 

12.0 

9,1 

5.4 

7.2 

1 19.2 

HI* ill 

Wakayama 

7.6 

10.8 

1 1.0 

14.6 

12j0 

19.2 

110 

10.2 

11.8 

1234 

113) 

83) 

1403) 

mz 

Tokio 

3.2 

8.4 

10.2 

14.0 

14.0 

17.6 

11-4 

9.0 

153) 

13.2 

7.8 

4.0 

130.8 

Stffi 

Kioto 

11.0 

13.0 

12.4 

14.6 

14.4 

20.0 

11-6 

10.8 

12.2 

12.1 

934 

8.4 

153.6 

Wii! 

Hakodato 

13.0 

13.2 

11.4 

9.0 

11.8 

13 4 

17.2 

12.0 

12.2 

9.0 

11.6 

15.2 

1493) 

*L¥A 

Sapporo 

15.2 

15.6 

13.8 

114 

11.6 

11.6 

161) 

11.8 

10.8 

11.4 

14.0 

12.2 

155.4 


Nemuro 

8.6 

6.6 

9.6 

11.0 

11.6 

15.4 

17.0 

13.8 

122 

10.0 

93) 

53) 

129.8 


n r m m 

MEAN WIND VELOCITY. 



Nagnaaki 

2.2 

2.1 

u 

2.7 

23 

2.2 

2.2 

2.3 

2.1* 

2.0 

1.9 

2.4 

2.2 


Hiroshima 

2.1 

2.2 

2.5 

2.3 

2.3 

2.0 

2.1 

2.2 

2.6 

2.« 

2.6 

2.3 

2.3 1 

HlfKlil 

Wakayama 

2.5 

2.2 

2.3 

2.1 

2.1 

1.8 

2.2 

2.1 

1.8 

1.6 

2.0 

2.3 

2.1 I 

JRJX 

Tokio 

3 2 

3.3 

3.5 

4.0 

3.7 

3.0 

3.5 

3.4 

3.1 

2.9 

2.9 

2.8 

3.3 

ym 

Kioto 

1.5* 

1.7* 

19* 

1.8* 

1.8 

1.4 

1 .5 

t.H 

1.5 

1.2 

1.2 

U 

1.5 

Will 

ILikodatn 

5.6 

5.4 

5.0 

4.7 

4 6 

3.6 

3.6 

3.3 

4.2 

4.4 

5.5 

6.4 

4.7 

#.** 

Sapporo 

3.2 

3.6 

3.9 

4.9 

5.4 

4.1 

3.8 

3-8 

3.5 

3.1 

3.5 

3.1 

3.8 


Nenimo 

3.7 

3.3 

3.2 

3.4 

2.9 

1.9 

1.7 

2.0 

“ 

3.9 

4 2 

35 

3.0 


v ~'r**:*i 

71 • Lost Ouo year 

s. 

\ 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOB THE 5 YEARS, 1881-1885 


|J Vs 'N. R* Month 

— 

m 


eg 

£ 

y's 

-fc 

A 

% 

+ 

T 

t 


Ss v 

r 


R 

r 

R 

n 

\R 

n 

R 

R 


X 

A 1 - 

! Jt $5 Locality^-v; 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

Mny 

Jane 

July 

Ang. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 


^ n a ihj 

MEAN WIND DIRECTION. 



Nagasaki 

N 7'W 

HITE 

NIO'W 

S7.V W 

S55* W 

S36'W 

S 21’ W 

S 9'W 

N 39’ W 

N 14" E 

N 8* E 

N 4' E 

N 14' W: 

157.0, 

Hiroshima 

N r W 

N «• E 

N 4'W 

NIC \Y 

S77" W 

S 62* W 

S43‘ W 

S 64' W 

N 1' E 

Nil' E 

N 

N 6* W 

N 18' W 

tmftiu 

Wakayama 

N 9'W 

N 4 E 

N 5'W 

N17'W 

N62' W 

874' W 

8 42' W 

8 65* W 

N 17' E 

N26' E 

N 10’ E 

n r w 

X 13' W 

)U)X- 

Tokio 

N22' W 

X 10' w 

N 5'V 

N 85‘ E 

S 60' E 

8E 

S 19' E 

S23' E 

N 46' E 

n r e 

N 9' IV 

N 25' W 

X tt'E 


Kioto 


X55 W 

N48* W 

N15'W 

X33' W 

SCO' w 

S 56’ W 

NG4' E 

N 14' W 

N 20' W 

N 57' IV 

N 76' W 

... 

BfiT 

Hakodate 

N39' W 

N44‘ W 

N43' W 

N71' W 

S 4 K 

S 57 - E 

S 39' E 

S57E 

N 03' E 

N 32' W 

N 49' W 

X 52' W 

X 42 W 

tu# 

Sapporo 

• •• 


• •• 

• •• 


... 

• •• 

... 

... 

• •• 

... 

... 

... 


Ncmuro 

N 42' W 

X30* W 

N 12 W 

S35' W 

S 10’ E 

S 26' E 

S31' E 

S 11' E 

,S 41* E 

S 80' W 

N 75' W 

N 81' W 

S 04 W 


I 


* j& 3$ j# 

MAXIMUM WIND VELOCITY. 



Nagasaki 

15.2 

10.7 

14.8 

14.7 

iao 

13.8 

15.3 

>16.1 

21.2 

13.7 

10.7 

13.6 

21.2 


Hiroshima 

8.8 

7.3 

8.0 

9.1 

10.7 

7.6 

9.8 

11.5 

17.3 

8.5 

8.4 

7.8 

17.3 

*i«m 

Wakayama 

11.3 

12.8 

13.0 

12.9 

19.7 

12.9 

14.9 

17.9 

24.6 

13.4 

13.0 

11.2 

24.6 

XM 

Tokio 

12.8 

14.4 

17.9 

16.1 

10.1 

13.0 

17.2 

19.1 

29.9 

20.6 

141 

12.3 

29.9 

Kioto 

10.2 

K.7 

15.9 

12.1 

14.8 

7.4 

12.6 

19.0 

15.5 

10.5 

9.8 

10.5 

19.0 

Wffir 

Hakodate 

18.8 

21.5 

22.8 

22.8 

22.3 

20.1 

21.5 

21.5 

24.1 

29.5 

22.0 

23.0 

29.5 

tit* 

SftplXMO 

20.6 

19.3 

20.0 

22.5 

23.6 

16.1 

14.2 

23.1 

19.8 

16.1 

26.8 

16.4 

26.8 

IKS 

Nemiuo 

32.4 

20.0 

21.5 

20.8 

18.1 

10.7 

12.1 

11.5 

13.4 

19.3 

22.3 

21.7 

32.4 


S !£ n n 

NUMBER OF DAYS WITH GALES. 



Nagasaki 

1.4 

0.6 

3.0 

4.4 

2.0 

3.4 

2.0 

2.0 

1.4 

1.6 

0.8 

1.0 

23.0 


Hiroshima 

0.0 

0.0 

0.2 

0.0 

0.2 

0.0 

0.2 

0.2 

0.4 

0.0 

0.0 

0.0 

! 1.2 

«i«m 

Wakayama 

1.2 

0.2 

1.4 

2.2 

1.6 

2.8 

1.4 

1.2 

1.6 

1.0 

0.1 

0.6 

15.6 

JlOX 

Tokio 

3.2 

3.0 

4.0 

5.6 

4.0 

1.8 

2.4 

2.2 

1.6 

1.6 

1.1 

2.0 

32.8 


Kioto 

IU> 

(U) 

0.2 

0.0 

0.2 

0.0 

0.2 

0.1 

0.8 

0.2 

0.0 

0.0 

2.0 

Wfflf 

Hakodate 

13.6 

11.4 

13.2 

11.0 

11.6 

7.0 

4.8 

3.6 

7.8 

10.8 

13.0 

17.4 

125.2 

tit* 

Sapporo 

5.8 

7.0 

7.2 

11.0 

13.0 

6.8 

5.0 

5.2 

5.6 

4.2 

4.2 

4 6 

79.6 

#1$ 

Nemaro 

6.2 

4.0 

4 4 

3.6 

2.0 

0.6 

0.2 

0.4 

1.4 

4.0 

50 

4.8 

30.6 


□ m wf n 

NUMBER OF DAYS WITH SUNSHINE. 


JWf 

Nagasaki 













i 

JSJfi 

Hinshima 

,,, 













ttWiil 

Wakayama 

... 

... 












)K« 

Tokio 

... 

... 













Kioto 














fttoT 

XlnkiKlnte 

... 













tit* 

Sapporo 

... 

... 












W3 

Ncmuro 


... 


... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 



... 
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m & 

MISCELLANEA. 


Jfi *, 

Locality 



^ *3 - 

Mean annual 

« / B B 

number of days with 


SUfl-U4> 

Max. Daily 
Range of 
Air Temp. 

**!H 

«iaigs«2 

Abe. Range of 
Air Temp, dur- 
ing the Jtfrid 

S 

* 

& 

« 

▲ 

T 9 

K 

ffi 

act»;a*siT 

Min. Air 
Temp. <0° 

sasiua 

Max. Air 
Temp. >25° 


Nagasaki 

14.0 

12.2 

13.2 

10.2 

9.0 

20.8 

115.2 

17.9 

39.4 

if a 

Hiroshima 

18.0 

5.2 

1.2 

4.2 

2.0 

57.8 

108.0 

18.1 

44.G 


Waknynmn 

17.0 

16.8 

0.4 

8.0 

2.0 

41.4 

113.2 

17.4 

42.0 

3DX 

Xokio 

li.« 

7.2 

0.4 

8.8 

19.8 

80.0 

88.8 

22.1 

43.3 

xm 

Kioto 

38.0 

18.2 

0.4 

6.0 

10.0 

98.2 

112.4 

21.4 

45.4 

mm 

Hakodate 

70.0 

7.2 

0.2 

9.2 

• •• 

114.0 

26.0 

18.1 

50.4 

*LW 

Sapporo 

113.2 

5.0 

0.0 

3.2 

35.0 

165.2 

45.0 

25.2 

59.7 


Nemnio 

38.0 

2.0 

0.2 

3.2 

53.8 

172.4 

10.8 

31.5 

53.0 


Digitized 


0S»AIIH + = : ¥ 


5 . ^ 


m / a 


aai 


RESULTS OF THE OBSERVATIONS 

0 

FOR THE 5 YEARS, 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 5 YEARS, 1870-1880. 




— 



ra 

Jl 


dr 

A 

it 

+ 


HP- 


* 


Month 

u 

)\ 

R 

n 

n 

JJ 

)\ 

n 

JJ 

;j 

JJ 

7 j 





JliU. 

Feb. 

Mur. 

April 

May 

Juno 

July 

Auf?. 

Sept. 

Oct. 

Not. 

Dec. 


Annual 


* M T0KI0. 



Air pressure :— 

















•'F'tfl 

Mean 



763.6 

70:1.3 

701.0 

702.5 

759.1 

757.0 

757.9 

757.8 

759.0 

702.5 

702.0 

701.3 1 

700.7 

*a=- 

Air Temperature : — 


















Mean 



2.4 

4.0 

7 

.4 

12.3 

17.3 

20.3 

25.3 

25.7 

21.9 

15.4 

9,1 

5.4 

13.9 

*85 >^*1 Mean Max. 


8.1 

0.0 

12.9 

17.3 

22.1 

24.1 

29.0 

30.3 

20.2 

20.5 

15.4 

11.4 

18.9 

/ -^p-tSj Mean Mill. 


D7.0 

99.5 

2.0 

0.9 

12.4 

10.1 

21.3 

21.4 

17.9 

10.7 

4.1 

0.2 

9.2 

A! /•'plJj Mean lt inor 


10.1 

9.lt 

1021 

10.4 

9.7 

8.3 

8.3 

8.8 

8.4 

9.8 

11.3 

11.3 

9.7 

K« 

Alls. Mill. 


15.1 

19.2 

22.5 

25.8 

29.0 

31.3 

35.1 

35.0 

32.8 

20.8 

23.1 

20.2 

35.0 

fit* 

Abac Min. 


90.8 

91.1 

04.4 

97.8 

4.0 

8.7 

14.1 

15.9 

11.3 

99.5 

97.3 

93.2 

.90.8 

UiAJ] Tension of Vaixiur : 

















-'P*3 

Mom 



3.8 

4.5 

5.0 

8.3 

11.8 

14.8 

19.7 

19.9 

10.5 

10.0 

0.8 

4.9 

10.0 

«W : - 

ltd. Humidity: — 


















Mean 



70.7 

72.0 

70.7 

76 4 

800 

83.3 

82.3 

81.3 

81. 2 

80.7 

7*».4 

71.3 

77.4 


Precipitation : — 


70.5 
















Total Amount 


108.2 

122.5 
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104.1 

190.7 

1:50. t 

104.8 

208.0 

185.2 

83.0 

03.8 

1003.3 

Max. Daily Amount 

27.5 

58.5 

50.9 

37.1 

792 

90.2 

53.9 

05.4 

102.2 

104.4 

43.2 

00.4 
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lift 

No of Days with 


as 

11.8 

11.0 

12.6 

12.4 

13.4 

12.8 
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14.2 

11.2 
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Cloud Amount : — 
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5.H 
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8.0 

5.2 

4.2 

1.8 
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1.0 
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thyZ H ft No of Cloudy IHijx 
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8.2 
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11.8 
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5.8 
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2.4 
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3.4 
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2.9 

J P^3Af“l Mean Direction 


N 9*W 

N 9 W 

N 3 W 

NOO’K 

son: 
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10.1 
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21.9 

14.8 

15.7 

10.8 
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38.0 
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0.2 
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5.4 

0.2 

8.8 

15.8 
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20.6 

44.8 
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Air pressure :— 
jpii] Mean 

702.2 

7*»2.r» 
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701.5 

758.9 

758.2 

757.4 

757.7 

700.2 

702.3 

700.9 

759.7 

760.1 

:— Air Temperature : — 
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!)7.0 

99.0 

2.0 

0.9 

11.5 

14.9 

21.0 

22.9 

18.7 

11.9 

5.3 

0.7 

9.4 

Moan Max. 

0.3 

2.1 

5.1 

10.9 

15.4 

18.5 

21,4 

20.3 

22.2 

15.6 

8.2 

3.6 

12.7 

Mean Min. 

93.8 

91.9 

98.7 

1.0 

0.0 

10.4 

10.5 

18.5 

13.4 

0.6 

0.5 

90.8 

4.8 

ti'% / -I'-Jf] Mean Range 

(5.5 

7.2 

0.7 

9.3 

9.4 

8.1 

7.9 

7.8 

8.8 

91) 

7.7 

0.8 

7.9 

Abu. Max. 

0.7 

11.9 

12.8 

21.1 

20.1 

20.1 

33.0 

33.3 

32.2 

23.3 

17.5 

13.7 

33.0 

(tttt Aba. Min. 

84.9 

84.4 

91.7 

93.3 

95.0 

4 2 

0,4. 

11.1 

3.9 

97.8 

93.1 

87.5 

81.4 

fcl&MMt J Tension of Vapour : — 

3.2 
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3.3 

4.4 

5.9 

11.1 

10.5 

18.1 

13.0 

9.3 

5J 
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, 8.7 

:— ltel. Humidity :— 

■plij Mean 

82.7 

78.1 

78.7 

77.5 

82.5 

87.7 

88.5 

88.3 

87.2 

86.1 
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83.8 

83.7 

: — Precipitation : — 

tj.JSl: Total Amount 

09.5 

52.9 

58.4 

49.8 

59.1 
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9.0 

11.2 
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2J3 : — Cloud Amount : — 














Jplfj Mean 

7.5 

0.7 

0.4 

5.4 

0.2 

0.2 

0.5 

5.8 

5.9 

5.0 

7.0 

7.5 

6.4 

ffcDft H ft No of Clear Doyx 

0.8 

1.0 

2.4 

0.4 

3.2 

1.8 

3.8 

3,1 

4.0 

4.4 

1.2 

0.2 

36.2 

H ft No of Cloudy Days 

17.2 

11.1 

12.0 

9.2 

10.8 
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14.8 
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10.8 

9.2 

12.0 

13.8 
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MEAN AIR PRESSURE. 
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Naha 

01.9 

64.8 

62.9 

61.1 

58.7 

56.2 

56.0 

55.9 

57.3 

G0.7 

63.1 

65.0 

00.5 | 

<*£LJi 

Kagoshima 

05.9 

65.3 

03.7 

61.8 

69.1 

56.7 

56.6 

57.5 

58.5 

02,0 

64.9 

66.1 

61.6 

3* 

Mivaxaki 

65.5 

65.0 

(21.7 

61.9 

59.1 

56.6 

56.1 

57.5 

58.6 

62.6 

64.8 

65.6 

61.1 

IB* 

Kumamoto 

66.7 

66.0 

64.4 

62.1 

59.1 

50.5 

56.4 

57.4 

58.8 

63.2 

G5.4 

66.7 

61.9 


Sogn 

6C.5 

66.0 

64.1 

62.1 

59.0 

5 ‘.I 

50.1 

57.2 

58.8 

63.2 

65.0 

66.5 

! 

61.5 


Snscho 

66.7 

66.1 

64.5 

62.2 

59.1 

56.5 

56.1 

57.3 

58.9 

63.3 

65.7 

66.7 

61.9 


Nagnaaki 

66.4 

65.9 

64.2 

61.9 

59.0 

56.3 

56.1 

57.1 

58.7 

63.0 

65.4 

66.4 

61.7 

K». 

Itsugahara 

66.7 

66.2 

04.9 

62.5 

59.1 

56.5 

55.8 

57.2 

59.5 

63.8 

65.8 

66.6 i 

62.0 

; <n 

Fukuoka 

66.5 

65.8 

64.4 

62.1 

58.8 

56.2 

55.8 

57.0 

59.1 

63.4 

65.6 

66.3 

61.7 

<*$■ 

Oita 

66.0 

65.5 

64.1 

62.2 

(50.0 

56.2 

56.0 

57.3 

58.8 

63.1 

65.2 

65.9 

61.7 

T!0 

Sliimonoscki 

66.1 

65.6 

GI.5 

62.2 

59.0 

56.4 

55.9 

57.2 

58.9 

03.2 

65.3 

06.0 

61.7 

«a 

Hiroshima 

66.0 

(55.6 

61.7 

62 .G 

59.3 

56.7 

56.3 

57.0 

59.3 

63.6 

65.5 

66.0 

61.9 

! & 

Knre 

66.2 

65.8 

61.9 

62.7 

59.5 

56.9 

56.5 

57.8 

59.3 

63.6 

65.6 

66.1 

62.1 

ttiii 

Matsuyama 

65.9 

65.5 

64.1 

62.5 

59.2 

56.7 

56.4 

57.6 

59.0 

63.2 

65.3 

65.9 

61.8 

m 

Okayama 

65.8 

65.3 

64.8 

62*6 

59.4 

563 

56.4 

57.7 

. 59.3 

63.5 

65.4 

65.7 

61.9 

**rf 

Ajino 

65.5 

65.1 

64.5 

62.4 

59.2 

56.7 

56.3 

57.5 

59.0 

63.2 

65.1 

65.5 

61.7 

3P« »lt 

Tmlotsn 

65.6 

65.2 

thU) 

62.5 

59.2 

5(5.7 

56.3 

57.6 

59.1 

63.3 

65.2 

65.6 

61.7 

am in 

Wakayama \ 

65.2 

64.8 

64-5 

62.6 

53.4 

50.9 

56.5 

57.9 

58.6 

63.2 

65.0 

65.1 

61.6 

*K 

Osaka '' 

653 

64.8 

64.3 

02.5 

59.3 

5(5.8 

56.5 

57.8 

58.!* 

63.0 

64.8 

05.1 

61.6 


Tokushima 

65.2 

643 

64.3 

62.4 

59.2 

56.7 

56.3 

57.6 

59.0 

63.2 

65.1 

65.1 

61.6 

#*n 

Kochi 

61.7 

64 2 

63.5 

62.0 

59.1 

5C.8 

56.6 

58.8 

58.7 

62.5 

64.4 

64.8 

61.3 

it 

Tsn 

61.4 

64.0 

61.1 

62.6 

59.4 

57.1 

50.6 

58.1 

59.2 

63.0 

61.5 

61.5 

61.5 

• « A'g 

Nagoya 

64.2 

63.8 

63.8 

62.4 

59.3 

57.0 

56.6 

58.1 

59.1 

62.8 

64.4 

64.2 

61.3 


Hamamatsu 

C3.8 

02.8 

62.9 

62.0 

59.2 

57.0 

5(5.7 

58.4 

59.0 

62.2 

63.5 

63.3 

60.9 

Wilt 

Nnnmzn 

62.3 

61.9 

62.7 

62.1 

59.2 

57.1 

56.9 

58.4 

59.3 

62.4 

03.2 

(12-3 

00.8 | 

jSm 

Tokio 

62.6 

62.4 

63.3 

62.4 

59.2 

57.1 

56.6 

58.3 

59.6 

62.8 

63.6 

62.5 

00.9 

i*f- 

Choshi 

62.2 

613 

62.9 

(52.3 

59.3 

57.3 

56.8 

53.5 

59.5 

62.5 

63.2 

62.1 

60.7 

, -Cte 

Ishinoumki 

G‘2.3 

62.2 

63.5 

62.7 

59.2 

57.4 

5(5-7 

58.4 

60.0 

63.0 

63.4 

62.2 

00.9 

tt,*r 

Mivuko 

61.7 

61.8 

63.0 

62.4 

58.8 

57.4 

56.8 

58.6 

0O.3 

62.9 

62.9 

61.1 

60.7 


Kioto 

65.2 

64.7 

64.6 

62.8 

59.5 

57.1 

5(5.7 

! 8.1 

59.4 

63.4 

65.1 

65.1 

(11.8 

j*W 

Hikoue 

65.0 

64.6 

64.6 

63.0 

59.8 

57.3 

56.8 

58.2 

59.6* 

63.3* 

65.1* 

64.7* 

61.8 

ft* 

Gifu 

65.0 

64.5 

64.5 

63.1 

69.9 

57.6 

57.2 

58.7 

59.8 

63.5 

65.1 

65.0 

62.0 

»I»«F 

Kofn 

63. 1 

62.6 

62.9 

61.9 

59.1 

5(5.8 

5(5.3 

58.4 

59.6 

63.7 

64.2 

(13.7 

60.8 


Nagano 

64.5 

64.1 

G5.G 

1 62.6 

59.0 

5G.r» 

5(5.1 

57.H 

59 6 

63.5 

64.9 

(14.2 

61.5 


Utsunomiya 


62.3 

633 

62.5 

593 

57/2 

56.7 

58.5 

53.8 

63.0 

63.7 

62.0 

i 61.0 

I «8& 

Fukushima 

62.1 

63 3 

63.1 

62.4 

59.3 

57.9 

66.9 

58.1 

60.7 

63.4 

63.8 

6*2.0 

61.1 

1 Hi 

Yauuigutu 

02 . i 

62.7 

63.7 

62.5 

58.9 

56.8 

57.3 

58.1 

59.8 

63.2 

(*,3.t» 

02.7 

60.9 

rTfl D1 

11am aila 

65.7 

05.3 

64.5 

62.2 

58.9 

5(5.3 

55.8 

57.2 

59.1 

63.1 

05.2 

65.6 

01.6 

# 

Sakai 

05.5 

65.2 

64.8 

62.6 

59.1 

5(5.6 

5(5.0 

57.5 

593 

63.6 

65.2 

65.2 

61.7 


Kanazawa 

04.0 

64.3 

61.5 

| 02.0 
l 

59.1 

5(5.8 

56.2 

57.7 

59.4 

63.3 

61.7 

61.3 

G1.5 i 
i 

ft* 

Fushiki 

64.7 

61.4 

61.7 

62.8 

50.2 

56.9 

50.3 

57.9 

59.5 

63.3 

64.7 

64.3 


fffi 

Niigata 

63.5 

63.3 

64.2 

02.8 

59.2 

57.0 

59.4 

58.1 

59.7 

63.3 

60.6 

63.3 

61.2 1 

ft HI 

Akita 

62.8 

62.5 

63.(5 

62.5 

59.0 

57.0 

5(5.3 

58.0 

59.7 

63.0 

63.6 

62.4 

00.9 

-tflfc 

Aomori 

61.3 

62.1 

1 62.2 

(51.6 

58.5 

57.6 

5(5.4 

57.5 

00.4 

62.7 

62.8 

61.7 

60.4 j 

sww 

Hakodate 

61.5 

61.6 

6 '.8 

(12.0 

59.4 

57.2 

56.6 

58.3 

60.1 

62.4 

62.4 

61.0 

00.4 ! 

: SSIffi 

Suttsu 

01,0 

1 61.1 

62.0 

61.1 

57.6 

5G.G 

56.0 

57.7 

59.6 

61.9 

61.9 

60.6 

59.7 

i fLIK 

Sapporo 

60.8 

61.2 

61.9 

(51.2 

57.7 

5G.S 

5(5.2 

57 .9 

59.9 

61.9 

61.7 

60.2 

59.8 

-tin 

Kamikawa 

59.8 

60.4 

60.8 

60.0 

56.6 

55.8 

55.4 

57.(1 

59.2 

60.8 

60.5 

59.0 

58.8 

+» 

Tokuchi 

60.7 

01.3 

61.9 

61.6 

58.2 

57.7 

57.0 

58.8 

60.8 

62.0 

61.3 

59.8 

60.1 

i ft£ 

Erimo 

59.4 

60.9 

61.1 

61.0 

58.8 

57.0 

5(5.6 

59.2 

59.7 

61.0 

60.3 

58.3 

511.4 

IK& 

Knshiro 

00. 1 

60.9 

01.5 

61.5 

58/2 

57.8 

57/2 

58.9 

60.6 

G1.7 

60.6 

59.1 

59.8 

fa* 

Abashin 

60.0 

61.2 

01.4 

60.8 

57.(5 

57.4 

56.6 

58.4 

603 

61.2 

60.6 

58.9 

59.6 

writ 

Nemuro 

58.2 

00.3 

61.1 

61.3 

58.1 

57.8 

57.1 

58.9 

60.5 

61.4 

60.4 

58.4 

59.5 , 
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SEW 

Nairn 

16.5 

15.5 

18.2 

21.1 

23.5 

25.8 

27.8 

27.7 

2‘t.' 

23.9 

20.8 

1 

17.6 

22.1 


Kugoehinm 

7.9 

7.3 

11.2 

15.7 

18.7 

22.0 

25.4 

26.5 

2U> 

18.9 

1422 

9.6 

1.6.8 


Miyazaki 

7.0 

7.4 

11.3 

15.9 

19.2 

22.6 

26.0 

26.8 

23.8 

182) 

13.6 

8.9 

16.8 

m* 

Kumamoto 

5.3 

5.2 

9.4 

14.7 

18.4 

22.4 

25.8 

27.0 

23.3 

17.1 

11.6 

7.0 

1545 

Vv. n 

Sag* 

fjy 

5.1 

9.1 

14.2 

18.3 

22.2 

25.5 

26.8 

23.0 

16.9 

11.9 

7.1 

15.5 | 

ftEft 

SuJeho 

6.3 

5.8 

9.4 

14.2 

18.0 

21.6 

25.1 

26.6 

23.1 

17.8 

12.9 

8.1 

15.7 } 


Nagasaki 

6.3 

5.6 

9.3 

14.0 

17.6 

21.3 

21.8 

26.2 

23.0 

17.6 

12.8 

8.1 

155 I 

BISK 

It saga hum 

5.3 

4.9 

8.4 

12.7 

16.8 

20.2 

23.9 

*25.5 

22.0 

16.8 

11.9 

7.1 

14.6 | 


Fukuoka 

5.7 

5.1 

8.6 

13.0 

175 

21.2 

25.2 

26.3 

22.4 

16.4 

11.7 

7.3 

15.0 

Aff 

Oitn 

6.1 

5.5 

8.5 

13.2 

17.2 

21.1 

24.8 

‘25.0 

*2X6 

172) 

12.5 

7.7 

15.2 

TH 

Shimonoseki 

0.1 

5.1 

8.3 

12.9 

17.0 

20.8 

24.4 

26.3 

22.9 

17.6 

12.9 

8.1 

15.2 | 

wa 

Hiroshima 

4.5 

4.1 

7.5 

12.7 

16.9 

21.3 

242) 

26.3 

22.6 

16.5 

11.0 

6.2 

14.5 j 

& 

Kure 

5.3 

4.9 

8.0 

13.2 

17.3 

21.5 

25.2 

26.7 

23.1 

17.2 

124) 

7.4 

15.2 

Kill 

Matsuyama 

5.2 

4.7 

8.0 

12.9 

16.8 

21.3 

25.0 

26.1 

22.4 

16.6 

11.7- 

7.2 

14.8 

With 

Gkaynma 

4.1 

3.9 

7.2 

12.9 

•17.3 

21.5 

25.1 

26.6 

22.7 

HY4 

10.7 

5.8 

14.5 

M»f 

Ajino 

5.0 

4.5 

7.4 

12.7 

17.1 

21.3 

25.1 

26.9 

23.2 

17.2 

11.6 

7.0 

14.9 


Tadotsu 

5,r» 

5.1 

7.7 

12.8 

17.1 

21.3 

25.1 

26.9 

23.1 

17.4 

12.3 

7.9 

15.2 I 

AR 

Osaka 

4.4 

4.4 

7.6 

13.4 

17.7 

22.0 

25.5 

27.1 

23.1 

16.8 

11.3 

6.5 

15.0 

fnaKtii 

Wakayama 

53 

5.1 

8.2 

13.7 

17.8 

21.9 

25.4 

25.8 

23.0 

17.1 

11.9 

7.0 

15.3 


Tokushima 

5.5 

5.1 

8.3 

13.6 

17.3 

21.8 

25.1 

26.6 

23.0 

17.4 

12.2 

7.5 

15.3 

35 hi 

Kochi 

6.1 

6.1 

9.9 

14.8 

18.1 

21.7 

21.8 

26.0 

23.0 

17.7 

12.5 

7.7 

15.7 j 

nt 

Tsu 

4.1 

4.3 

7.2 

12.7 

16.9 

21.1 

24.7 

26.0 

22.4 

16.3 

11.0 

6.5 

14.5 { 

ftv.a 

Nftgoyu 

3.7 

41) 

7.5 

13.3 

17.5 

21.6 

25.1 

26.5 

22.9 

16.4 

10.7 

5.8 

14.6 

ft a 

Hamamatsu 

0.4 

53 

8.6 

13.7 

17.4 

20.9 

24.2 

25.7 

22.9 

17.3 

12.2 

7.4 

15.1 


Niimazn 

5.5 

51) 

8.7 

13.6 

17.4 

210 

2421 

25.6 

22.8 

17.2 

12.2 

7.8 

15.2 


Tokio 

3.3 

3.7 

6.6 

12.2 

16.7 

20.3 

23.4 

25.1) 

21.7 

15.9 

10.2 

5.4 

13.7 

at-r- 

Choehi 

5.3 

0.0 

7.9 

12.5 

16.4 

19.3 

22.1 

24.0 

22.2 

17.5 

12.6 

7.7 

14.1 ! 


Ishinomuki 

0.3 

0.5 

2.9 

8.C 

13.3 

17.1 

20.3 

22.4 

19.5 

13.7 

7.8 

2.6 

10.7 1 

ttVf 

Miyake 

0.0 

0.0 

2.2 

8.0 

12.8 

15.9 

19.3 

21.5 

18.1 

12.4 

7.0 

2.3 

10.0 

«« 

Kioto 

2.3 

3.0 

6.3 

12.1 

16.5 

20.9 

21.5 

25.8 

21.8 

15.1 

9.3 

4.6 

13.6 

/«« 

Hikone 

3.5 

3.3 

6.1 

11.2 

15.7 

20.2 

24.0 

25.6 

21.9 

15.6 

10.2 

5.7 

13.6 

*J£JJL 

(iifu 

3.5 

3.8 

7.2 

12.8 

17.0 

21.3 

24.7 

26.1 

22.3 

16.0 

10.5 

5.6 

14.2 

4' W 

Kofu 

1.4 

2.4 

6.5 

12.5 

16.7 

20.9 

24.2 

25.3 

21.6 

14.9 

9.0 

. 3.6 

13.3 

iiffif 

Nagano 

38.9 

99.0 

2.9 

0.7 

14.7 

19.1 

22.5 

23.8 

19.6 

12.9 

6.7 

1.5 

10.9 

3'-MT 

Utsunomiyu 

1.2 

1.7 

1.8 

10.9 

15.5 

19.5 

22.6 

24.0 

20.6 

143 

8.1 

3-1 

12.2 

tf£> 

Kukushimn 

0.3 

0.7 

3.5 

10.2 

16.4 

19.1 

22.9 

21.4 

20.1 

13.1 

7.9 

2.9 

11.8 

Ul«* 

Yumagnta 

98.9 

99.1 

2.2 

8.9 

14.5 

19.0 

22.2 

23.5 

19.2 

12.3 

6.4 

1.4 

10.6 

fttu 

llunmda 

5.8 

4.9 

7.6 

12.2 

16.4 

20.1 

24.0 

25.5 

21 5 

16.2 

12.0 

7.8 

145 

*A 

Sakni 

4.6 

3.9 

6.9 

12.0 

16.5 

20.5 

24.2 

25.8 

21.9 

16.1 

11.3 

6.6 

14.2 


Kanazawa 

2.9 

2.5 

0.0 

11.0 

15.8 

20.0 

23.5 

25.3 

21.3 

15.2 

9.8 

5.2 

13.2 

tt* 

Fushiki 

2.9 

2.3 

5.6 

10.7 

15.5 

19.9 

23.6 

25.6 

21.7 

15.7 

10.0 

5.0 

13.2 i 


Niigata 

1.9 

1.5 

4.5 

10.3 

15.1 

19.4 

22.9 

24.9 

21.2 

15.1 

9.3 

4.2 

125 1 

fAua 

Akita 

99.2 

99.0 

2.0 

8.6 

13.4 

18.0 

21.4 

23.2 

19.0 

12.5 

6.9 

1.6 

10.4 1 

>m - 

Aomori 

90.8 

97.6 

0.1 

6.8 

12.1 

16.6 

20.8 

23.0 

18.4 

11.8 

6.0 

99.8 

0.1 

tear 

Hakodate 

97.7 

97.7 

0.4 

6.3 

10.8 

11.3 

18.2 

21.0 

17.3 

11.3 

5.5 

99.7 

8.4 

iSKE 

Suttsu 

96.9 

97.6 

99.9 

5.7 

10.5 

14.1 

18.0 

20.5 

17.3 

11.4 

5.1 

!)9.2 

8.0 

*U* 

Sapporo 

94.3 

94.4 

97.9 

5.2 

10.6 

14.6 

18.3 

20.1 

15.8 

9.3 

2.9 

96.7 

6.7 i 

±JH 

Knmikawa 

90.6 

90.8 

95.5 

3.5 

10.1 

14.8 

18.5 

19.6 

14.2 

7.2 

0.9 

94.0 



Tokachi 

89.6 

901) 

95.8 

3.9 

9.7 

13.5 

17.5 

19.0 

14.4 

7.6 

0.9 

93.6 

4 i 

im 

Erimo 

97.7 

97.2 

99.3 

3.4 

7.1 

10.6 

14.9 

17.9 

16.4 

11.9 

6.3 

0.4 

6 3 

»Kf 

Kushiro 

91.1 

91.7 

958 

2.9 

8.0 

12.0 

16.1 

18.0 

13.9 

7.6 

0.7 

94.4 

i 42 

W<£ 

Abashin 

93.5 

92.4 

96.2 

3.6 

8.6 

11.8 

16.1 

18.7 

15.1 

9.5 

2.6 

96.6 

I \i 


Neniuro 

95.4 

94.3 

97.0 

2.7 

6.7 

9.6 

13.9 

16.6 

14.8 

10.4 

4.4 

9» 

J s* 
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eg 

3£ 
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1* 
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B 

! B 
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n 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 
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4 Locality \ 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Doc. 

Animal 

i 




MEAN DAILY MAXIMUM AIR TEMPERATURE. 


TOW 

Naha 

19.7 

18.9 

21.4 

24.1 

26.6 

28.9 

31.0 

31.1 

29.9 

27.1 

23 8 

20.7 

25.3 

*&£■ 

Kagoshima 

12.3 

11.7 

15.5 

19.9 

22.9 

25.7 

29.0 

307 

28.0 

23.5 

18.9 

14.0 

21.0 


Miynsaki 

13.1 

12.7 

15.9 

20.2 

23.5 

26.3 

29.8 

30.9 

28.1 

23.5 

19.2 

14.9 

21.5 

as* 

Kumamoto 

11.0 

10.8 

15.0 

20 3 

24.0 

27.2 

30.2 

32.2 

28.7 

23.5 

18.3 

12.8 

21.2 

feK 

Saga 

10.5 

10.2 

14.1 

19 5 

22.4 

26.6 

29.6 

31.5 

28 1 

234) 

17.9 

12.4 

20.5 

1 


Sasebo 

10.7 

10.3 

13.9 

19.0 

22.8 

25.9 

28.9 

30.9 

27.6 

22.7 

17.7 

12.5 

20.2 

fe* 

Nagasaki 

10.1 

;u; 

13.5 

18.4 

21.9 

25.3 

28.4 

30.2 

27.4 

22.1 

17.1 

11.9 

19.6 

RR 

Itsugahitiii 

10.2 

• 9.9 

12.9 

17.1 

21.5 

24.5 

27.5 

29.3 

26.3 

22.2 

17.2 

124) 

19.2 

13 3! 

Fukuoka 

10.1 

9.4 

13.0 

18.1 

22.3 

25.7 

29.4 

30.9 

27.1 

22.2 

17.1 

11.9 

19.8 


Oita 

10.4 

9.6 

12.2 

1721 

21.5 

24.8 

2 at 

29.9 

26.3 

21.8 

17.2 

12.6 

19.2 

TH 

Shiuionosoki 

9.4 

8.5 

12.1 

16.9 

20.9 

21.6 

27.9 

30.2 

26.8 

21.7 

10.7 

11.4 

18.9 

*a 

Hiroshima 

9.6 

9.2 

12.1 

17.6 

21.9 

25.5 

28.7 

30.7 

27.4 

22.0 

16.8 

11.5 

19.4 

& 

Knre 

9.9 

9.5 

12.7 

18.2 

22.6 

26.4 

29.7 

31.8 

28.1 

22.6 

17.2 

12.0 

20.1 

* Ui 

Matsuyama 

10.0 

9.5 

12.8 

18.1 

22.2 

26.2 

29.4 

31.2 

27.5 

22.3 

17.2 

12.1 

19.9 

Mai 

Okayama. 

8.9 

8.8 

12.1 

17.9 

2221 

25.9 

29.1 

31.0 

27.2 

21.7 

16.5 

11.1 

19.4 

t*W 

Ajiuo 

• 

8.9 

« 

11.6 

10.9 

21.3 

•25.1 

28.6 


27.3 

21.8 

16.4 

11.0 

19.0 


Tadotsu 

8.9 

8.4 

11.5 

16.7 

21.1 

21.8 

28.6 

30.8 

27.0 

21.6 

16.3 

11.2 

18.9 

MtUl 

Waknvaiiuty 

9.0 

9.1 

12.4 

18.4 

22.7 

2 ft.fi 

29.6 

32.0 

27.9 

22.0 

16.5 

11.5 

19.8 

M9i 

Osaka A. 

9.5 

9.4 

12.7 

18.3 

22.3 

25.9 

29.0 

31.1 

27.3 

21.8 

16.6 

11.8 

19.6 

afi 

Tokushima 

9.7 

. 

9.4 

12.6 

18.1 

22.3 

25.8 

28.9 

30.7 

26.9 

21.8 

16.9 

124) 

19.6 


Kochi 

12.4 

12.1 

15.4 

20.0 

23.1 

26.1 

28.8 

30.8 

28.0 

23.4 

18.9 

14.1 

21.1 

:'|t 

Tsu 

as 

9.0 

11.8 

17.0 

21.5 

25.1 

28.4 

30.1 

26.7 

21.0 

16.0 

11.3 

Jl 8.9 

fcSE 

Nagova 

8.6 

9.3 

12.8 

18.4 

22.9 

26.3 

29.5 

31.4 

27.8 

21.9 

16.6 

104) 

19.7 

ifle 

Hamamatsu 

9.4 

10. 1 

13.4 

18.3 

22.0 

25.1 

28.1 

30.1 

27.1 

21.6 

16.6 

11.5 

19.4 

am 

Nnmazn 

11.1 

11.5 

13.7 

18.3 

212) 

25.0 

28.0 

: K ).0 

27.3 

22.3 

17.9 

13.5 

20.0 

ilOX 

Tokio 

8.3 

8.8 

11.5 

16.9 

21.2 

•24.4 

27.3 

29.4 

25.8 

20.4 

15.4 

10.6 

18.3 

«T 

Choshi 

9.2 

9.2 

11.1 

15.6 

19.3 

22.2 

24.8 

26.8 

24.8 

20.2 

16.1 

11.7 

17.6 


Ishinomaki 

3.9 

4.5 

7.1 

13.0 

17.3 

20.6 

23.4 

25.4 

23.0 

17.8 

12.1 

6.2 

14.5 


Mivnko 

6.3 

6.2 

8.4 

14.2 

19.0 

20.8 

23.8 

26.3 

23.0 

18.9 

14.2 

8.8 

15.8 


Kioto 

9.2 

9.5 

12.9 

18,7 

23.0 

29.5 

29.5 

32.2 

27.9 

22.2 

16.8 

11.5 

20.0 

*♦& 

Hikono 

7.0 

7.0 

10.2 

15.9 

20.5 

24.5 

28.2 

30.3 

26.3* 

20.2 

14.9 

9.6 

17.9 


Gifu 

8.8 

9.4 

12.8 

18.2 

22.6 

26.3 

29.2 

31.0 

27.5 

21.9 

16.8 

11.1 

19.6 


Kofu 

8.3 

9.4 

13.5 

19.0 

23.3 

23.9 

291) 

31.0 

21.6 

21.4 

16.3 

10.6 

19.7 

few 

Nagano 

3.5 

4.2 

8.8 

16.3 

21.5 

24.9 

28.9 

29.4 

25.4 

184) 

12.8 

6.4 

16.7 

; i -®£ 

Utsunoaiiya 

7.8 

8.3 

11.4 

16.9 

21.3 

24.5 

27.1 

29.0 

25.5 

20.2 

15.3 

10.1 

18.1 

Ni& 

Tokushima 

4.2 

5.1 

8.3 

16.3 

21.9 

24.7 

27.9 

29.8 

25.1 

19.1 

13.6 

7.0 

16.9 

un& 

Yunuigata 

2.9 

3.7 

7.2 

15.1 

21.2 

25.0 

27.2 

28.9 

24.6 

18.1 

11.7 

5.3 

15.9 

aw 

Hu matin 

9.4 

8.7 

11.7 

16.7 

20.8 

24.4 

27.8 

29.6 

25.8 

21.1 

16.5 

11.5 

18.6 

*fL 

Sakai 

8.1 

7.5 

10.8 

16.5 

21.3 

24.8 

28.0 

29.7 

25.8 

20.6 

15.7 

10.3 

18.3 

±m 

Kanazawa 

6.9 

6.6 

10.3 

16.3 

‘20.9 

24.5 

27.9 

30.3 

26.5 

20.6 

14.8 

9.2 

17.9 

«* 

Fushiki 

6.4 

6.3 

9.7 

14.9 

19.9 

23.5 

27.1 

29.5 

25.4 

20.0 

14.6 

8.6 

17.2 

«a 

Niigata 

4.8 

4.7 

8.7 

15.1 

19.8 

23.6 

26.6 

28.9 

25.4 

19.4 

13.4 

7.5 

16.5 

f*ra 

Akita 

2.3 

2.6 

5.9 

13.1 

18.1 

22.2 

25.1 

27.3 

23.8 

17.7 

11.4 

4.8 

14.5 

w* 

Aomori 

0.1 

1.6 

4.2 

11.9 

17.2 

20.8 

24.8 

27.2 

23.2 

17.1 

10.0 

2.6 

13.1 

Wftl 

Hakodate 

1.2 

„ 

4.3 

“ 

15.2 

1 K .2 

218 

21.7 

21.6 

16.3 

9.7 

3.2 

12.3 

ss® 

Suttsu 

99.9 

,« 

2.6 

9.3 

14.0 

17.6 

21.3 

24.0 

20.7 

14.8 

8.2 

1.8 

11.2 

4ltK 

Sapporo 

98.7 

99.3 

2.3 

10.7 

16.6 

20.2 

23.3 

25.2 

21.2 

15.3 

7.8 

0.9 

11.8 

JbJil 

Knuiikawa 

96.2 

97.7 

1.6 

10.0 

17.5 

21.7 

24.8 

25.4 

20.4 

13.8 

5.8 

98.7 

11.1 

T» 

Toknchi 

98.0 

99.1 

3.1 

11.5 

17.7 

20.2 

23.7 

25.0 

20.8 

15.8 

8.3 

0.8 

12.0 


Erimo 

99.8 

99.3 

1.5 

5.7 

... 

••• 


... 

... 

... 


2.9 

... 

SMSf 

Knahiro 

98.0 

98.2 

1.4 

8.8 

14.6 

17.8 

21.2 

22.8 

19.4 

14.8 

7.6 

1.1 

10.5 


Abash iri 

97.4 

97.1 

3.6 

8.8 

13 9 

15.8 

19.7 

22.4 

19.1 

14.3 

7.3 

5.6 

9.7 


Ncmuro 

DB .2 

97.5 

0.6 

6.7 

11.1 

, 

13.4 

17 6 

20/2 

18.1 

14.1 

7.8 

“1 

8.9 


lS5«SfiP 
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IS 45 Locality 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

Jnly 

Ang. 

Sept. 

Oet. 

Nov. 

Dee. 

Aunuxi! 





& 

B jg 

1ft 

SC t 

a * 










MEAN DAILY MINIMUM AIR TEMPERATURE 


• 



awn 

Naha 

13.6 

12.7 

15.3 

18.3 

20.6 

23.4 

25.1 

24.9 

23.6 

21.2 

18.1 

14.6 

• 

19.3 1 


Kagoshima 

4.2 

3.5 

7.6 

12.1 

15.2 

18.0 

22.5 

23.4 

2094 

15.5 

10.6 

5.9 

13.3 


Miyazaki 

2.2| 

2.0 

6.4 

11.2 

14.7 

18.9 

22.5 

23.1 

201) 

139) 

8.2 

3.4 

12.2 

ft?. & 

Kumamoto 

•r.i.7 

99.6 

3.8 

8.5 

12.5 

17.6 

21.6 

22.2 

1891 

11.0 

5.3 

1.2 

10.1 

mt 

Sngn 

1.6 

1.1 

4.9 

9.5 

13.6 

18.3 

22.3 

23.1 

19.0 

12.4 

39) 

3.1 

11.3 . 

mm 

Snselio 

2.8 

2.2 

5.6 

10.2 

13.9 

18.2 

22.4 

23.3 

19.8 

14.0 

8.9 

4.5 

12.2 


Nagasaki 

3.0 

2.3 

5.7 

10.1 

13.8 

18.0 

21.9 

23.1 

19.6 

14.0 

9.2 

4.8 

12.1 

«* 

Itaupihnra 

1.0 

0.8 

4.4 

8.6 

12.5 

16.8 

21.2 

22.5 

18.8 

12.6 

7.3 

2.8 

10.8 

idW] 

Fukuoka 

L6 

1.0 

3.9 

8.0 

12.0 

17.1 

21.9 

22.6 

18.1 

11.2 

6.7 

3.2 

104! 

hft 

Oita 

2.1 

1.6 

4.4 

9.0 

12.9 

17.6 

21.7 

21.4 

19.0 

12.9 

72) 

3.6 

12.2 

rm 

Shimonoscki 

8.3 

2.1 

5.2 

9.8 

13.9 

18.0 

21.8 

23.3 

20.0 

14.5 

9.9 

5.4 

12.3 


Hiroshima 

0.3 

99.8 

2.7 

7.7 

11.9 

17.2 

21.4 

22.4 

18.4 

11.6 

6.1 

1.8 

10.1 


Kurc 

1.4 

0.7 

3.7 

8.7 

12.9 

17.7 

21.7 

23.1 

1*9.4 

123) 

7.6 

3.3 

11.) 

cull 

Matsuyama 

0.6 

99.9 

3.1 

7.5 

11.4 

16.8 

21.4 

22.1 

18.2 

11.4 

0-5 

2.5 

10.1 

: WUI 

Okayama 

0.1 

99.7 

2.6 

8.1 

12.5 

17.5 

21.8 

23.0 

18.9 

11.8 

5.8 . 

1.5 

1041 

! *fc!W 

Ajino 

Tadotau 

0.9 

2.5 

3.0 

8.1 

12.9 

17.8 

22.1 

23.5 

19.6 

12.9 

7.3 

2.9 

11.1 

$/<£*: 

1.8 

1.3 1 

3.7 

8.6 

13.0 

1S.1 

22.5 

23.6 

19.5 

12.9 

7.0 

3.8 

11.4 


Osaka 

0.4 

0.2 

3.0 

8.3 

12.8 

17.9 

22.0 

23.2 

19.2 

12.3 

6.4 

2.2 

10.7 

ftiSKUi 

IVoknyama 

1.3 

0.9 

3.7 

8.7 

13.0 

17.8 

22.0 

*22.9 

19.2 

12.7 

7.3 

3.2 

1 1.0 

aas 

Tokushima 

1.6 

1.1 

4.0 

9.1 

13.3 

18.0 

21.8 

22.9 

19-5 

13.6 

8.0 

34! 

11.4 

| 7T5 J31 

Kochi 

1.2 

1.1 

5.2 

10.1 

13.6 

17.9 

21.3 

22.1 

19.2 

13.3 

7.6 

2.7 

11.3 
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Tsu 

0.7 

0.5 

3.1 

8.5 

12.9 

17.7 

21.7 

22.7 

19.1 

12.3 

6.7 

2-5 

10.7 

r.AK 

Nagoyu 

99.5 

99.3 

2.6 

8.3 

12.4 

17.3 

21.4 

22.7 

18.9 

11.8 

5.7 

1.3 

10.1 

! r«K 

Hamamatsu 

1.6 

1.2 

4.2 

9.4 

13.2 

17.4 

21.0 

22.2 

19.4 

13.5 

8.0 

3.6 

11.2 

1 iflil- 

Nnmazu 

0.8 

0.8 

4.0 

9.2 

13.0 

17.6 

21.3 

22.2 

19.4 

13.1 

7.3 

224 

10.9 


Tokio 

99.1 

99.4 

2.4 

7.9 

12.4 

16.8 

20.3 

21.6 

18.5 

12.2 

5.7 

1.0 

9.8 

i m- 

Choshi 

1.4 

1.6 

4.5 

9.3 

13.1 

16.8 

19.8 

21.7 

20.0 

14.8 

8.9 

3.8 
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li'G 

Lshinomuki 

97.0 

97.2 

9*9.4 

4.8 

9.7 

14.1 

17.8 

19.9 

16.6 
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3.5 

99.5 

7.4 
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Miyako 

95.4 

95.1 

97.3 

2.8 

7.6 

12.0 

15.!) 

18.J 

14.6 

7.5 

1.8 

97.6 

0-*> 

I w«r. 

Kioto 

97.6 

*97.5 

0.2 

5,5 

10.2 

15.7 

20.1 

21.0 

17.0 

9.4 

3.0 

98.8 
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Hikone 

0.2 

0.0 

2.4 

6.9 

11.2 

16.3 

20.6 

21.7 

18.8* 

11.3 

5.6 

2.0 

9.7 

i «>?- 

Gifu 

99.6 

99.1 

2.6 

8.1 

12.2 

17.3 

21.4 

22 7 

18.6 

11.5 

5.8 

1.6 

10.1 

‘I 1 # 

Kofu 

95.7 

96.2 

0.6 

6.8 

10.9 

16.2 

20.6 

21.2 

21.6 

9.9 

3.2 

!)8D 

8.0 

1 lii'f 

Nagano 

94.9 

94.5 

98.3 

1.2 

9.1 

14.2 

1K.6 

19.5 

15.5 

8.0 

1.9 

97.6 

6.3 

■ym-: 

Utsnnonriya 

95.7 

90.0 

99.2 

5.4 

10.2 

15.5 

19.1 

20.4 

17.0 

9.5 

2.2 

97.5 

7.3 

I 4*5 IJ) 

Fuknshimu 

96.2 

96.2 

99.1 

4.4 

9.3 

14.5 

1*9.3 

20.9 

16.5 

8.2 

2.8 

99.4 

; 7.2 

i mm 

Yamagata 

91.8 

94.7 

97.8 

3.2 

8.4 

13.8 

18.0 

1*3.3 

15.0 

7.8 

1.8 

97.5 

6.1 

mm 

JOumuln 

2.5 

1.6 

3.5 

7.8 

12.0 

16.5 

20.7 

21.9 

17.7 

11.9 

7.9 

4.3 

10.7 

ni 

Sakai 

1.3 

0.6 

3.0 

t.o 

11.5 

16.7 

21.0 

22.3 

18.2 

11.4 

6.9 

3.3 

10.3 

: 

Kanazawa 

99.6 

9*9.0 

1.2 

5J> 

10.8 

15.7 

1994 

21.2 

17.4 

11.1 

5.6 

1.7 

9.1 

; «* 

Fushiki 

1.4 

99.2 

1.9 

6.7 

11.5 

16.7 

20.5 

22.0 

18.1 

11.8 

6.2 

2.0 

9.8 

i «« 

Niigata 

99.2 

99.3 

* 1.0 

6.3 

11.0 

15.8 

19.8 

21.5 

17.7 

11.5 

5.8 

1.3 

8.2 
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Akita 

96.1 

95.1 

98.1 

4.0 

51.0 

14.1 

18.2 

19.4 

15.1 

8.2 

3.1 

98.1 

6.6 

! tm 

Aomori 

93.1 
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7.4 

13.1 

17.5 
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mi 
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93.1 
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1 

10.3 

14.7 

17.1 
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5.1 
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95.5 

3.7 
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93.0 

95.1 

97.2 

2.4 

1 6.8 
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15.5 

17.7 

14.2 

7.9 

1.9 

96.5 

5.1 
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8S.7 
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92.6 

99.7 

4.4 

1 9.6 

13.9 

15.2 

10.3 

3.2 
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91.7 

1.3 
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Kamikawu 
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82.6 

! 88.6 

97.3 

2.9 

i 6.9 

13.1 

14.0 

9.3 

1.8 

96.4 

88.8 

99.0 

i -i-r? 

Tokuchi 

80.5 
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87.6 

96.9 

1 2.5 

8.0 

12.3 

14.6 

9.2 

0.6 

94.1 

85.8 

97.7 
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Erimo 

95.2 

- 94.4 

96.9 

1.0 

... 

... 

... 

... 

— 

i 

... 

... 

97.6 
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Kuahiro 

83.6 

! 84.2 

88.9 

97.3 

2.1 

7.1 

11.9 

14.2 

9.0 

0.6 

94.1 

OT.5 

98.4 

mu 

Abashin 

8*9.7 

87.9 

91.9 

99.5 

4 ! 

8.3 

i 12.9 

15.4 

11.6 

5.1 

98.8 
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1.5 

t«:fe 

Nemnro 

91.6 

89.9 

92.9 

99.2 
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0.5 
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im 

Kahn 

6.1 

5.7 

6.0 

5.8 

5.9 

5.5 

5.9 

6.1 

6.2 

5.9 

5.7 

6.1 

5.9 


Kagoshima 

H.l 

8.2 

8.0 

7.8 

7.7 

6.7 

6.5 

7.2 

7.2 

8.0 

8.4 

H.l 

7.7 


Miyazaki 

10.9 

10.7 

9.5 

9.0 

8.0 

7.4 

7.3 

7.8 

8.1 

9.7 

11.0 

11-5 

9.3 

fit * 

Rnmamoto 

11.3 

11.2 

11.2 

11.8 

11.5 

9.6 

8.6 

10.0 

10.4 

122) 

134 ) 

11.6 

11.1 

ViTL 

Sh »« 

94 ) 

94 ) 

9.2 

104 ) 

9.9 

8.3 

7.3 

8.4 

9.1 

10.6 
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92 ) 

9.2 


Sasebo • 

7.9 

8.0 

8.3 

8.8 

8.9 

7.7 


7.5 

7.8 

8.8 

8.7 

7.9 

8.1 


Nagasaki 

7.1 

7-3 

7.8 

8.3 

8.1 

7.3 

6.5 

7.1 

7.4 

8.1 

7.9 

7.1 

| 7.5 
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Itsogahnm 

!>.a 

9.1 

8-5 

8.5 

9.0 

7.7 

6.3 

6.8 

7.5 

9.6 

9.9 

9.2 

8.4 

MKI 

Fukuoka 

8.5 

8.4 

9.1 

10.1 

10.3 

8.6 

7.5 

8.3 

9.0 

11.0 

10.4 

8.7 

9.2 


Oita 

8.3 

8.1 

7.6 

8.3 

8.6 

7.2 

6.7 

7.5 

7.2 

8.7 

93 

94 ) 

| .«•! 

"FBI 

Sbimonoseki 

6.1 

6.4 

6.9 

7.1 

7.0 

6.5 

6.1 

6.9 

6.9 

7.3 

6.8 

6.0 

6.7 


Hiroshima 

9.3 

9.4 

9.7 

9.9 

10.0 

82 ) 

7.3 

8.3 

9.0 

10.4 

10.7 

9.7 

9.3 

* 

Kure 

8.5 

8.8 

9.0 

9.5 

9.7 

8.7 

8.0 

8.7 

8.7 

9.7 

9.6 

8.7 

9.0 

12 lU 

Matsuyama 

9.4 

10.1 

9.7 

10.6 

10.8 

9.4 

8.0 

9.1 

92 ) 

10.9 

10.7 

9.6 

9.8 

Mill 

Okayama 

8.8 

9.1 

9.5 

9.8 

,» 

8.4 

7-3 

84 ) 

83 

9.9 

10.7 

9.6 

! 91 

*W 

Ajino 

8.0 

6.0 

8.6 

6.5 

8.4 

7.3 

6.5 

7.2 

7.7 

8.9 

9.1 

8.1 

7.9 

# a * 

Tadotsu 

7.0 

7.1 

7.8 

8.1 

8.1 

6.7 

6.1 

7.3 

7.5 

8.7 

8.7 

7.4 

7.5 

HiSKUi 

Wakayama, , 

8.6 

8.9 

9.4 

10.1 

9.9 

8.7 

7.6 

8.8 

8.7 

9.7 

10.1 

92 ) 

9.1 

-A' Pi 

Osaka A 

8.2 

8.5 

9.0 

9.6 

92 ) 

8.1 

7.0 

8.2 

8.1 

9.1 

9.5 

82 ! 

82 ! 

aifi 

Tokushima 

8.1 

821 

8.7 

94 ) 

94 ) 

7.8 

7.1 

7.8 

7.4 

8.2 

8.9 

8.5 

8.2 

j 

uS^fl 

Kochi 

11.1 

11.0 

10.2 

9.9 

9.5 

85 

7.4 

8.7 

8.9 

10.2 

11.3 

11.3 

9.8 


Tsu 

8.1 

8.5 

8.7 

8.5 

8.5 

7.4 

6.7 

7.4 

7.5 

8.7 

9.3 

8.8 

8.2 

* A S ? 

Nagoya 

9.1 

10.0 

10.2 

10.1 

10.4 

8.9 

8.1 

8.7 

8.9 

10.0 

10.9 

9.6 

9.6 


Hamamatsu 

7.8 

8.9 

9.2 

8.9 

8.8 

7.7 

7.1 

7.9 

7.7 

8.1 

8.6 

7.9 

8.2 


Nnma/.u 

10.4 

10.7 

9.7 

9.2 

8.9 

7.4 

6 .(» 

7.6 

8.0 

9.1 

10.6 

10.8 

9.1 


'l'okio 

> 1.2 

9.4 

9.1 

9.0 

8.8 

7.6 

7.0 

7.7 

7.3 

8.2 

9.6 

9.6 

8.5 

»- T - 

Clioshi 

7.8 

7.5 

0.5 

6.3 

5.9 

5.4 

4.9 

5.0 

4.8 

6.5 

7.3 

7.8 

*».2 

7i« 

Isbiuonmki 

6.8 

7.3 

7.7 

8.2 

7.6 

6.5 

5.5 

5.5 

6.4 

7.9 

8.5 

7.0 

7.1 

WA 

Mivako 

10.9 

U.l 

11.1 

11.4 

11.4 

8.8 

7.9 

8.2 

8.4 

11.4 

12.4 

11.2 

10.3 


Kioto 

11.6 

12.0 

12.7 

13.2 

12.8 

10.8 

9.4 

11.2 

102 ) 

12.8 

13.8 

12.7 

12.0 

74 HI 

Hikoue 

6.8 

7.0 

7.8 

9.0 

9.3 

8.2 

7.0 

8.6 

8.0 « 

8.9 

9.3 

7.6 

l 

8.2 

( tii - V . 

Gifu 

9.1 

10.0 

10.2 

10.1 

10.4 

9.0 

7.8 

8.4 

82 ) 

10.4 

11.0 

9,1 

9.6 

M'HV 

Kofu 

12.6 

13.2 

12.9 

12.2 

12.5 

10.7 

8.7 

9.8 

9.7 

11.5 

13.0 

12.6 

11.6 


Nagano 

8.6 

9.8 

10.6 

12.1 

12.4 

10.7 

9.3 

9.9 

9.9 

10.9 

10.8 

8.8 

10.3 


t’tsunomiya 

12.1 

12.4 

12.2 

1 1.5 

1 1.2 

9.1 

7.8 

8.5 

8.5 

10.8 

13.1 

12.6 

10.8 

Mft 

Fukusbimn 

8.1 

8.9 

8.9 

11.9 

12.6 

10 3 

8.7 

8.9 

8.6 

10.9 

10.8 

8.1 

9.7 

lUJB 

Yumagata 

8.1 

9.0 

9.4 

11.9 

12.8 

11.2 

9.2 

9.6 

9.6 

10.3 

9.9 

7.4 

9.8 

i^m 

Uamailn 

6.9 

7.1 

8.1 

8.8 

8.8 

7.8 

7.0 

7.7 

8.1 

9.2 

8.5 

7.1 

7.9 

tft 

Sakai 

6.8 

6.9 

7.8 

9.0 

9.8 

8.1 

7.0 

7.4 

7.6 

9.2 

8.8 

7.0 

8.0 


Kanazawa 

7.3 

7.6 

9.0 

10.4 

10.1 

8.8 

8.1 

9.1 

9.1 

9.5 

9.2 

7.5 

8.8 

tt * 

Fusbiki 

5.0 

7.1 

7 .« 

8.2 

8.4 

6.8 

6.6 

7.5 

7.3 

8.2 

8.1 

6.6 

7.4 

Srr‘l 

Niigata 

5.6 

6.1 

7.7 

8.8 

8.8 

7.8 

6.8 

7.4 

7.6 

7.8 

7.5 

6.1 

7.4 


Akita 

6.3 

7.5 

7 .!) 

9.1 

9.1 

8 . 1 - 

7.0 

7.9 

8.7 

9.4 

8.2 

6.3 

73 

*« 

Aomori 

7.0 

8.3 
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9.6 

9.8 

7.7 

7.3 

7.7 

8.8 

9.8 

7.7 

6.1 

8.1 
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8.1 

8.!) 8.7 

9.7 
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7.1 

7.6 

9.0 
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9.2 

7.7 

8.6 

1 
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Suttsu 

4.9 

5.0 

M 

6.9 
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6.5 
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6.3 
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6.3 

5.3 

6.1 


Sapixoo 

10.0 

11.0 

9.7 

11.0 

12.2 

10.6 

9.4 

10.0 

10.9 

12.1 

9.8 

9.2 

10.5 

±Hl 

Kamikawa 

12.3 

15.1 

13.0 

12.6 

14.6 

13.0 

117 

lo .7 
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11.9 

9.4 

9 .S 

12.1 

- H * 

Tokachi 

17.4 

18.5 

15.5 

14.6 

15.1 

12.2 

11.4 

10.4 
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15.2 
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Erimo 

4.0 
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... 
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Kuahiro 

14.3 
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12.5 
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12.5 

10.4 
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8.7 

10.4 

14.3 
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13.6 

12.1 
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Al«shiri 

/.I 

92 

8.5 

9.3 

9.8 

7.0 

6.8 

7.0 

7.5 
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8.6 

7.5 

8.2 


Nomuro 

6.6 

7.6 

7.3 

” 

8.1 


M 

6.5 

6.4 
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Naha 

26.4 

25.9 

26.8 

29.5 1 


32.6 

33.8 , 

34.1 

:W.7 

32.3 

30.7 ! 

26.7 
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34.1 


Kagoshima 

20.9 

19.8 

24.4 

27.2 

28.3 

32.1 

33.5 | 

34.9 

"■...) 

30.9 

26.4 

22.0 
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•«*Hf 

Miyazaki 

22.6 

22.6 

25.6 

29.0 

30.1 

33.7 

35.4 

36.0 

34.0 

31.6 
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24.1 
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Kumamoto 

20.1 

23.0 

25.2 

28.6 

31.2 

34.8 

36.4 i 

36.8 

34.6 

31.1 

28.8 

22.2 
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Saga 

19.3 
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23.6 

27.2 

32.1 

34.0 

35.2 ! 

36.5 

36.4 

30.1 

29.6 

21.4 

369 

fetr* 

Sasebo 

19.6 

20.7 

24.4 

26.2 

30.7 

:I3.0 

35.9 

35.8 

33.9 

29.6 

27.6 

21.2 

35.9 

ft»3r 

Nagasaki 

19.3 

19.0 

23.4 

26.5 

29.1 

34.3 

34.3 

36.0 

33.1 

30.5 

27.4 

19.9 

36.0 

JR/tt 

Itengahara 

18.2 

19a) 

24.4 

25.2 

29.3 

31.1 

34.0 

34.8 

31.6 

27.1 

25.4 

21.9 

34.8 


Fukuoka 

20.2 

214 

24.0 

27.2 

:t0.9 

35.1 

35.3 

36.2 

34.7 

29.9 

26.1 

21.6 

36.2 


Oita 

20.4 

23.2 

23.4 

28.3 

28.6 

33.1 

35.0 

34.5 

32.0 

27.0 

253) 

22.4 

35.0 

TM 

Shimonoeeki 

16.6 

18.5 

21.9 

25.2 

29.4 

30.9 

32.9 

35.5 

31.9 

27.8 

25.8 

20.4 

35.5 


Hiroshima 

18.2 

21.4 

21.5 

24.7 

28.6 

31.2 

35.0 

35.7 

33.3 

27.7 

25.5 

20.5 

35.7 

* 

Kure 

17.0 

19.7 

20.9 

26.0 

29.7 

32.5 

35.4 

35.6 

31.7 

28.4 

26.3 

19.9 

*15.6 

Kill 

Matsuyama 

18.5 

18.7 

24.0 

26.3 

27.7 

:J5.0 

34.2 

35.3 

32.8 

27.9 

26.5 

22.2 

35.3 

Mill 

Okayama 

17.7 

18.3 

22.1 

25.6 

29.4 

33.1 

34.2 

34.8 

34.3 

29.5 

25.2 

20.8 

31.8 


Ajino 

16.2 

17.6 

20.2 

2),7 

28.0 

31.5 

34.1 

36.1 

33.6 

27.8 

25.0 

18.8 

36.1 

,=s tat 

Tadotsn 

14.9 

18.3 

20.6 

24.0 

27.0 

31.9 

34.3 

35.8 

32.8 

26.9 

25.3 

18.7 

35.8 


Osaka 

16.7 

17.7 

23.9 

24.8 

29.2 

32.3 

36.5 

:t0.6 

35.2 

28.2 

25.0 

20.7 

36.6 

fnttili 

Wakayama 

19.5 

19.4 

22.0 

25.5 

28.6 

31.9 

33.8 

35.8 

34.6 

28.4 

26.2 

20.9 

35.8 

as a 

Tokushima 

19.5 

21.6 

22.2 

26.9 

29.2 

31.7 

35.8 

35.8 

31.0 

28.8 

24.4 

23.6 

35.8 

fflto 

Kochi 

23.4 

20.9 

23.3 

26.8 

31.2 

33.7 

36.2 

35.4 

34.4 

29.9 

27.4 

23.5 

38.2 

at 

Tbu 

18.2 

13.8 

20.7 

26.2 

29.0 

33.8 

34.9 

35.4 

32.7 

26.1 

22.5 

21.3 

35.4 

**ra 

Nagoya 

17.0 

18.3 

24.8 

26.6 

30.1 

35.7 

36.0 

36.7 

34.6 

28.4 

25.8 

20.1 

36.7 

«» 

Hamamatsu 

16.9 

18.4 

22.2 

27.2 

28.8 

34.3 

34.6 

36.0 

33.9 

27.2 

24.4 

19.8 

36.0 

tBflt 

Xnmazn 

19.0 

19.4 

21.9 

26.0 

28.7 

31.8 

33.3 

34.8 

332) 

29.5 

24.9 

22.7 

* 34.8 

sea 

Tokiu 

17.6 

17.9 

22.3 

25.4 

29.6 

32.5 

34.9 

35.6 

31.7 

27.6 

23.8 

21.0 

3 > 6 


Chosbi 

17.8 

17.3 

19.1 

23.9 

25.0 

29.9 

32.7 

31.5 

30.6 

27.1 

22.6 

19.6 

32.7 


Ishinoniaki 

12.0 

15.0 

19.0 

27.9 

26.2 

28.2 

31.5 

33.0 

31.4 

23.7 

22.0 

16.4 

33.1) 


Miyako 

18.0 

16.7 

21.0 

26.9 

30.3 

31.3 

34.9 

35.5 

32.7 

27.8 

23.6 

19.8 

35.5 


Kioto 

18.3 

19.6 

23.4 

26.2 

30.5 

33.7 

36.5 

36.9 

36.7 

29.8 

25.6 

21.5 

36.9 

JtW 

llikone 

13.2 

17.6 

21.3 

24.4 

28.9 

32.2 

34.0 

35.0 

33.1* 

20.7 

22.1 

19.1 

35.0 


(iifu 

16.6 

19.3 

24.5 

25.4 

29.6 

35.3 

35.5 

35.8 

34.8 

28.3 

26.3 

21.1 

i 35 s 

>l"tf 

Kofu 

17.9 

20.1 

26.5 

28.3 

32.8 

34.7 

36.6 

36.4 

35.0 

29.3 

21.6 

20.3 

36.0 

lMf 

Nagano 

16.7 

16.4 

24.4 

26.8 

30.4 

33.5 

35.0 

36.3 

34.1 

27.3 

21.8 

17.9 

i 36.3 

■i 

Ctsunomiya 

16.8 

18.7 

23.5 

26.4 

28.8 

33.0 

34.5 

31.7 

33,0 

27.2 

23.4 

19.8 

, 31.7 

»aa 

Fukushiroa 

15.4 

14.2 

23.3 

27.3 

34.1 

35.2 

35.J 

36.0 

33.7 

26.8 

24.5 

17.6 

36.0 

111 Hi 

Vainagata 

11.3 

12.5 

21.9 

26.2 

32.2 

33.6 

34.0 

36.5 

34.1 

26.4 

22.9 

17,9 

36.5 


ifnntaila 

18.9 

20.8 

24.2 

27.6 

30.2 

33.3 

35.2 

36.4 

33.9 

27.8 

25.2 

20.0 

36.4 

'ft 

Sakai 

16.5 

20.4 

23.6 

26.7 

30.4 

33.6 

34.1 

:i7.6 

33.3 

27.6 

24.1 

19.7 

37.0 

a#* 

Kanazawa 

16.7 

19.9 

25.0 

28.1 

30.2 

33.1 

34.2 

30.4 

38.5 

28.0 

24.3 

19.5 

3*.5 

«* 

Fushiki 

15 3 

18.8 

24.2 

29.1 

31.4 

34.5 

35.0 

36.6 

36.4 

27.3 

24.6 

18.7 

36.6 

ana 

Niigata 

12.5 

18.8 

25.1 

27.1 

30.5 

31.8 

35.2 

30.0 

34.9 

20.2 

23.5 

16.5 

30.0 

H;W 

Akita 

11.9 

14.3 

21.0 

24.6 

29.9 

30.0 

34.0 

35.6 

33.6 

25.6 

20.1 

15.0 

35.0 

"ff* 

Aomori 

13.5 

10.4 

18.6 

24.3 

28.3 

29.4 

33.8 

35.6 

32.5 

25.2 

20.0 

14.1 

35.6 

IBStt 

Hakodate 

12.5 

10.5 

16.9 

20 1 

25.1 

26.9 

30.8 

33.5 

28.5 

23.1 

19.3 

13.5 

33.5 

asm 

Sutt.su 

12.2 

9.5 

110 

18.6 

25.6 

26.1 

29.8 

34.0 

26.8 

22.5 

18.0 

12.3 

34.0 

«.« 

Sapjsjro 

11.2 

8.6 

11.5 

22.1 

30.2 

31.2 

32.5 

33.0 

28.4 

23.1 

18.9 

13.4 

33.0 

.tin 

Kanaka wa 

8.8 

7.7 

18.8 

23.8 

32.8 

34.6 

34.9 

32.2 

30.7 

23.3 

1».0 

12.0 

34.9 


Tokachi 

6.1 

7.1 

12.5 

24.1 

30.0 

32.4 

34,8 

31.1 

30.5 

24.1 

21.2 

13.5 

34.8 

IS2E 

Krimo 

7.6 

5.9 

8.6 

12.9 

... 

... 

• •• 

... 

... 

... 


... 


mt 

Kashira 

6.1 

7.4 

10.2 

20.1 

27.1 

29.4 

30.8 

31.6 

27.3 

23.3 

18.6 

12.9 

31.6 

«L1> 

Abashin 

8.1 

9.1 

17.4 

22.1 

31.1 

29.5 

J5.8 

34.2 

28.4 

24.4 

21.0 

11.2 

35.8 


Nemuro 

9.0 

6.4 

8.9 

19.6 

24.3 

25.2 

27.8 

29.6 

25.6 

22.0 

16.7 

11.3 

29.0 


*)S3W 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 10 YEARS, 1896-1905. 


Month 

— 

— 


0 

2 L 

JU 

/N 

-t 

A 

A 

+ 

+ 

i | * | 


b 

B 

b 

b 

b 

b 



JJ 

B 

B 

1! * | 

f, Locality 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

Jnly 

Ang. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. ' Annual 


* jb ® m 

ABSOLUTE MINIMUM AIR TEMPERATURE. 


l 

1 

3CW 

Naha 

8.:i 

5.2 

7.9 

12.4 

13.4 

17.0 

21.5 

21.6 

1D.5 

15.8 

12.2 

8.4 | 

[ u 


Kagoshima 

94.9 

95.3 

1-7.3 

2.9 

7.1 

13.1 

15.9 

18.0 

12.7 

6.7 

2.1 

98.6 

94.9 


Miyazaki 

92.5 

93.6 

97.3 

99.7 

5.9 

12.3 

16.0 

17.4 

10.3 

3.1 

98.5 

95.7 

92.5 


Kumamoto 

90.8 

91.4 

93.1 

98.3 

2.8 

9.8 

14.6 

16.1 

9.1 

0.7 

96.6 

94.0 

90.8 

(tit 

Saga 

93.6 

94.2 

97.2 

1.3 

4.6 

1M> 

15.') 

16.2 

10.5 

3.6 

98.8 

964) 

94.2 


Saaoho 

95.3 

96.0 

97.7 

3.2 

6.0 

11.1 

14.7 

17.0 

11.7 

5.5 

1.4 

98.0 

95.3 

ft** 

Nagasaki 

94.8 

95.4 

96.5 

3.0 

6.1 

12.6 

15.0 

17.9 

12.3 

7.1 

2.2 

97.9 

94.3 

SIK 

It ait gab am 

93.4 

92.6 

34.9 

0.6 

5.1 

8.2 

14.2 

15.7 

8.8 

3.6 

98.7 

94.4 

92.0 

*2M 

Fukuoka 

95.1 

95.1 

97.4 

0.1 

2.9 

8.0 

14.3 

16.3 

8.5 

2.9 

0.3 

97.6 

95.3 

A# 

Oita 

94 

95.5 

90.7 

0.5 

1.1 

9.9 

15.1 

17.4 

10.1 

4.7 

99.8 

96.8 

94.9 

Tl#i 

Shimonoaeld 

95.5 

93.5 

94.5 

3.8 

7.3 

12.7 

15.2 

13.8 

13.3 

8.1 

3.2 

98.6 

93 5 


Hiroshima 

93.8 

92.8 

92.8 


4.1 

9.7 

14.4 

16.4 

8.9 

3.3 

97.4 

95.5 92.8 

•VS- 

Kure 

94.6 

94.7 

95.1 

0.3 

5.2 

11.1 

14.9 

16.it 

102) 

4.5 

0.3 

96.1 

91.0 

*2 ill 

Matsuyama 

93.2 

94.0 

96.2 

99.2 

4.0 

9.4 

15.3 

15.9 

9.1 

3.3 

99.8 

96.5 

93.2 ' 

! Mill 

Okayanm 

93.9 

92.1 

95.6 

99.5 

3.3 

9.5 

11.7 

17.4 

7.8 

3.4 

98.5 

94.9 

92.1 


Ajino 

94.2 

94.6 

96.1 

99.9 

4.9 

10.6 

a. 

13.4 

9.9 

4.9 

99.4 

96.7 

94.2 

1 £*?Jt 

Tndntau 

93.9 

95.0 

!'6.4 

0.9 

5.0 

11.1 

16.9 

18.0 

10.1 

4.4 

0.5 

97.4 

93.9 

A Si 

Osaka 

94.8 

95.0 

96.5 

0.2 

4.7 

10.4 

15.4 

W.5 

11.1 

3.4 

99.4 

95.9 

94.H 1 

WiRUi 

Wakayama 

95.1 

95.4 

97.0 

0.7 

4.4 

10.7 

15.3 

17.3 

1 1.9 

4.8 

0.0 

98.0 

95. 1 

aa 

Tokushima 

!»5.7 

95,9 

96.9 

0.5 

4.6 

10.5 

15.8 

17.2 

12.8 

6.8 

98.7. 

97.1 

95.7 

Kta 

Kocbi 

94.0 

93.9 

95.8 

99.5 

5.6 

11.5 

14.6 

16.4 

12.2 

4.3 

98.1 

95.9 

93.9 

;T- 

Thu 

92.2 

93.0 

95.0 

99.8 

4.0 

9.7 

15.8 

17.6 

11.2 

3.1 

99.0 

95.3 

92.2 

fittS 

Nagoya 

92.5 

92.8 

94.4 

0.3 

3.7 

9.3 

15.4 

18.1 

12.3 

3.4 

98.7 

94.1 

92.5 

:Kf2 

Hamamatsu 

95.2 

95.2 

97.2 

0.7 

4.7 

10.4 

16.1 

17.6 

12.8 

3.8 

0.1 

95.8 

95.2 

SW- 

Nunrmzu 

92.3 

92.3 

95.2 

99.6 

4.8 

9.1 

14.8 

17.1 

11.1 

5.4 

97.7 

94.9 

j 92.3 

* 

Tokio 

93.4 

92.1 

95.7 

99.7 

2.4 

9.9 

14.2 

16.2 

10.6 

4.0 

98.1 

94.1 

92.1 i 

»7- 

Choshi 

94.9 

94.7 

96.9 

99.8 

1.4 

11.0 

14.8 

16.!) 

11.2 

4.5 

0.4 

90.8 

94.7 ! 

7?© 

Lhinoiuaki 

87.4 

88.1 

91.4 

97.1 

2.0 

6.1 

12.0 

12.8 

7.0 

1.0 

97.2 

93.1 

87.4 

«■ i*r 

Miyako 

84.3 

85-3 

87.1 

96.1 

0.3 

4.0 

6.6 

11.6 

4.9 

98.7 

955 

86.0 

34.3 I 

4CS5 

Kioto 

89.0 

90.7 

02.0 

05.6 

0.8 

5.5 

12.6 

13.7 

7.8 

0.2 

95.6 

91.8 ) 

89.0 I 

l¥Hi 

Hikone 

88.7 

91.1 

93.0 

98.9 

2.4 

6.9 

13.0 

15.8 

9.8* 

2.7 

97.6 

94.9 1 

88.7 | 


Gift) 

91.8 

89.9 

93.3 

98.8 

2.5 

9.2 

13.7 

17.4 

10.1 

*2.5 

98.4 

93.1 

89.9 j 

«P« 

Kofu 

86.8 

87.8 

89.7 

95.4 

99.4 

5.7 

13.0 

14.9 

7.6 

99.1 

95.0 

89.7 

86.3 


Nagano 

83.9 

85.7 

89.0 

95.7 

99.8 

5.1 

11.9 

13.0 

7.2 

98.2 

95.5 

89.2 

H3.9 j 

9#ar 

Uttmnomiya 

85.2 

88.9 

91.2 

95.4 

99.4 

4.7 

12.5 

14.5 

5.5 

1)7.3 

1)4.5 

89.1 

85.2 1 

•Sfi 

Fukusbima 

87.0 

81.5 

90.0 

91.8 

98.8 

6.2 

10.7 

12.4 

6.7 

98.4 

94.9 

90.5 

81.5 i 

line 

Yamagnta 

81.5 

85.4 

84.5 

96.6 

99.0 

4.8 

8.9 

12.6 

3.0 

99.7 

96.5 

85.0 

84.5 1 


Ham aria 

94.6 

94.8 

97.0 

0.2 

4.2 

3.3 

13.5 

15.3 

9.0 

6.0 

1.4 

98.4 

94.0 | 

ft 

Sakai 

90.3 

92.3 

96.5 

99.6 

2.4 

7.5 

14.0 

15.7 

8.4 

3.6 

0.4 

97.4 

90.3 , 

Sri* 

Kanazawa 

90.3 

9L0 

95.5 

98.8 

1.5 

8.6 

11J) 

15,3 

9.6 

%£) 

99.4 

91.0 

90.3 

tt* 

Fushiki 

87.9 

88.7 

94.9 

99.3 

2.5 

9.0 

12.7 

17.4 

10.3 

2.0 

O.0 

92.5 

87.9 

aw 

Niigata 

92.5 

90.3 

95.4 

0.1 

3.8 

8.9 

13.3 

15.1 

9.7 

3.0 

99.7 

93.8 

90.3 


.Vkita 

82.9 

84.2 

88.4 

97.1 

1.3 

5.5 

10.2 

10.9 

4.1! 

0.3 

97.3 

81.9 

81.9 


Aomori 

84.0 

81.4 

84.7 

93.4 

99.6 

5.0 

9.5 

11.6 

4.6 

99.5 

96.1 

88.1 

81.4 

WAY 

Hnkodate 

81.2 

79.6 

81.1 

94.8 

98.9 

2.4 

7.4 

9.0 

1.9 

117.4 

542- 1 

81.2 

79.0 

35 SC 

Suttsu 

84.8 

86.9 

89.4 

96.7 

0.2 

5.4 

91 

11.3 

5.2 

96.5 

93.5 

88.6 

84.8 

*L« 

Sapporo 

75.3 

76.4 

77.4 

91.2 

96.2 

14 

5.2 

5.3 

0.6 

95.7 

88.7 

76.1 

70 4 

jjh 

Kamikawa 

59.0 

61.7 

67.4 

87.2 

92.9 

98 8 

3.4 

4.7 

0.4 

93.3 

86.8 

70.0 

59.0 : 

TB 

Tokachi 

61.8 

64.0 

64.8 

82.4 

94.0 

98.7 

1.8 

3.3 

97.5 

89.!) 

83.5 

66.3 

01.8 1 

at* 

Erimo 

87.2 

80.5 

86.9 

95.1 

... 

... 

... 

... 

... 

1 - 

... 

... 

... 


Kushiro 

65.5 

70.5 

72.8 

84.1 

92.8 

97.3 

99.3 

1.4 

97.2 

889 

83.6 

75.8 

C5.5 

M4> 

Abashiri 

70.8 

77.0 

77.4 

92.2 

97.1 

0.1 

5.7 

5.9 

40 

95.8 

90.3 

84.3 

70.8 

tt£ 

Nemnro 

77.C 

80.1 

80.8 

93.4 

98.1 

1.7 

49 

7.6 

1.2 

96.7 

92.8 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 10 YEARS, 1896-1905. 


n* Month 

— 

— 


W 

K 


-t 

A 

A. 


+ 

± 1 * 


n 

H 


)] 

)\ 

n 


)\ 



)\ 

T\ f ¥ 

ift Locality \ 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Not. 

Dec. Annual 1 


¥ % * M ft * * 


MEAN TENSION OF VAPOR. 



Xaba 

10.4 

ii.5 

12.1 

15.2 

17.9 

21.0 

22.4 

21.9 

20.2 

17.0 

13.5 

10.7 

HU) 


Kagoshima 

5.9 

5.5 

7.5 

10.2 

12.5 

16.2 

20.0 

20.3 

17.2 

11.8 

8.8 

6.5 

112) 

W** 

Miyazaki 

5.0 

5.5 

7.9 

10.8 

12.9 

16.9 

20.0 

21.4 

18.0 

12.6 

9.2 

0-5 

122) 


Kumamoto 

5 .4 

5.1 

6.9 

9.7 

12.4 

10.2 

20.2 

20.7 

16.8 

115 

8.3 

5.9 

11.0 

teK 

Sign 

5.a 

4.9 

64 

!1.2 

11.9 

15.7 

19.7 

20.6 

16.8 

11.1 

7.9 

5.9 

112 

i 

SrtBGho 

5.2 

4.7 

6.2 

8.8 

11.4 

15.2 

19.3 

*20.2 

15.7 

10.6 

7.7 

5.8 

10.9 


Nagasaki 

5.2 

4.8 

0.4 

9.0 

11.1 

15.2 

19.1 

19.8 

15.7 

10.5 

7.8 

5.8 

102) 

! ESK 

Itsugahora 

4.8 

45 

5.9 

8.2 

10.6 

14.4 

18.8 

20.1 

155 

10.5 

7.6 

6.3 

10-5 

i im 

Fukuoka 

5.1 

4.7 

64 

8.0 

11.3 

14.7 

19.1 

20.4 

16.2 

10.8 

7.7 

5.7 

102) 1 

kit 

j 

Oita 

5.5 

5.1 

6.7 

9.3 

12.1 

16.1 

19.8 

21.1 

175 

12.0 

8.0 

6.2 

117 

TBH 

Shimouoeeki 

5.1 

4.7 

0.0 

8.5 

11.3 

15.1 

19.1 

20.5 

16.3 

11.1 

8.0 

5.8 

11.0 

«a 

Hiroshima 

4.5 

4.4 

5.5 

8.1 

10.7 

14.5 

18.7 

19.7 

15.4 

10.3 

7.2 

5.1 

10.3 

* 

Karo 

4.8 

4.5 

5.8 

8.1 

11.0 

14.9 

19.0 

19.9 

16/2 

11.1 

7.!) 

5.7 

10.8 

Will 

Matsuyama 

4.9 

4.5 

6.0 

8.7 

11.1 

14.7 

18.9 

20.1 

16.6 

11.1 

7.8 

5.0 

10.8 

Mill 

Okayama 

4.5 

4.2 

5.6 

8.1 

10.7 

14.7 

18.8 

19.9 

16.2 

10.8 

7.4 

5.2 

10.5 

e*»f 

Ajino 

4.7 

4.5 

5.7 

8.3 

10.8 

14.8 

18.9 

20.0 

165 

11.0 

7.7 

5.4 

10.7 

SrtCfJt 

Tadotsu 

5.0 

4.7 

6.0 

8.0 

11.2 

15.3 

19.4 

20.5 

16.8 

11.3 

8.1 

5.8 

11.1 

kVi 

Osaka 

4.0 

4.4 

6.6 

8.3 

10.8 

11.7 

18.7 

19.6 

16.2 

105 

7.6 

5/1 

10.6 

ftilftlll 

AVakaVaina 

4.6 

4,1 

O.l 

8.4 

11.0 

15.0 

19.0 

19.7 

16.4 

10.8 

7.7 

5.3 

10.7 

tf.fi 

Tokushima 

4.8 

45 

6.0 

8.7 

11.3 

15.0 

19.5 

20.5 

16.8 

11.5 

8.0 

5.6 

11.1 

iTS^l 

Kochi 

4.8 

4.6 

6.0 

9.7 

11.9 

10.1 

20.0 

20.5 

16.9 

11.5 

8.1 

5.5 

11.4 

sit 

Tsu 

4.5 

4.3 

5.5 

8.5 

11.2 

15.1 

19.3 

20.5 

10.8 

11.1 

7.6 

5.3 

10.8 

tivTffi 

Nagoya 

4.0 

4.3 

5.5 

8,1 

10.9 

14.7 

18.7 

20.0 

10.0 

10.!) 

7.5 

5/1 

10.0 

m® 

Hamamatsu 

4.6 

4.2 

5.8 

9.1 

11.6 

15.3 

19.2 

•20,1 

17.4 

1 1.0 

7.9 

5.4 

11.0 

\ i.'iiT- 

Ntimazu 

4.0 

4.5 

54 

8.7 

11.2 

14.6 

18.4 

19.3 

10.3 

11.2 

7.9 

5.4 

10.7 

jiJJK 

Tolrio 

3.8 

3.8 

5.1 

8.1 

10.8 

14.5 

18.1 

19/2 

16.2 

10.8 

7.(1 

4.0 

10.2 

ihl- 

Choshi 

4.0 

4.6 

0.0 

8.8 

11.0 

14.7 

17.9 

19.7 

17.1 

11.8 

8.2 

5.6 

1 10.9 


Ishinomnki 

3.0 

3 5 

1.1 

0.4 

9.0 

12.4 

16.1 

18.1 

14.8 

9.9 

6.4 

4.4 

9.1 ! 

#?r 

Miynko 

3.2 

3.2 

3.7 

5.7 

8.1 

11.3 

14.8 

16.7 

13.8 

8.9 

5.5 

3.8 

8/2 

1 >w 

Kioto 

4.5 

4.3 

5.3 

7.S 

10.2 

14.1 

18." 

18.9 

15.6 

10.4 

7.2 

5.4 

10.1 

i am 

Hikone 

4.7 

4.4 

5.4 

7.8 

10.4 

14.3 

18.2 

19.4 

16.0* 

10.7 

7.4 

5.4 

10.3 

v< *;•- 

Oifn 

4.7 

4.4 

5.0 

8.5 

10.9 

14.7 

18.7 

20.1 

16.4 

10.8 

7.0 

a.G 

10.7 


Kofit 

3.6 

3.6 

5.0 

7.8 

10. 1 

13.8 

17.7 

19.0 

15.8 

10.2 

6.7 

4.3 

y.s 

&*F 

Nagano 

3.6 

3.4 

4.2 

r».5 

8.8 

12.6 

16.1 

17.4 

13.7 

9.0 

6.1 

4.3 

8.8 


Utsmnomiya 

3.6 

3.0 

4.5 

7.2 

9.9 

13.5 

17.3 

18.5 

15.2 

9.9 

0/1 

4.2 

9.5 


Fnknshima 

3.4 

3.4 

4.1 

0.1 

8.4 

12.2 

16.5 

18.3 

14.5 

9.0 

5.8 

4.1 

8.8 

UlJfi 

Vnmagnta 

3.6 

3.5 

4.1 

6.0 

8.5 

12.2 

10.1 

17.4 

13.9 

9.0 

5.9 

4.4 

8.7 

f«ni 

Uaniaila 

4.8 

4.4 

5.0 

8.0 

10.6 

14,1 

18.2 

19.4 

15.5 

10.5 

7.5 

5.5 

10.4 


Sakai 

5.3 

4.9 

5.9 

8.5 

11.1 

15.2 

19.0 

21.1 

10.8 

11.2 

8.1 

0.0 

11.1 

Kntusnra 

46 

4.3 

5.1 

7.3 

10.0 

13 .8 

18,0 

18.8 

15.5 

10.3 

7.2 

5.3 

10.0 

Ot^c 

Fushiki 

4.6 

4.5 

5.3 

7.7 

10.2 

14.8 

18.2 

20.(1 

10.2 

10.7 

7.6 

5.0 

10.5 

fciiSJ 

Niigata 

4.4 

4.2 

4.8 

7.3 

9.8 

13.7 

17.7 

19.5 

15.7 

10/2 

7.1 

5/2 

11.3 

wn 

Akita 

3.5 

3.4 

4.0 

6.2 

8.8 

12.5 

16.2 

17.7 

14.0 

8.8 

5.9 

4.2 

8.8 

' T*fft 

Aomori 

2.0 

3.0 

3.5 

5.4 

0.8 

11.1 

14.8 

10.8 

12.5 

7.7 

5.2 

3.0 

l.x 

MIH 

Hakodate 

2.0 

Oj) 

3.1 

5.1 

7.1 

10.1 

13.5 

15.5 

11.9 

7.5 

4.9 

3.3 

7.3 

' gfn 

Suttsn 

3.0 

3.0 

3 1 

5.1 

7.3 

10.2 

13.5 

15.5 

12.0 

7.4 

4.8 

3.4 

7.4 

*.« 

Sapjioro 

2.5 

2.5 

3.1 

4.7 

0.9 

10.1 

13.4 

11.9 

11.3 

7.1 

4.4 

2.9 

7.0 

.hill 

Katiiikawa 

2.1 

2.0 

2.7 

4.2 

0.4 

9.0 

12.9 

14.1 

10.3 

6.4 

4.1 

2.7 

6.5 

-i «1? 

Tokuchi 

1.7 

1.7 

2.4 

4.1 

0.2 

9.3 

12.7 

14.1 

10.5 

6.1 

3.5 

2.2 

6/2 

It“& 

Erimo 

3.4 

3.2 

3.8 

5.1 

0.7 

8.8 

11.9 

14.4 

12.5 

... 

... 

... 

... 

Wtt 

Kushirv 

2.0 

2.1 

2.0 

4.2 

6.1 

8.7 

11.8 

13.0 

10.8 

6.4 

3.9 

2.5 

0.2 

s*a> 

Abash iri 

2.3 

2.2 

2.8 

4.4 

6.4 

8.7 

11.8 

13.0 

10.1! 

0.8 

4.2 

2.8 

6.1 

w=s 

1 

Nemuro 

2,1 

2.4 

2/1 

4.4 

1 0.1 

I 

H.l 

11.0 

1*2.1) 

10.7 

7.3 

4.5 

2.!) 

6.3 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 10 YEARS, 1896-1905. 


K 

-v. R$z Month 

— 


2 

ra 

31 

f 

* 1 -fc 

A 

\ 

+ 

+ 

t ! 

& 


R 

n 

R 

R 

r 

* 


R 

R 

R 

r 

R I 

* 

j Hf, Locality 

Jim. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Auk- 

Bept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. | 

Annual 


¥ & m st 


MEAN RELATIVE HUMIDITY. 


1M 

Naha 

73.6 

70.9 

76.3 

80.6 

82.0 

81.5 

81.4 

80.0 

79.1 

76,1 

73.0 

71.1 

77,1 


Kagoshima 

70.1 

70.0 

73.7 

75.7 

77.6 

82.4 

83.7 

79.5 

77.9 

71.8 

70.9 

70.8 

75.3 


MiyuaU 

73.8 

70.3 

76.9 

79.7 

78.7 

83.0 

83.2 

82.8 . 82.0 

79.8 

78.1 

74.6 

78.6 

JR* 

Kumamoto 

73.3 

75.8 

77.2 

78.1 

79.4 

81.2 

83.3 

79.9 

79.7 

79.7 

79.9 

79.4 

'79.1 

feW 

Snpi 

75.6 

73.5 

73.2 

75.5 

76.5 

79.5 

81.8 

79.8 

76.8 

75.9 

75.8 

76.2 

76.7 

ft ft* 

Buaeho 

70.8 

67.5 

69.1 

72.0 

74 0 

79.2 

82.0 

79.1 

74.5 

69.1 

68.6 

69.9 

73.0 


Nagasaki 

63.8 

67.8 

70.6 

73.9 

75-1 

80.2 

82.4 

79.1 

74.1 

69.2 

69.1 

69.7 

73.5 

B* 

Itsugiiham 

69.0 

67.7 

70.3 

74.8 

75.5 

81,1 

85.2 

83,1 

78-5 

73.1 

72.0 

681) 

71.9 

«W 

Fukuoka 

73.8 

71.6 

74.4 

77.2 

77.1 

79.1 

80.8 

80.9 

80.8 

77.9 

70.5 

73.9 

77.0 


Oitn 

76.7 

74.7 

79.8 

81.5 

82.7 

86.3 

85.8 

85.1 

85-3 

82.0 

78i5 

75.8 

81.1 

TM 

Sbintonoeoki 

7'\5 

70.0 

72.8 

76.0 

78.3 

82.6 

848 

81.4 

78.3 

74.0 

71.4 

70.1 

75.8 


Hiroshima 

71.8 

70.3 

70.5 

73.3 

74.6 

77.2 

80.4 

77.9 

75.4 

73.6 

73.2 

71.8 

74.2 

* 

Kure 

71.5 

68.7 

70.9 

74.0 

75.2 

78.8 

80.8 

77.5 

76.8 

75.7 

71.9 

722) 

74.7 

»tli 

Matsu yawn 

73.8 

70.4 

71.2 

78.0 

78.5 

79.0 

80.9 

80.9 

82.5 

79.5 

76.1 

72.4 

77.1 

W) III 

Okayama 

74.1 

7041 

72.3 

73.0 

73.9 

77.2 

79.9 

77.7 

79.3 

77.7 

77.0 

74.7 

75.6 

Miff 

Ajino 

71.6 

71.0 

72.5 

75.0 

75.1 

78.!) 

80.4 

76.6 

76.6 

75.1 

74.9 

71.2 

74.9 


Tadoteu 

72.8 

70.7 

74.'! 

77.9 

77,1 

80.9 

82.2 

7\5 

79.5 

76.7 

75.1 

71.4 

76.5 

m^tii 

Wakayama v. 

72.9 

69.3 

70.5 

72.1 

72.1 

75.3 

77.9 

74.5 

77.2 

702) 

76.4 

72.3 

73.9 

kPi 

i leaku c' 

68.9 

66.1 

(!8.8 

71.3 

72.7 

77.0 

79.6 

7G.6 

78.3 

75.6 

73.1 

68.6 

73.1 

ttfi 

Tokushima 

69.5 

67.2 

71.8 

71.2 

74.9 

80.4 

82.8 

79.6 

80.3 

77.') 

74.0 

70.1 

75.1 

fts; 

Kochi 

67.0 

153.!) 

70.3 

76.6 

77.6 

83.7 

86.3 

83.0 

81.2 

76.3 

73.C 

69.3 

75.8 


Tsu 

71.6 

6 .1 

71.8 

77.1 

7i.9 

81.5 

84.0 

82.9 

83.2 

79.9 

76.5 

71.7 

77.3 

*AB 

Nagoya 

76.2 

70.4 

69.4 

7i.7 

73.7 

77.5 

80.1 

78.9 

80.5 

78.6 

77.3 

761) 

76.0 

«E 

Hama i.atsu 

66.7 

61.0 

67.3 

76-5 

78.4 

K3.5 

85.9 

811.8 

83.8 

78.3 

722) 

69.1 

75.7 

BiT 

Xnnmzu 

67.5 

63.9 

69.9 

71.7 

7c-9 

79.1 

82.2 

79.4 

78.9 

76.9 

73.9 

IW.0 

1 

74.2 

*ft 

'i'okio 

65.2 

62.8 

68.6 

75.5 

76.9 

82.0 

81.8 

82,3 

33.4 

79.9 

71.9 

68.6 

75.1 

M- 

Chofihi 

67.3 

66.4 

73.2 

79.8 

8-2.6 

87.7 

!M> 1 

88.9 

85.3 

78.6 

73,1 

68 5 

78.5 

?i« 

fshinomaki 

75.4 

73.5 

71.2 

'•6.5 

78.6 

85.3 

90 2 

89.7 

87.2 

83.1 

79.3 

77.7 

80.6 


Mivuko 

69.1 

70.8 

69.0 

71.7 

71.4 

81.3 

88.5 

87.6 

88.0 

82.5 

73.3 

(SI. 4 

77.4 

««i: 

Kioto 

79.5 

75.9 

746 

74.3 

71.3 

77.6 

- 

80.2 

78.2 

81.1 

81.6 

82.3 

79.9 

78.3 

fcta 

llikone 

79.1 

70.1 

74.9 

77.8 

78.5 

81.1 

82.1 

80.3 

81.7* 

80.4 

‘ 79.0 

77.7 

79.1 

«*>?- 

Oifu 

79.6 

73.li 

72.2 

76.6 

75.9 

78.9 

81.2 

80.9 

8121 

79.9 

79.3 

81.6 

78,1 


Kota 

71.2 

66.4 

67.7 

72.2 

72. s 

75.8 

79.3 

80.1 

82.5 

81.2 

77.5 

72.0 

74.9 

J41*F 

Nagano 

84.4 

80.2 

71.5 

72.3 

70.7 

77.0 

79.9 

79.8 

80.6 

80.9 

81.8 

83,6 

78.8 

TWtt 

I'taunomiyu 

72.3 

69.8 

69.9 

74.2 

76.1 

801 

81.9 

83.8 

84.0 

81.2 

78.0 

73.3 

77.3 

*3 ft 

Fulcusbimu 

73.6 

70.0 

69.1 

(i(J.5 

66.8 

74.9 

7:).H 

81.3 

K2.7 

79.9 

» 

7*2.6 

74.2 

lllfi 

1 araagata 

83.8 

81.3 

76.2 

71.3 

70.1 

759 

80.9 

81.7 

83.8 

8.3.0 

82.3 

81.6 

79.6 

Mill 

flan, min 

68.2 

67.4 

70.3 

75.1 

76.0 

80.8 

82.2 

80.7 

81.0 

76.5 

71.5 

68.0 

74.8 


Sakai 

82.0 

79.9 

77.9 

80.4 

79.8 

81.6 

86.9 

86.0 

85.0 

81.6 

90.7 

82.1 

82.1 

i>. : 7 

Kn tin Xu wit 

80.9 

78.8 

75.1' 

75.0 

75.2 

79.7 

83.9 

79.4 

81.9 

SO.ft 

79.4 

80.0 

79.1 

ft* 

Fushiki 

811.8 

83.3 

77.8 

80.3 

78.4 

8*2.1) 

81.6 

82.7 

8-3.7 

80.0 

81.5 

85.5 

82.0 

JRS5 

Niigata 

84.3 

83.5 

76.4 

77.8 

77.8 

81.7 

85.5 

83.9 

83.3 

80.1 

79.9 

83.1 

81.4 

ftfU 

Akita 

8 5 

79.5 

75.1 

74.7 

77.0 

81,1 

85.6 

83.9 

84.2 

79.4 

77.6 

79.1 

79.8 


Aomori 

80.1 

78.2 

71.3 

72.7 

72.6 

79.1 

81.1 

81.0 

78.5 

74.5 

73.9 

78.2 

i 77.0 

Bfif 

Hakodate 

71.4 

74.3 

70.9 

71.5 

75.1 

83.1 

86.2 

83.7 

80.2 

1X7 

r,9.5 

724) 

76.3 

ssir; 

Sutfstl 

78.1 

77.2 

7J.G 

73.5 

77,1 

85.1 

87.5 

8‘i.9 

80.5 

72.6 

72.0 


78.1 

4L« 

SftppOTO 

81.2 

81.3 

76.1 

70.8 

73.4 

81.7 

85.7 

81.8 

83.6 

79.5 

77.5 

78.7 

79.5 

j-.jh 

Kamikawu 

89.8 

85.0 

79.8 

72.8 

70.5 

77.6 

81.2 

83.1 

81.6 

83.0 

83.2 

87.9 

81.6 1 

•t-Bf 

Toknchi 

72.6 

72.9 

0H.9 

68.4 

70.5 

81.1 

85.1 

8621 

84.8 

76.6 

72.0 

72.2 

!•’.() i 


Ennio 

8j.5 

85-3 

86.0 

87.1 

87.9 

91.9 

93.9 

93.5 

89.9 

... 



J 

i 


Kushiro 

81.9 

79.7 

76.6 

75.2 

76.6 

83.0 

86.3 

87.8 

85.!) 

79.1 

78.7 

79.0 

i 

SOS 

* fed- 

Ahti.sbiri 

80.1 

82.4 

78.0 

71.0 

76.4 

8.3.5 

«5.8 

81.1 

82.1 

74.5 

73.4 

76.2 

79.2 


Nemuro 

70.6 

75.0 

75.8 

79.1 

82.7 

90.3 

91.K 

91.2 

85.1 

75.1 

• 

68.8 

-■ 

66.3 

79.4 


*!ro + M* ^ 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 10 YEARS, 1896-1905. 


fj-X Month 

— 

— 

=■ 

eg 

H 

-h. 

/% 

-fc 

A 

A 

+ 

+ 

“ I * 


n 

n 

fi 

)\ 

n 

n 

n 

)i 

Ji 

n 

H 

M | * j 

% Ti locality ^ 

Ju U. 

Feb. 

March 

April 

May 

Juno 

July 

Ang. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. | Annual 


S' M 


AMOUNT OF PRECIPITATION. 


W4K 

Nalta 

150.0 

111.4 

J 5*2/2 

139.8 

208.2 

295.0 

186.7 

228.1 

188.9 

171.1 

151.6 

132.7 

* 

•2110.3 


Kagaahium 

9G.7 

78.3 

173.5 

2 <5.9 

274.8 

353.7 

343.1 

210.3 

216.0 

132.7 

104.3 

95.4 

2324.7 


Miyazaki 

87.5 

98.2 

218.4 

272.5 

318.3 

361.0 

313.7 

253.0 

290.7 

187.0 

116.1 

72.7 

2589.'2 

<)E^ 

Kumamoto 

7(1.2 

54.8 

130.4 

191.0 

200.4 

295.9 

373.8 

192.2 

131.3 

99.8 

75.7 

57.8 

1879.4 1 

»:k 

Sajpi 

Ot.C 

66.0 

120.5 

*200.0 

207.1 

270.6 

337.5 

183.1 

idO. 2 

91.5 

68.4 

53.3 

H*<2.4 i 

«=!« ft 

Sjlhcilt * 

c,9.a 

87.8 

129.3 

184.9 

224.8 

270.(5 

322.0 

24H.5 

143.9 

95.8 

85.3 

79.4 

194L7 


Nagasaki 

81.0 

71.9 

127.1 

20 M) 

206.0 

2(3.5 

•287.9 

197.5 

175.5 

149.9 

91.6 

81.2 

19 5.7 

Bl*. 

lt'Ugahar.i 

H7.8 

88.6 

127.4 

•.*:)G.9 

223.8 

335.7 

368.3 

312.9 

205.4 

124.9 

77.4 

99.1 

2288. 3 . 


Fukuoka 

(19.0 

83.8 

116.5 

142.6 

187.0 

227.4 

323.« 

198 l 

157.8 

91.0 

80.4 

91.6 

1769.7 


Oita 

54.0 

5433 

133.5 

133.0 

197.1 

208.6 

213.0 

16J.9 

196.2 

143.2 

67.8 

48.5 

1055.2 

Tai 5 

SLuuoUOfeeki 

<141.3 

78.8 

102.1 

159.3 

185.7 

261.4 

279.6 

151.7 

108.8 

100.5 

65.1 

74.8 

1634.1 

ijtf e. 

Hiroshima 

49.2 

54.0 

9*.5 

171.2 

170.4 

233.6 

211.1 

149.1 

130.0 

95.3 

62.4 

53.7 

1509.5 

ju. ' 

Kure 

51.0 

49.7 

104.1 

150.3 

166.1 

224.6 

256.0 

1 13.8 

116.5 

100.0 

62.0 

55.4 

1457.5 

<•2 til 

Matsuyama 

20.4 

35.G 

40.7 

73.0 

87.6 

87.4 

64.2 

. 28. 1 

104.7 

82.9 

30.8 

39.6 

695.6 

Mill 

< tkayama 

•40.1 

37.5 

85.5 

105.6 

113.4 

143.3 

K59.6 

101.1 

16/.2 

96.9 

58.0 

41.8 

1 163.6 

4.5T 

Ajiuo 

40.9 

:t3.4 

78.2 

99.2 

103.6 

iaa.9 

150.5 

99.1 

161.8 

94.4 

50.3 

41.0 

OW7.9 

jS/grJt 

TtuloUit 

45.4 

35.2 

83.9 

107.7 

107.9 

135.2 

16s.8 

121.1 

187.9 

100.3 

57.5 

49.9 

1206.9 

■Al?t 

< ).saka 

59.2 

40.9 

liny) 

160.1 

128.1 

202.8 

2:t0.8 

125.9 

197.8 

110.7 

79.4 

49.1 

1501.7 


Wakayama 

(14.7 

49.4 

122.4 

145.1 

130.3 

235.7 

246.2 

15:3.5 

254.2 

147.8 

109.1 

59.1 

1717.9 


Tokushima 

56.4 

56.0 

124.4 

135.8 

160.5 

211,1 

218.3 

195.8 

386.8 

174.1 

85.0 

59.9 

1894.0 

jUjtti 

Kochi 

63.3 

82.!) 

207.0 

321.0 

330.1 

357.4 

402.5 

309.4 

401 0 

217 5 

122.2 

82.0 

2896 9 

iH 

Ten 

6331 

57.8 

122.8 

176.4 

178.7 

249. 1 

231.8 

187.3 

321 1 

175.3 

99.5 

65.2 

1931 3 

?,A'R 

Nagoya 

67.1 

47.4 

148,8 

186.8 

170.0 

243.4 

245.4 

162.4 

3117.4 

150.3 

96.2 

OC.G 

1901 8 

iSKl 

Hamamatsu 

65.6 

46.7 

161.9 

158.8 

235.7 

260.2 

274.7 

161.1 

291.6 

100.3 

109.5 

82.2 

10030 7 

mit 

Numazu 

8433 

60.5 

155.9 

210/) 

392.6 

•232.5 

310.6 

163.9 

282.5 

185.3 

100.0 

95.8 

2080 9 


Tokio 

04.7 

61.3 

103.4 

143.2 

142 2 

154.0 

165.9 

123.9 

216.9 

188.1 

98.9 

70.0 

1538.7 

ttT 

Chochi 

102.5 

97.7 

152.1 

168.2 

140.8 

1-20.7 

196.9 

102.4 

178.0 

230.4 

125.5 

90.6 

1651.9 

fi® 

Ishinoniaki 

43.0 

50.5 

70.4 

95.4 

97.7 

120.2 

102.4 

108.0 

193.1 

131.3 

01.8 

53.9 1 

1187.7 

'Sit 

Miyako 

80.C 

73.4 

79.2 

92.0 

117.7 

131.7 

laU.9 

172.5 

263.3 

187.0 

70.8 

79.4 | 

1499.7 

«« 


61.0 

5933 

116.9 

170.2 

1 49.2 

230.0 

265.8 

169.7 

229.6 

121.8 

81.6 

57 0 j 

1715.4 

&iik 


121.7 

93.0 

123.6 

156.6 

141.1 

213.7 

•273.1 

130.2 

310.1 

127.5 

lUt.G 

99.9 1 

1844.5 


( iifu 

82.4 

58.0 

155.3 

222.8 

228.8 

•283.0 

365.9 

206.6 

385.9 

151.3 

105.0 

78.8 | 

2324.5 

iptff 

Kofti 

46.1 

42.1 

76.0 

9). 2 

100.4 

122.8 

160.8 

1:34.5 

245.0 

133.3 

09.9 

61.7 | 

1297.4 


Nagano 

56.1 

47.9 

48.2 

77.2 

83.7 

104.2 

90.3 

88.9 

142.0 

79.2 

55.3 

59.5 

1033.1 


Ut>unomiya 

40.4 

47.6 

92.3 

146.2 

133.1 

182.5 

215.2 

180.3 

200.8 

136.8 

77.2 

53.4 

1565.9 

&s& 

Fukiuhima 

47.1 

56.2 

79.9 

85.0 

96.8 

119.2 

153.7 

121.1 

219.5 

103.7 

84.6 

56.9 

122.1.7 

iii«fj 

Vamagatn 

80.6 

65.2 

61.9 

70.5 

06.8 

98.4 

170.9 

139.7 

104.1 

89.0 

86.7 

115.6 

1-209.4 

r^f'n 

Hamnila 

103.7 

95.1 

103.3 

137.7 

127.9 

193.7 

199.3 

156.7 

141.7 

108.1 

105.7 

120.9 

1593.8 

tff 


199.1 

157.2 

126.5 

139.3 

: 10.4 

174.3 

212.2 

123.7 

•208.0 

137.4 

166.9 

217.8 

1978.2 


Kanazawa 

238.7 

174.0 

153.9 

173.8 

158.3 

181.6 

262.6 

200.5 

•281.7 

210.2 

275.5 

352.1 

| 

2665 9 

IKfc 

Fushiki 

215.8 

156.0 

122.4 

141.6 

126.0 

136.0 

253.3 

178.4 

237.1 

175.8 

210.2 

320.2 

2272.8 

jlii is 

Niigata 

177.1 

143.4 

1 10.0 

120.2 

91.4 

119.1 

204.7 

151.1 

224.4 

161.1 

104.0 

21-2.0 

1878.5 

rtiii 

Akita 

110.8 

97.0 

98.4 

109.8 

114.3 

152.2 

259.3 

220.2 

210.6 

198.8 

172.0 

184.1 

rji.i.5 


Aomori 

136.3 

94.6 

87.5 

59.9 

82.9 

66.1 

120.0 

152.7 

135.2 

109.1 

126.3 

174.7 

1351.3 

mii 

Hakodate 

55.6 

69.6 

59.6 

<31.2 

73.1 

91.3 

148.9 

155.0 

167.5 

132.5 

79.1 

78/2 

1171.8 

jdtn 

Snlbu 

78.8 

79.2 

68.0 

53.6 

052 

64.9 

113.1 

116.6 

148.2 

135.2 

112.8 

103.5 

1139.1 


Sapporo 

71.4 

58.9 

54.9 

45.5 

647 

66.2 

1 17.6 

(39.4 

131.7 

105.2 

81.8 

89.9 

97 (.5 

h)i| 

Kamikawn 

59.0 

32.1 

52.7 

46.8 

633 

83.3 

122.5 

135.9 

149.9 

119.8 

87.3 

81.4 

1034.0 

fa^ 

Toknohi 

38.2 

39.8 

44.9 

53.3 

819 

110.3 

118.6 

115.7 

101.3 

95.0 

43.7 

49.3 

955.1 


Krinio 

21.9 

18.1 

•2U.I) 

63.2 

673 

102.5 

124.4 

78.6 

142.2 

121.0 

60.1 

•l6.i 

S67.9 

sum 

Kusllirv 

46.4 

39.0 

06.6 

83.3 

110.2 

109.8 

91.1 

111.7 

162.9 

119.1 

59.4 

58.6 

1057.5 

M'i/ 

Alunhiri 

36.7 

2233 

:w.2 

39.4 

(52.4 

76.9 

85.2 

90.5 

11.5 

69.0 

57.1 

47.6 

7-li.o 


Nemnr • 

28.8 

24.3 

40.9 

50.6 

93.4 

95.5 

90.5 

81-5 

133.7 

952 

05.4 

57.9 

8)7.7 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 10 YEARS, 1896-1905. 
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A 
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)l 

)\ 
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H 

¥ 

Jtife Locality \ 

Jon. 

Fob. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sopt. 

Oct. 

Nov. 

Dec. | 

Annual 






- H / 

& : 

k M 

fi 








• 

MAXIMUM 

DAILY AMOUNT 

OF PRECIPITATION. 




! ms*i 

Naha 

149.2 

85.6 

197.!) 

62.2 

110.8 

176.6 

131.7 

245.8 

1636 | 

217.1 

147 4 

107.0 

215.8 

i «is.a 

Kagoahima 

53.4 

54.7 

66.4 

112.5 

155.9 

201.9 

205.6 

1295 

100 0 

135.8 

HO 3 

1695 

200 6 

vr*5f 

Miyazaki 

505 

148.3 

88.0 

154.8 

106.8 

142.1 

175.9 

3 5.8 

293 0 

1035 

147.6 

74.4 

305 8 


Kumamoto 

48.0 

42.8 

56.7 

100.9 

95.1 

1275 

146.0 

133.4 

75 8 

72.1 

53.1 

41.4 

1615 9 

KVL 

Kngu 

91.9 

52.6 

57.9 ‘ 

122 9 

124.9 

147.2 

138.7 

113.2 

107 3 

81.5 

60.2 

405 

147.2 

ft ft* 

He. sc ho 

41.5 

71.5 

C9.0 

121.3 

128.3 

244.2 

161.3 

208.6 

129.5 

116.6 

81.3 

60.3 

268.6 


Nagasaki 

64.4 

78.0 

68.8 

117.1 

135.0 

122.2 

158.!) 

1 14.8 

211.1 

127.5 

655 

61.2 

211.1 

RK 

Itsugnbnm 

109.5 

56-5 

821) 

147.1 

174.9 

173.1 

151.4 

170.9 

155.7 

183.7 

6'i.4 

97.8 

183.7 

m a) 

Fukuoka 

33.4 

40.1 

48.!) 

137.7 

120.0 

185.6 

257.6 

103.3 

129.7 

82.3 

50.7 

365 

257.6 


Oita 

38.4 

10.7 

55.3 

43.7 

140.2 

105.3 

183.4 

156.1 

116.0 

1635 

02.1 

50.4 

183.4 

TH 

Shimonoseld 

33.6 

38.7 

35.9 

118.2 

127.6 

336.7 

153.3 

72.0 

94.0 

111.7 

40.9 

32.4 

336.7 

xm 

Hiroshima 

34.9 

40.8 

40.3 

108.6 

101.7 

159.9 

182.6 

119.1 

116.8 

66.8 

54.1 

39.8 j 

1595 

& 

Kino 

32.3 

10.1 

361) 

70.8 

115.2 

150.9 

135.2 

795 

1345 

795 

545 

405 1 

1505 

«Ui 

Matsuyama 

31.6 

25.5 

31.4 

50.2 

80.6 

101.9 

123.1 

86.9 

110.9 

61.4 

45.0 

345 

123.1 

w ut 

Okayama 

30.0 

28.9 

31.7 

39.8 

40.2 

71.1 

955 

62.9 

1035 

68.5 

44.6 

245 

1035 

t*Sf 

Ajino 

23.9 

21.0 

30.0 

42.2 

40.8 

66.0 

73.0 

82.4 

129.1 

74.8 

40.7 

28.4 

129.1 

zim 

Tadotsu 

25.9 

27.9 

28.6 

44.7 

51.2 

65.8 

107.5 

95.1 

184.0 

63.7 

47.5 

47.5 

184.0 

ftl-DCiU 

Wakayama, 

30.1 

271) 

73.4 

83.2 

55.9 

115.2 

130.4 

174.7 

1005 

66.1 

77.0 

355 

174.7 

*& 

Osaka A 

38.1 

65.9 

108.8 

50.9 

149.3 

112.5 

189.1 

141.6 

178,4 

142.6 

151.7 

34.0 

189.1 

«a 

Tokushima 

42.1 

7 1H 

63.6 

04.3 

80.7 

219.3 

165.1 

110.4 

260.2 

148.6 

80.4 

92.0 

260.2 

i«*D 

Kochi 

34.7 

78.5 

85.6 

135.3 

183.9 

254.9 

204.0 

199.8 

239.9 

171.3 

98.9 

125.6 

254.9 

ift 

Tun 

31.1 

83.8 

60.2 

63.7 

86.0 

150.3 

135.7 

204.0 

102.8 

190.2 

99.4 

165 

2045 

« A S 

Nagoya 

35.1 

40.6 

95.8 

61.2 

60S 

1415 

158.0 

123.5 

240.1 

1155 

72.0 

54.2 

240.1 

ttttt 

Hamamatsu 

36.3 

55.0 

120.7 

81.0 

1195 

169.7 

216.2 

114.3 

222.2 

154.8 

70.7 

53.4 

222.2 

fa«t 

Xttmazu 

47.7 

351) 

71.7 

93.2 

874) 

186.4 

207.9 

1055 

1935 

221.6 

625 

51.0 

221.6 

Jfctf 

l’okio 

47.7 

44.2 

32.4 

45.0 

74.4 

159,4 

110.1 

106.8 

164.8 

126.1 

93.5 

80.5 

164.8 


Choshi 

103.8 

101.3 

46.0 

58.1 

56.9 

48.8 

63.9 

1185 

154.5 

192.8 

78,1 

53.4 

192.8 

lift 

Jshinomaki 

331) 

47.6 

45.9 

43.4 

60.4 

106.4 

1045 

100.5 

135.8 

1012 

49.2 

73.1 

135.8 

ftv'.- 

Miyako 

87.2. 

40.0 

54.0 

95.7 

162.7 

71.0 

82.9 

194.0 

186.8 

285.4 

55.5 

93.2 

285.4 

gffi 

Kioto 

27.7 

49.0 

81.2 

104.9 

98.4 

98.5 

109.7 

161.3 

122.1 

55.2 

49.5 

31.1 

1615 

7? tit 

Hikone 

31.4 

38.3 

81.2 

67.9 

77.3 

99.4 

127.0 

109.6 

5965 

118.1 

51.7 

35.4 

596.9 

»?>?. 

Gifu 

38.0 

18.7 

77.3 

81.8 

111.0 

112.7 

257.2 

132.0 

242.1 

140.0 

655 

585 

257.2 

'I' iff 

Kofu 

29.5 

15.1 

45.4 

46.5 

61.5 

47.0 

123.8 

74.2 

1665 

98.0 

51.0 

68.9 

1665 

&FF 

Nagano 

19.0 

36.0 

24.5 

34.0 

48.8 

79,1 

108.2 

515 

65.8 

18.1 

32.2 

29.9 

1085 

#awr 

Utsunomiya 

• 34.4 

301) 

48.8 

57.0 

70.4 

131.9 

91.8 

1265 

120.8 

795 

37.2 

74.4 

1315 

ISIA 

Fukusbima 

55.2 

38.3 

66.7 

40.7 

52.6 

74.7 

105.2 

73.8 

152.2 

87.3 

• 44.1 

71.6 

152.2 

UlJfc 

Yamngata 

34.7 

33.8 

31.1 

23.2 

34.3 

44.2 

101.2 

87.7 

124.5 

45.7 

35.6 

59.1 

124.5 

raw 

llamuila 

42.5 

67.3 

30.4 

60.1 

55.1 

108.5 

101.8 

130.1 

99,4 

84.2 

40.1 

455 

130.1 

tft 

Sakai 

63.3 

51.8 

33.6 

54.2 

61.7 

82.4 

134.4 

1005 

1975 

63.6 

48.1 

775 

197.9 


Kanazawa 

54.6 

26.8 

09.4 

57.0 

63.2 

146.8 

110.7 

995 

120.7 

100.4 

86.0 

605 

116.8 

«* 

Fushiki 

45.1 

26-5 

38.0 

60.7 

85.0 

85.2 

86.9 

146.5 

85.6 

79.2 

58.4 

51.7 

146.5 

SSi£5 

Niigata 

50.7 

32-5 

31.2 

46.0 

48.3 

105.7 

78.6 

132.7 

116.6 

69.2 

43.7 

54.4 

132.7 

ttw 

Akita 

31.2 

3912 

39.8 

44.8 

49.5 

130.9 

118.2 

119.8 

109.5 

74.5 

10.7 

495 

130.9 

ftth 

Aomori 

32.2 

• 41.6 

23.2 

34.4 

22.0 

40.1 

112.1 

78.1 

106.7 

745 

50.6 

48.5 

112.1 

MW 

Hakodate 

53.8 

[ 31.1 

34.4 

43.3 

32.2 

60.0 

775 

99.2 

1025 

98.9 

45.7 

28.1 

102.9 

S585 

Sultan 

26.8 

l * 

32.3 

25.7 

37,8 

4?.3 

54.6 

63.5 

81.7 

100.8 

55.5 

43.2 

21.1 

100.8 

4tt* 

Sapporo 

35.2 

20.0 

271) 

427 

50.2 

29.4 

123.5 

85.6 

95.7 

79.5 

335 

28.0 

123.5 

JbJil 

Kamiknwa 

13.1 

12.4 

15.4 

20.2 

25.9 

39.8 

127.6 

71-5 

128.1 

44.0 

20.1 

22.7 

128.1 

+&i 

Tokaobi 

49.8 

43.5 

1 43.6 

47.8 

88.:: 

(55.9 

74,4 

113.3 

83.0 

96.8 

56.4 

545 

1135 

«* 

EHmo 

29.6 

2222 

14.8 

50.9 

55.2 

126.9 

59.4 

485 

83.4 

1115 

44.4 

31.4 

126.9 

am 

Kushiro 

34.7 

40.5 

4 

66.4 

80.4 

45.0 

105.5 

405 

72.4 

935 

84.4 

5.71 

814 

105.5 

mm 

Abash iri 

18.2 

13.4 

1 60.6 

25.4 

1 40 2 

56.7 

47.8 

52.7 

84.3 

52.2 

3.64 

475 

84.3 

mm 

Ncmuio 

33.3 

39.2 

36.3 

33.1 

1 

■ 91.4 

116.2 

32 7 

80.4 

59.8 

58.8 

7.29 

112.0 

116.2 


~r 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 10 YEARS, 1896-1905. 


Month 

— 

Z1 


ra 

JL 

a. 

-fc 

A 

A 

T 

+ 

t 

ft | 


A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

¥ 

)t £ I.<ocality'''\^ 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual [ 


» ^ B ft 


NUMBER OF DAYS WITH PRECIPITATION. 


vtm 

Naha 

1K.G 

17.7 

17.7 

14.5 

16.0 

18.1 

14.4 

17.8 

16.6 

15.8 

16.6 

16.4 

200.0 


Kagoshima 

12.8 

13-5 

17.5 

15.8 

16.4 

16.5 

18.8 

14.1 

13.4 

1021 

821 

12.8 

170 8 

w** 

Miyazaki 

0.5 

72) 

16.0 

16.1 

15.7 

16.2 

17.0 

14.6 

142) 

12.1 

8.1 

7.4 

154.0 

to* 

Kumamoto 

13.1 

10.0 

14.9 

14.7 

14.4 

14-2 

17.6 

13.0 

12.4 

10.4 

7.0 

12.7 

! 157.1 

ffei? 

Saga 

12.il 

1221 

1221 

14.0 

12.6 

13.8 

13.8 

122? 

10.2 

83) 

8.7 

1X6 

145.1 

feftR 

Suselio 

14.8 

13.4 

14.0 

14.1 

13.3 

12.6 

15.1 

12.1 

11.8 

9.0 

10.2 

15.2 

1X5.6 

ft* 

Nagasaki 

14.H 

13.6 

15.2 

14.8 

14.5 

14.4 

15.4 

12.5 

12.5 

10.8 

10.2 

142) 

163.6 

*« 

Itsugnham 

12.5 

1021 

13.1 

12.8 

11.8 

12.1 

16.it 

15.4 

12.8 

8.8 

02) 

12.1 

148.2 

iSH 

Fukuoka 

16.0 

14.5 

15.1 

14.7 

13.3 

2.0 

16.3 

12.5 

122) 

10.8 

112) 

17.0 

167.8 


Oita 

0.5 

821 

14.4 

14.4 

14.0 

13.0 

15.5 

11.0 

13.6 

92) 

8.1 

8.1 

142.1 

FBI 

Sbimonoecki 

15.1 

13.8 

15.1 

13.8 

12.7 

12.7 

15.2 

10.0 

12.1 

32) 

11.7 

14.5 

1573 

ftA 

Hiroshima 

11.9 

0.7 

12.0 

13.0 

12.6 

112) 

11. 1 

11.2 

12-5 

82) 

9.3 

92) 

137.8 

* 

Knro 

9.0 

8.1 

122) 

12.7 

112) 

12.0 

1221 

0.6 

11.1 

7.5 

72) 

7.5 

121.9 

t2Ui 

Matsuyama 

11.7 

0.9 

142) 

14.1 

13.7 

13.5 

14.2 

10.6 

13.0 

10-3 

9.0 

12.1 

147.0 

wm 

Okayama 

0.1 

X6 

12.8 

13.1 

1*2.5 

13.1 

132) 

0.6 

13.0 

0.7 

8.2 

72) 

130.6 

**Sf 

Ajino 

8.6 

8.3 

12.3 

12.8 

12.5 

12.2 

12.4 

8.4 

12.2 

8.8 

8.0 

7.8 

124.3 

£J*?f 

Tndotau 

10.2 

0.8 

14.0 

13.7 

1321 

13.4 

13.7 

0.7 

1321 

11.2 

9.7 

9.7 

141.7 

*R 

Osaka 

0.8 

0.7 

13.8 

142) 

lit 

142) 

11.2 

112) 

13.6 

10.6 

9.7 

02) 

144.4 

«*Ul 

Wakayama 

10.2 

10.6 

13.4 

13.5 

13.4 

13.0 

13.0 

10.0 

14.6 

11.8 

10.4 

10.5 

146.2 

as 

Tokushima 

0.2 

0.8 

13.4 

14.3 

14.6 

14.6 

15.0 

11.1 

15.1 

1M) 

9.3 

9.2 

146.fi 


Kochi 

0.1 

7.8 

14.4 

15.3 

14.8 

16.8 

17.6 

16.1 

15.0 

11.1 

8.1 

7.7 

1X3.7 

m 

Thu 

10.3 

10.6 

13.3 

15.1 

14.2 

14.8 

15.7 

13.2 

15.5 

12.5 

10-5 

0.3 

155.0 


Nagoya 

0.0 

7.7 

12.7 

13.8 

13.7 

13.8 

16.7 

1121 

14.0 

11.7 

10.2 

93 

I 145 ji 

«e 

Hamamatsu 

8.0 

721 

12.7 

15.4 

14.0 

14.0 

15.7 

9.6 

15.1 

12.6 

9.6 

9.1 

1441) 


Numazu 

0.2 

82) 

13.0 

16.4 

16.0 

16.2 

17.2 

11.5 

15.8 

13.4 

10.7 

03 

159.3 


Tokio 

8.0 

7.8 

14.4 

15.4 

15.1 

15.2 

16.1 

11.4 

17.2 

1X6 

10.0 

7.9 

152.1 

«7- 

Choshi 

10.6 

10.5 

16.7 

15.9 

15.1 

16.0 

14.2 

0.7 

15.3 

142) 

12.8 

11.0 

162.7 

7JV 

Ishinomaki 

11.6 

0.0 

11.7 

12.6 

1221 

13.7 

17.2 

15.1 

15.6 

13-5 

1121 

12.0 

156.5 

US 

Miyako 

B.'i 

10.6 

10.6 

115 

12.3 

132) 

18.5 

15.3 

17.1 

12.* 

92) 

93 

119.6 


Kioto 

13.5 

12.4 

15.2 

15.2 

14.2 

15.1 

172) 

12.4 

14.0 

1121 

11.5 

12.8 

1653 


llikone 

10.0 

10.3 

16.4 

14.8 

14.9 

14.3 

16.0 

12.6 

14.1 

13.6 

15.0 

17.2 

! 186.0 

*S!?- 

tiifll 

14.6 

10.0 

12.7 

14.0 

14.0 

13.8 

18.1 

14.1 

11.6 

11.8 

122) 

14.0 

1<?4.9 

M'tff 

Kofu 

7.6 

0.2 

11.4 

14.2 

13.8 

14.8 

16.2 

12.4 

13.8 

11.5 

72) 

7.1 

136.3 


Nagano 

10.3 

15.8 

13.9 

13.2 

13.4 

14.0 

17.4 

13.0 

14.8 

11.0 

12.0 

1X7 

177. t 


Utsuuomiya 

7.0 

7.3 

12.9 

14.4 

152) 

16.8 

21.5 

16.5 

17.0 

12.8 

8.4 

63 

157.0 

wa 

Fukuahimn 

•13.5 

11.2 

12.1 

11.9 

11.7 

14.0 

17.5 

15.5 

16.5 

10.5 

11.3 

14.4 

160.1 

in ns 

YionagatA 

21.5 

10.3 

17.6 

14.3 

13.7 

13.7 

17.0 

14-5 

14.4 

16.1 

17.2 

22.6 

201.0 

m 

llamada 

20.0 

1923 

17.2 

15.1 

12.7 

13.6 

152) 

11.2 

14.0 

122) 

15.8 

22.2 

101.7 

* 

Sakai 

24.1 

21.0 

18.7 

142) 

12.2 

12.8 

15.8 

11.2 

152) 

14.7 

18.8 

25.4 

•204.3 


Kanazawa 

26.0 

22.6 

20.3 

152) 

15.2 

14.8 

18.5 

13.1 

17.4 

18.2 

20.4 

25.7 

•22X1 

«* 

Ftiahiki 

25.5 

21.7 

10.7 

16.5 

14.6 

14.4 

14.8 

13.4 

17.3 

1825 

90.7 

2X1 

22X2 


Niigata 

Akitn 

27.6 

23.7 

22.0 

15.4 

111 

14.0 

17.7 

13.1 

17.5 

10.5 

21.2 

26.8 

232.6 


26.0 

242) 

20.9 

14.1 

11.4 

14.3 

10.3 

15.4 

17.!) 

19.7 

222) 

26.8 

•235.1 

ff# 

Aomori 

25.0 

21.6 

20.4 

12.6 

12. i 

12.0 

15.0 

13.1) 

16.7 

18.2 

20.7 

26.6 

215.8 


Hakodate 

20.5 

17.4 

18.1 

12.0 

122) 

13.1 

15.1 

13.2 

16.4 

16.1 

172) 

20.4 

175.5 

»n 

Suttsm 

24.3 

21.4 

18.6 

11.6 

11.8 

12.2 

13.7 

. 13.2 

15.1 

17.0 

19.7 

26.2 

205.7 

«.« 

Sapporo 

21.3 

18.4 

10.0 

11.1 

12.7 

H.7 

13.0 

13.4 

162) 

17.5 

16.3 

19.9 

199.6 

jtin 

Kamiknwa 

22.2 

17.1 

18.0 

12.0 

13.6 

15.6 

14.6 

15.1 

17.8 

10.6 

19.6 

23.5 

210.5 

-l-R 

Tokachi 

9.0 

0.5 

10.2 

10.8 

1 1.0 

16.5 

17.5 

16.6 

16.0 

11.4 

8.8 

8.4 

147.5 

ffl* 

Erimo 

8.6 

8.2 

S.7 

0.0 

10.1 

11.4 

12.6 

10.4 

13.1 

12.6 

13.3 

12.7 

i:».7 


Kusbiro 

10.7 

10.7 

12.7 

10.5 

15.4 

ixo 

16.7 

17.2 

15.8 

11.4 

9.7 

10-3 

150.1 

M£ 

Aba»hiri 

17.2 

14.1 

15.1 

0.6 

12.6 

14.2 

14.0 

12.7 

14.0 

13.2 

13.2 

15.8 

165.7 

«*# 

rlu«.. _ 

<emniu 

10.3 

10.3 

11.0 

10.1 

13.7 

15.1 

14.0 

11.4 

15.3 

12.6 

11.1 

11.6 

151.3 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 10 YEARS, 1896-1905. 


Month 


_ 


eg 

n 

-U 

/\ 

-fc 

A 

A 

+ 

+ 

± 

* 


n 

r 

R 

R 

n 

R 

R 

R 

■ R 

R ; 

R 

R 

¥ 

Hfi Localit 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

Juno 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Deo. 

Annual 


^ n * & 


MEAN CLOUD AMOUNT. 


S?CI 

Naha 

7.6 

8.0 

7.0 

7.7 

7.0 

8.1 

6.1 

5.0 

5.5 

6.5 

7.1 

7.1 

7.1 

«S4fi 

Kagoshima 

5.5 

5.0 

6.5 

6.0 

7.1 

7.0 

6.8 

52) 

54) 

52) 

4.5 

4.7 

62) 


Miyazaki 

4.a 

4.5 

5.0 

6.6 

6.9 

7.4 

6.4 

52) 

6.1 

5.6 

4.2 

3.5 

5.6 

m* 

Kumamoto 

5.0 

5.8 

62) 

6.0 

6.8 

7.5 

7.1 

5.6 

5.8 

5.1 

4.4 

5.2 

62) 

m 

Sap» 

6.2 

6.6 

6.7 

6.8 

6.8 

7.6 

7.5 

6.2 

62) 

5.4 

4.9 

52) 

64 

ftfrCt 

Sasebo 

6.4 

6.7 

6.7 

6.0 

6.0 

7.5 

7.0 

6.2 

6.2 

5.4 

5.2 

6.2 

6.5 

U«t 

Nagasaki 

6.3 

6.6 

6.7 

O.H 

6.8 

7.6 

7.2 

5.5 

5.0 

5.2 

5.0 

6.1 

62) 

as; 

Itsugahara 

5.4 

5 JO 

6.7 

6.0 

6.6 

7.7 

8.0 

7.1 

6.8 

5.6 

4.7 

52) 

6.4 

isa 

Fukuoka 

6.6 

6.8 

6.6 

6.4 

6.4 

6.0 

6.7 

5.2 

5.7 

5.1 

5.0 

6.1 

6.1 

AH’ 

Oita 

5.0 

5.5 

6.2 

6.0 

0.7 

7.3 

6.8 

5.2 

6.2 

5.6 

4.5 

4.7 

5.0 

TH 

Skimonoaeki 

7.1 

7.3 

7.0 

6.0 

6.7 

7.5 

7.3 

6.0 

6.3 

5.7 

5.7 

6.6 

6.7 

.»a 

Hiroshima 

5.f> 

6.2 

6.4 

6.4 

6.6 

7.2 

7.2 

5.0 

6.4 

5.4 

4.0 

5.6 

6.2 


Kure 

5.4 

5.6 

6.3 

6.4 

6.5 

7.1 

7.1 

5.8 

6.6 

5.5 

4.7 

5.0 

6.0 

t2lU 

Matsuyama 

3.6 

3.3 

3.8 

3.7 

3.8 

4.4 

3.6 

3.1 

4.1 

3.2 

2.7 

3.4 

42) 

mu 

Okayama 

5.3 

5.5 

6.5 

0.6 

6.8 

7.5 

7.5 

6.1 

7.0 

ao 

4.7 

4.7 

62) 

»fcff 

Ajiuo 

5.4 

5.4 

6.2 

6.5 

6.8 

7.3 

72) 

5.0 

6.8 

6.0 

4.8 

4.8 

6.1 


TadotaU 

5.7 

5.8 

6.4 

6.5 

6.8 

7.3 

72) 

5.5 

6.5 

5.0 

5.0 

5.3 

6.1 

AKL 

(tanka 

5.3 

5.5 

6.2 

6.4 

6.8 

7.1 

6.0 

5.5 

6.4 

5.7 

4.6 

4.6 

5.0 

wauu 

Wakayama 

6.3 

6.3 

6.8 

6.0 

72) 

7.7 

7.5 

6.3 

7.0 

6.4 

5.6 

5.0 

6.6 

MB 

TokashimA 

5.4 

5.5 

6.5 

6.7 

7.1 

7.5 

7.2 

6.0 

6.7 

6.2 

5.2 

5.0 

6.2 

Bto 

Kochi 

4.4 

5.0 

6.2 

6.7 

7.1 

7.0 

7.7 

6.4 

6.8 

5.7 

4.4 

3.0 

6.0 

m 

Thu 

5.0 

5.4 

6.2 

6.7 

7.0 

7.5 

7.4 

6.1 

6.8 

6.0 

4.6 

4.4 

6.1 

*wa 

Nagoya 

5.0 

4.8 

5.7 

6.5 

7.0 

7,4 

7.5 

6.2 

6.6 

5.7 

4.6 

4.7 

62) 

rat? 

Hamamatsu 

4.3 

4.6 

6.0 

6.0 

7.4 

7.8 

7 2) 

6.6 

7.2 

6.4 

4.8 

4.0 

ai 


Nnmazu 

4.6 

5.1 

6.7 

72) 

7.7 

8.2 

82) 

74) 

7.4 

6.8 

5.1 

4.3 

as 


Tokio 

4.2 

4.6 

6.2 

6.8 

7.1 

7.7 

7.6 

0.5 

72) 

6.5 

4.7 

3.0 

ai 


Chasid 

4.7 

5.1 

6.5 

6.0 

7.0 

7.6 

7.5 

6.0 

62) 

6.7 

5.3 

4.4 

6.2 


Ishinomoki 

5.1 

5.2 

5.8 

6.2 

6.4 

7.4 

8.1 

7.5 

72) 

6.1 

5.2 

5.2 

65 

isfrt - 

Miyoko 

4.8 

5.4 

5.6 

6.4 

6.7 

7.5 

8.0 

7.4 

7.6 

6.0 

5.1 

4.7 

6.2 


Kioto 

65 

6.6 

6.8 

6.0 

7.2 

7.6 

7.8 

6.4 

7.2 

6.1 

5.1 

5.5 

62) 


Hikonc 

7.0 

7.0 

6.7 

6.6 

7.0 

7.3 

7.3 

5.0 

6.6 

5.0 

5.2 

6.3 

6.6 

»**?- 

Gifu 

4.8 

4.8 

5.4 

6.1 

6.3 

6.8 

7.0 

5.0 

6.4 

5.2 

4.5 

4.8 

5.6 

Iptflf 

Kofu 

3.0 

4.2 

5.8 

6.8 

7.2 

8.0 

8.2 

7.0 

7.4 

6.5 

42) 

35 

6.1 


Nagano 

6.3 

64) 

62) 

6.5 

6.0 

7.5 

7.0 

6.6 

7.J 

6.2 

5.2 

62) 

6.6 


Tjtaujiomiyu 

3.5 

3.8 

5.4 

6.5 

6.8 

7.8 

8.1 

7.1 

75 

ai 

4.1 

3.1 

5.8 

*iB 

Kukushima 

5.0 

5.8 

6.4 

6.3 

6.0 

7.8 

8.0 

7.4 

7.7 

6.2 

5.2 

5.7 

6.6 


Yamngata 

7.5 

7.2 

7.0 

6.4 

6.6 

7.3 

7.8 

7.1 

7.4 

6.6 

6.3 

7.5 

7.1 


liamiula 

7.8 

7.7 

7.0 

6.6 

6.4 

7.2 

7.1 

5.6 

6.4 

5.0 

ii.'i 

75 

6.7 

ift 

Sakai 

8.3 

8.2 

7.5 

6.7 

6.8 

7.3 

7.5 

6.1 

7.1 

6.5 

6.5 

7.9 

7.2 

s** 

Kanazawa 

8.5 

8.5 

7.7 

7,1 

7.2 

7.5 

7.8 

6.5 

7.1 

a8 

6.7 

ai 

75 


Fushiki 

84 

8.1 

7.5 

6.8 

7.0 

7.4 

7.0 

6.6 

7.3 

6.0 

6.7 

8.1 

7.4 


Niigata 

8.7 

8.4 

7.7 

6.5 

6.8 

7.2 

7.8 

6.5 

7.1 

7.2 

7.3 

8.4 

7.5 

t*oi 

Akita 

0.0 

8.7 

8.1 

7.1 

7.4 

7.8 

82) 

7.2 

7.4 

7.1 

8.2 

8.0 

72) 


Aomori 

8.2 

7.7 

7.2 

6.0 

6.1 

6.8 

7.0 

6.1 

6.4 

5.5 

7.3 

8.3 

6.0 

W*St 

Hakodate 

72) 

64) 

6.5 

54) 

62) 

7.2 

7.7 

7.3 

6.6 

5.4 

6.4 

72) 

a7 


Kattsu 

0.1 

8.6 

8.1 

6.3 

6.7 

7.3 

7.8 

7.3 

6.0 

6.8 

8.0 

0.0 

7.7 


Sapporo 

7.3 

7.0 

6.7 

5.8 

6.2 

7.0 

7.4 

62) 

6.5 

5.9 

6.9 

7.0 

6.7 

j=.M 

Kaniikawa 
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6.0 
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8.4 
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1.3 

1.2 

4.0 

7n 

6D 

3.8 

13.8 


I (saga hura 
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3.5 

3.7 
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TM 
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wm 
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4*6 

3.0 
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3.9 

2D 

4.7 

7.6 

CD 
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4.5 

4.1 

4.2 

1.6 

3.0 

1.8 

1.7 

3.6 
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6.7 

6.2 

49.8 
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3.6 

5.5 

5.1 

43.2 

K*n 
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1.2 
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tLM 
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0.5 
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1.4 
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3.2 
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0.8 
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0.4 

14.6 

■m 
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7.6 
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0.6 
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10.6 

18.4 
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2D 
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41) 

2.3 
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7.4 

35.3 
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WW 
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5.5 

6.5 

8.7 
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9.5 
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4.9 

4.2 
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13.9 
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20.7 

12.7 
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25.8 
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14.9 
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18.8 
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8.8 
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10.9 
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12.9 
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11.7 

13.9 

16.1 

19.0 

15.9 

14.8 

13.7 

19.5 

26.0 

219.7 

tlt8 

Supisiro 

18.8 

12.2 

11.1 

9.8 

11.8 

14.6 

16.3 

14.1 

12.4 

9.1 

12.4 

13.4 

151.0 

UH 

Kamiknwa 

18.5 

12.6 

17.4 

11.9 

13.7 

15.5 

16.6 

16.6 

16.0 

14.9 

10.1 

20.9 

193.7 

l'!S 

Tokacbi 

5.4 

7.0 

7.3 

9.5 

13.0 

18.8 

21.3 

21.2 

17.4 

8.2 

5.5 

4.6 

139.2 

S!ZS 

Krimo 

7.8 

72) 

7.6 

9.8 

12.5 

18.9 

22.2 

17.3 

11.7 

7.6 

7.3 

10.4 

143 4 

m 

Kushiro 

7.0 

7.3 

9.7 

12.7 

16.5 

20.6 

23.0 

23.1 

18.7 

9.5 

15.7 

5.9 

1141.7 

K*|ifc 

Atxishiri 

15.9 

11.6 

12.1 

11.5 

16.1 

17.4 

18.9 

16.0 

14.5 

9.5 

10.6 

13.4 

167.5 

UFft 

Nomuro 

8.7 

8.8 

7.9 

11.1 

15.1 

20.5 

21.8 

21.5) 

16.8 

10.8 

8.1 

7.2 

150.3 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 10 YEARS, 1896-1905. 
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Month 

— 


z 

n 

Jl 

/> 

•fc 

A 

* 

+ 

! +■ 

+ 

¥ •> 

$ 

H- 

Jfc Locality- 

R 

R 

R 

R 

R 



jj 

R 

n 

i R 

R 

Jon. 

Fob. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

8«l>t. 

Oct. 

! Nov. 

Dec. 

Annual | 


¥ % ja & m 


MEAN WIND VELOCITY. 




Nabn 

6.0 

7.0 

5.3 

45 

4.1 

4.0 

1 3.8 

4.4 

4.7 

55 

6.6 

621 

« 1 



Kngoshimu 

4.3 

4.7 

4.7 

4.4 

4.1 

3.8 

! 4.0 

1.0 

35 

4.2 

45 

4.4 

4.2 ! 



Miyazaki 

3.4 

3.3 

3.1 

3.2 

3.2 

3.0 

3.5 

3.2 

2.7 

2.6 

2.7 

3.4 

3.2 i 



Kumamoto 

1.8 

2.2 

2.4 

2.2 

t.3 

15 

2.1 

1.8 

1.8 

1.8 

1.7 

1.7 

15 1 



tioga 

3.5 

“ 

3.2 

•25 

2.5 

2.7 

2.9 

2.4 

25 

2.3 

‘221 

•25 

2.6 j 


*fee» 

Sasebo 

3.3 

2.6 

3.1 

3.2 

2.6 

2.7 

3.0 

2.3 

3.4 

25 

25 

•2.2 

2.6 1 



Nagasaki 

4.5 

5.1 

1.3 

5.0 

45 

4.4 

5.4 

45 

35 

3.7 

35 

15 

4.6 i 


Rtf 

Itsugahnxn 

3.7 

3.3 

3.7 

3.7 

35 

r :«J> 

:».h 

35 

3.4 

25 

35 

3.8 

:<.n ; 


»ara 

Fukuoka 

3.5 

3.7 

3.2 

3.2 

25 

2.7 

2.9 

2.5 

2.4 

2.4 

341 

341 

35 1 



Oita 

•2.H 

2.3 

2.3 

25 

•2.1 

15 

2.0 

15 

15 

•2.2 

25 

3.1 

25 


TW 

Shimoiioecki 

5.5 

5.3 

4.8 

5.2 

5.0 

45 

u 

4.0 

3.4 

35 

15 

5.8 

46 ! 



Hiroshima 

3.3 

3.5 

3.5 

3.2 

3.1 

At 

3.1 

3.4 

3.4 

3.4 

321 

3.4 

35 ' 



Karo 

•2.3 

2.4 

2.1 

1.8 

1.7 

15 

15 

1.7 

1.7 

1.8 

15 

25 

15 


ttUt 

Mabmynuia 

25 

3.2 

2.8 

2.7 

2.4 

25 

2.3 

2.0 

15 

2.1 

2.4 

35 

25 


ram 

Okayama 

•2.2 

2.5 

2.4 

25 

25 

2.5 

25 


2.1 

1.8 

1.7 

221 

25 



Ajino 

4.0 

4.0 

35 

3.3 

.3.1 

2.3 

2.9 

A.A 

3.4 

3.0 

3.4 

4.4 

3.4 


zim 

Tadotsu 

6.7 

6.5 

4.7 

4.1 

4.0 

0.5 

3.4 

3.4 

35 

4.1 

5.2 

75 

4.7 


kK 

Osaka 

3.H 

4.0 

:U» 

35 

3.8 

3.7 

3.7 

35 

3.2 

35 

3.3 

45 

3.6 


«»m 

Wakayama 

35 

3.» 

35 

35 

3.3 

3.2 

3.2 

35 

3.0 

35 

35 

3.7 

35 


fflfis 

Tokushima 

4.2 

15 

1.1 

35 

3.4 

2.3 

2.7 

2.8 

3.1 

3.1 

3.8 

4.1 

35 


Si HU 

Kochi 

2.7 

2.3 

2.6 

2.3 

t.3 

15 

1.6 

15* 

2.0 

2.1 

2.5 

2.7 

2.2 


3 1 

Tsn 

1.5 

4.6 

45 

35 

3.7 

3.1 

3.2 

3.0 

3.1 

3.1 

3.5 

4.4 

3.7 


SAM 

Nagoya 

3.0 

3.6 

3.6 

35 

3.1 

2.7 

25 

25 

25 

25 

2.7 

25 

1 25 


iltt 

Hamamatsu 

4.2 

4.7 

15 

35 

35 

25 

3.0 

25 

3.2 

35 

3.5 

4.2 

3.6 


fast 

Nuniazn 

3.6 

3.8 

35 

3.7 

3.7 

3.5 

35 

3.4 

3.4 

3.2 

3.4 

4.2 

35 j 


iU* 

Toltio 

3.6 

4.0 

4.1 

3.3 

4.0 

3J> 

3.5 

3.5 

3.5 

3.2 

3.2 

3.4 

3 6 i 


**-? 

t'hnshi 

«.t 

6.3 

7.1 

7.1 

6.4 

55 

5.8 

5.8 

65 

65 

55 

55 

65 1 



I-hinontuki 

6.1 

5.2 

65 

65 

6.2 

45 

t.O 

45 

45 

5.1 

55 

6.3 I 

5.4 ! 


it t\ 

Mivako 

3.5 

3.2 

3.4 

35 

25 

15 

1.8 

1.8 

25 

2.4 

25 

3.3 | 

2.7 ; 


»» 

Kioto 

1.8 

2.1 

25 

24 

2.2 

24) 

i 

2.0 

25 

1.7 

1.5 

1.6 

1.8 

25 | 

% 


£M 

Hikono 

3.6 

3.3 

3.5 

u 

2.4 

2.0 

1.3 

2.0 

2.4 

•2.5 

2.9 

3.6 ; 

2.8 


ft 1 ?- 

Gifu 

2.7 

3.3 

35 

3.2 

3.0 

2.8 

2.6 

2.5 

25 

•25 

2.5 

2.7 ! 

2.8 


*1'# 

Kofu 

2.4 

3.0 

35 

25 

2.3 

2.1 

2.1 

1.8 

15 

15 

1.9 

25 

222 


fit'f 

Nagano 

1.8 

2.2 

3.1 

35 

3.3 

25 

2.1 

2.6 

2.4 

21 

1.8 

15 

2.4 


; 

Utsunomiya 

1.5 

1.7 

. 15 

2.2 

15 

1.7 

15 

15 

15 

15 

1.2 

1.6 j 1.7 


| ttt£> 

Tokushima 

3.1 

3.1 

35 

3.4 

3.2 

2.4 

2.1 

1.3 

1.7 

1.7 

2.6 

322 

25 


Oifi 

Ynmagnta 

1.7 

2.0 

25 

2.7 

2.8 

2.2 

2.1 

1.3 

1.7 

l.t 

1.6 

15 

2.0 


»in 

Hanmila 

6.2 

6.3 

55 

5.1 

45 

4.2 

4.6 

4.2 

4.2 

45 

5.2 

6.8 

1 5.1 


tft 

Sakai 

4.2 

4.1 

45 

4.2 

3.7 

3.7 

3.7 

3.4 

35 

3.1 

3.5 

4.0 

35 


aw 

Kanazawa 

2.7 

2.6 

25 

25 

25 

2.1 

2.1 

25 

15 

1.9 

25 

35 

221 


«4c 

Fusbiki 

1.6 

4.1 

5.0 

4.3 

15 

4.2 

3.7 

3.7 

4.2 

4.4 

4.6 

4.4 

4.4 


Stflitt 

Niigata 

7.0 

6.5 

5.7 

4.8 

4.8 

3.3 

3.7 

35 

4.0 

4.5 

5.4 

7.0 

5.1 



Akita 

7.7 

7.3 

7.2 

6.2 

5.6 

l.l 

3.3 

3.7 

32* 

45 

5.9 

821 

' 5.7 


#« 

Aomori 

4.7 

4.1 

4.1 

3.6 

3.7 

2.8 

2.5 

2.2 

■25 

3.0 

3.8 

4.6 

3.4 


nan 

Hakodate 

6.5 

6.2 

6.4 

6.0 

5.8 

15 

45 

4.7 

5.4 

55 

6.0 

7.0 

5.7 

' 


Sllttsu 

10.3 

10.0 

105 

10.0 

10.0 

10.0 

8.3 

8.5 

8.8 

9.0 

05 

10.8 

i 

Ml 

1 

il.fr* 

Su|>]x>ru 

4.9 

4.3 

5.4 

6.2 

6.2 

5.0 

1.7 

4.2 

3.9 

4.3 

4.3 

4.4 

1 4.8 


Jlili 

Kamikawa 

2.0 

2.2 

2.8 

3.2 

3.5 

2.6 

2.1 

3.8 

l.'.l 

2.3 

2.5 

2.7 

i ** 


+# 

Tnknchi 

•3.4 

2.2 

2.3 

30 

35 

•2.2 

1.6 

15 

16 

2.3 

2.9 

3.1 

24 


«a 

Krinio 


... 

... 


... 

... 

... 

... 

... 

... 


... 

M. 

) 

sn» 

Kushiro 

2.8 

35 

3 4 

3.0 

4 2 

3 2 

2.8 

2.4 

2.4 

29 

2.7 

2.8 

3.1 


)PI4i 

Abiisliiri 

S.7 

3 1 

3.1 

3.7 

3.6 


2.1 

2.3 

3 1 

2.9 

4.1 

43 

3.3 


«±E 

Nomuro 

7.3 

7.0 

6.8 

75 - 

7.5 

6.2 

5.7 | 

55 

6.1 

7.4 

7.6 

8.2 

69 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 10 YEARS, 1896-1905. 
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H 

ey 

E 

X 

■b 

A 

X 

*t* 

+ 

± 

* i 



n 

a 

n 

n 

JJ 

)l 

n 


)\ 

n 

H 

‘f- 

i & fc Locality* 

Jim. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

An nun 1 


*3 M. fa 


MEAN WIND DIRECTION. 


MJX 

«** 

ttK 

feKR 

»« 

lAW 

*3- 

FM 

am 

mi m 


*» 

■'R 

ttttlh 


K*u 

fit 

41 Vi'S 

iHS 

a# 

** 

45 V 

sar 


H£> 

ling 

iHW 

nt 

fct* 


Naha 

N 35' E 

N 19’ E 

N 49’E 

8 76’ E 8 64’ E 

S 22’ E 

S 16’ K 

8 70- E 

N 37' E 

N 38’ K 

X 35’ E 

N 33* E 

' 1 

X 59' E 

Kaguahinia 

N S*W 

N 5’AV 

N 9'E 

N 33’ EIN 15’ E 

8 20’ K 

8 33’ AV! 8 85’ E 

N 41- E 

N 26* K 

N 11 E 

X l’E 

X If E 

Miyazaki 

N 7 nv 

N 64’W 

N 46’AV 

N 18 AV N 4 1* AV 

S 47’ AV’ 

8 55* AV 

S 20- E 

N 

N 33’ AV 

N 54’ AV 

N 73' AV 

X 59' \v 

Kumamoto 

N 20"W 

N 26 AV 

N 21*AV 

N 42’ AA 

N 88- AV 

S no- AV 

S 38' AV 

8 55’ AV 

N 20’ AV 

N 1 4‘ AA 

N 20 AV 

N 25' AA 

X 28’ AA' 

S11491 

N 6*AV 

N 2’AA 

N 18' E 

N 13* E 

N 19’ E 

N 61* E 

N 1* AA 

S C9’ E 

N 25* E 

N 22* E 

N 12’ E 

N G’Wj 

X 19’ E 

Kaarko 

N 3E 

N 

n nv 

N 13’ W 

N 64' AV 

8 66' AA 

S 39* AA 

8 52’ AV 

N 2’E 

N 5' E 

N O' E 

N 4* E 

X 10’ AA 

Nagasaki 

N 8 K 

N 4'E 

N 9'E 

N 3’E 

8 79' 'A 

S 50’ AV 

8 33’ AV 

S 1 5’ AA' 

N 28- E 

N 12’ E 

X 13‘ E 

N 7’E 

X 3* El 

Itwngahnra 

N 33 AV 

N 33-AV 

N 16' AA 

N 12* AA' 

N 2V AV 

N 22’ AV 

8 AV 

S 88 AV 

N 11’ AV 

N 12* " 

N 22’ AA 

N 35' At 

X 26 AY 

Fukuoka 

S 29' E 

S 8-1 \A 

N 40' E 

N 33’ E 

S 76- E 

N 84’ E 

8 28' E 

8 54' E 

N 70’ E 

N (-O' E 

S 67 ‘ E 

8 16' AA 

• 82' E| 

Oita 

N «4‘AV 

N 65 AV 

N C8AV 

N 6’ AA 

N 29 ' E 

s' 83- E 

8 43’ E 

8 E 

N 64’ E 

N 57' AV 

S 74’ At 

S 78* At 

N 8h’ W 

■ 

ShimonuHcki 

N WAV 

N 10’ AV 

N 81’ E 

N 46' E 

N 44 E 

N 54' E 

N 69' K 

N 82’ E 

N 51* E 

N 41' E 

N 26’ E 

N 25 AA ' 

X 34 K 

Hiroshima 

N K'K 

N U’E 

N 69 K 

N 2' AV 

N 20' AV 

N 74- AA 

8 67' AV 

S 83* AV 

N 19’ E 

X 20' E 

N 19’ E 

N 6’ E 

X 4’K 

Kure 

N 28’ AV 

N 29’AV 

X O’AV 

N 6V AV 

N 88' AV 

S 81° AA 

8 77' AV 

8 68’ AV 

N 3b’ AV 

N 52 E 

N 2 K 

X 44 AA 

X 63 AV 

Matau vnnia 

N SOW 

N 48 AV 

N 49’AV 

N HI' AV 

8 81' AA' 

AV 

8 82’ AV 

S 82’ AV 

NE 

N 57' E 

N 61’ E 

X 89' AV 

N OH AA' 

Okavama 

N 5‘J’AV 

N 52* AA 

N 6'AV 

N 35' E 

N 62 - E 

8 85’ E 

8 54’ E 

8 56' E 

X 34* E 

N ur e 

N 20* AV 

X 57’ AV 

X 3* AV 

Ajino 

n erw 

N 59' AV 

N 46'AV 

X 59* W 

N 81’AV 

8 69’ AV 

8 36‘ AV 

N 84' AV 

N 36' AA' 

N 46* AV 

N 55’ AV 

X 53’ AV 

X 5«- AV 

Tuduttm 

S 75 AV 

8 87’AV 

N 45'AV 

N 59’ AV 

N 88' AV 

N 50’ AV 

N 57- AV 

S 49- AV 

S 53' E 

S 37' K 

8 17’ AV 

S 74' AV 

8 79- AV 

Osaka 

N 23‘AV 

N 29’AV 

N 6'E 

N 16’ E 

N In* AV 

S 19’ AV 

N 49' AV 

N 15- At 

N 21’ E 

X 22' E 

N 10’ E 

X 26' AV 

X 4’ AA' 

AA'akajuma 

N 8E 

N l’E 

N 12' E 

N 3* K 

N 22' AA 

N G9’ AV 

S 58 AV 

8 41* AA 

X 37* E 

X 36’ E 

N 31* E 

X 7’ E 

X 12’ E 

Tokushima 

N 4f AV 

N 46’AV 

N 32’AV 

N 81* AV 

N 29’ AV 

8 80’ E 

8 62* E 

8 37- E 

N 48’ AV 

N 40’ AV 

N 45’ AV 

X 49' AV 

X 42’ AS' 

Kochi 

8 75 W 

8 81’ AA' 

8 73 AV 

S 49’AV 

8 41* AA 

S 22’ AV 

S 

S 22- AV 

8 49’ AV 

8 69’ AV 

S 70' AA 

S 72' At | 

8 57' as ; 

Thu 

N 56’AV 

N 52’AV 

N 49’ AA 

N 84’ AV 

N 48’ AV 

S 51* AV 

8 84’ AV 

S 2*W 

N 73* W 

N 56‘ At 

N GO* tt 

X 02’ AV 

X 58' AA- 

Nagoya 

N 39‘AV 

N 43' AA' 

N 47~AV 

N 64' AV 

8 80’ AV 

8 47’ AV 

8 32' AV 

8 24- AV 

N 64’ AV 

N 39’ AV 

N 37’ AV 

N 39' AV 

X 55* AA' 

llauinmat.su 

N 67 \V 

N 08* AV 

N 62 AV 

N 19* a\ 

N 69* AV 

8 15* AA' 

S 42’ AV 

Sli’E 

N 53* E 

N 7* AA 

X 46' AV 

X 66’ AV 

X 61* AV 

Nnmnzu 

N 64' E 

N 75‘E 

E 

8 87’ E 

8 70' E 

8 4' AV 

8 33 AV 

8 25- E 

E 

N 81’ E 

X 76' E 

N7l’E 

X 86’ E 

Tokio 

N.22 AV 

N 21 AV 

N l’AV 

N 34’ E 

8 32’ E 

8 36* E 

8 24’ E 

S 26' E 

X 35’ E 

N 3* AV 

N 14' AV 

X 25* AV 

X l’AV 

Choshi 

N 36 AV 

N 21’AV 

N 19' K 

N 54' E 

8 47- E 

8 E 

8 21* li 

S 42- E 

N 48* E 

N 24' E 

X 11* AA' 

N 42' AV 

X 10’ E 

Ishinomaki 

N 36 AV 

N 39’AV 

N 40 AV 

N 16’ E 

8 43’ E 

S 68' t 

S 61’ E 

8 70’ fc 

N 40- E 

N 16’ 0 

N 32' AV 

X 36' AV 

X 1.V AV 

Miyako 

8 86 AV 

AV 

8 WAV 

S 85' AV 

8 84* W 

N 7f AV 

N 73* AV 

N 84‘ AV 

N 89' AV 

8 80' AA 

8 86' AV 

8 85’ AV 

S 67 AY. 

Kioto 

N 52' AV 

N 49 AV 

N 8 AA 

N 18' E 

N 41* K 

N 67* E 

8 53’ E 

N 88’ E 

N 30’ E 

N .VE 

N 17 AV 

X 60' AV 

X 

llikonu 

N 51'AV 

N 45 AV 

N 37 AV 

N 31 AV 

N 29- AV 

N 26* AV 

N tO' AV 

N 67- AV 

N 27* AA' 

N 28' AV 

N 42' AV 

N 60’ AA’ 

X 11 AV 

Gifu 

N 28'AV 

N 35 AV 

N 41 AV 

N 56 AV 

X71AV 

S t.7* AA' 

8 itr AV 

8 21* AA 

X 53* AV 

N 34' AV 

N 24' AV 

X 29' AV 

X 42 AA- 

Kofu 

N 39'AV 

N 4 s’AV 

N 77 AV 

S 86 AV 

-s 6lf AV 

8 75* AV 

AV 

8 84* AV 

S 80‘ AV 

8 39' AV 

S 77' AV 

X 41* AA 

8 88 AV 

Nagano 

N 42’ E 

N 41*E 

N 13 E 

N 5F AV 

N HW AV 

N 85’ AV 

8 86’ AV 

8 (JO* AV 

S 84’ AV 

N 66' AV 

N 2’E 

X 29' E 

X 43 AV 

Utmwomiyn, 

N 7E 

N 15E 

N 39* E 

N 86 ' E 

8 38- E 

8 (it)’ E 

8 42’ E 

8 53’ E 

N 59' E 

N 33’ E 

N 10’ E 

X 3’ E 

X 59 E 

Fiikusliiiua 

N 64’AV 

N 52*W 

N 40* AV 

N21*AV 

N 57* AV 

N 39’ E 

N 36’ E 

8 19- E 

N 5’E 

N 64* AV 

N 74’ K 

X 71’ AV 

X 49’ AA 

Vamagata 

S 39’AV 

8 44 *W 

N 28’AV 

N 7’ E 

8 3’ " 

N 83’ E 

8 29* E 

8 28’ E 

8 42* E 

8 35’ E 

S 5’ E 

8 41* AV 

S 12’ E 

itamaila 

N 36’AV 

N ll’AV 

N 32’ E 

N 34- K 

N 31* E 

N 27* E 

N 56’ E 

N 46 E 

N 40’ K 

N 38’ E 

N 35* E 

X 61* AA 

X 26- K 

Sakai 

.Y72AV 

N 61 AV 

N S’W 

N 20- E 

N 27’ AV 

N 6’ AA' 

N 25' AV 

N 7. E 

N 23* E 

N 7’ AA 

N 53' AV 

X 83' AV 

N 32 AV 

Kanazawa 

S 20* E 

8 14’ E 

8 86’ E 

E 

8 21* E 

S 35' E 

S 9’ E 

8 34- E 

S 69’ E 

8 56’ E 

S 39* E 

8 14’ E 

8 40* Ei 

1’iwbiki 

S 46' AV 

8 44 AV 

N 81’AV 

N 22' AV 

N 59’ AV 

N 27’ AV 

N 37’ W 

N 70' AV 

8 41* AV 

8 37’ AV 

8 42* AV 

8 40’ AV 

8 66' AY 

Niigata 

K 7FAV 

8 65’AV 

S 70*AV 

8 29’ AV 

8 16’ AV 

S 32' E 

8 12’ E 

8 22- E 

8 35’ E 

8 17’ E 

S 22’ AV 

8 71- AV 

S 27* AV 

Akita 

N 28'AV 

N 25’AV 

S 35' AV 

S 33' AV 

8 18’ AV 

S 9' E 

S 10* E 

8 26- E 

8 63’ E 

S 89* E 

N 20' K 

X 40' AA 

8 85- AV! 

Aomori 

S 73 AV 

S 66’W 

8 69*AV 

AV 

N 63* AV 

N 13’ AA' 

N 3’ AV 

N 

S 12’ AV 

8 56’ AV 

S 65' AV 

S 69* AV 

S 82 AV 

Hakodate 

N 44 AV 

N 40-AV 

N 52 AV 

8 83’ AV 

8 31* AV 

8 29' E 

8 25’ E 

8 28' E 

N 31* E 

N 52’ AV 

N* 55’ AV 

N 48’ AY 

X 60' AA 

SlltthU 

8 88*AV 

8 80 AV 

8 73’ AA' 

S 19’ AV 

S 8’ AV 

S 8’ E 

S 9’ E 

S 5’E 

S 6* AV 

8 46 AV 

S 76’ W 

W 

S 40' AY, 

Sapporo 

S 16’AV 

S 23’ E 

N SO’W 

8 37’ E 

8 54’ E 

8 73’ E 

8 75’ E 

8 50’ E 

8 52’ E 

8 If E 

S 39‘ AV 

8 34* AA' 

S 43' E 

Kamikawa 

S 50 AV 

N 29' AA’ 

S 70’AV 

S 88' AV 

N 85’ AV 

N 51’AV 

N 63' AV 

X 65 AV 

8 82’ E 

8 52' AV 

8 53* AV 

8 57' AV 

8 87' AVI 

Tokachi 

N 88 AV 

K 86’AV 

AV 

8 40* AV 

N 83 E 

8 69’ E 

S 80* E 

S 74* E 

N 88’ E 

N 34’ AV 

N 64’ AV 

X 77' AY 

X 56 AV 

Erimo 

N 52*AV 

N 33"AV 

N Sl’AV 

N 68’ AV 

N 60* AV 

N 29’ E 

N 28’ AV 

N 5’E 

N 41’ E 

N 75' AV 

N 64’ AV 

X 55' AV 

X 5J' AV 

Kuabiro 

N 22’ AV 

N 17 AV 

N 28'AV 

8 89‘ AV 

S 71’ E 

8 28' E 

8 35* W 

8 1*,E 

N 26* E 

N 86' AV 

X 50’ AV 

X 40' AV 

|X 47' AV 

Abashiri 

N 78-AV 

N 54 AV 

N 7 l’AV 

8 25’ AV 

S 9- AY 

S 71' E 

8 81- E 

S 41* E 

8 23' AV 

8 61* AV 

S 80' AV 

8 89 AA'jjS 76* AV 

Ncmttro 

N 58’AV 

N 36' AV 

1 

N 7 5’AV 

8 19* AV 

S 3' AV 

8 40’ b 

8 22' E 

8 30’ E 

S 47’ E 

8 48' AV 

8 89* AV 

X 78 AA 

IS 41’ AV 

i 


“ 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 10 YEARS, 1896-1905. 


Month 

— 

I 

ra 

2 l 

UU 

s* 

-fc 


A 

+ 

+ 

i 

* 


n 

n n 

fl 

a 

fl 

fl 

n 

a 

a 

fl 

* 

* 

14 & Locality \ 

Jan. 

Feb. March 

i 

April 

May 

\ Jnne 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

| Dec. 

Annual 


ft * M & J « 


MAXIMUM WIND VELOCITY. 


5i:<5 

Naha 

23.1 

21.0 

20.5 

16.4 

28.3 

33.7 

335 

28.4 

395 

45.0 

47.0 

22.4 

455 

j 

Kngoshinm 

19.7 

26.3 

24.9 

23.8 

22.6 

24.1 

33.2 

70.9 

215 

255 

23.2 

21.4 

70.9 

! 

Miyazaki 

14.4 

19.2 

20.7 

15.0 

165 

135 

22.3 

36.8 

20.2 

175 

13.9 

16.9 

36.8 

JR* 

Kumamoto 

17.8 

14.9 

17.0 

17.1 

13.4 

13.4 

17.1 

36.7 

18.2 

135 

13.8 

16.9 

36.7 

| mt. 

Sagu 

195 

18.2 

20.1 

24.8 

18.8 

16.1 

2725 

28.0 

22.7 

21.4 

155 

18.7 

28.0 


Sasebo 

17.1 

17.4 

22.6 

21.8 

24.2 

16.7 

225 

28.0 

23.2 

23.2 

13.8 

16.1 

•28.0 

! 

Nagasaki 

27.4 

25.7 

42.7 

31.7 

32.9 

3325 

39.4 

62.1 

28.7 

28.1 

30.6 

27.6 

62.1 

Rly; 

Itsugnbam 

17.6 

19.2 

22.1 

17.8 

17.3 

16.1 

215 

•295 

21.6 

2X5 

17.6 

195 j 

295 

•un 

Fukuoka 

16.6 

23.1 

17.1 

17.9 

235 

14.7 

165 

20.9 

15.7 

215 

16.4 

165 

26.9 

*«■ . 

Oita 

13.5 

20.4 

17.7 

15.8 

16.7 

15.6 

19.9 

28.3 

26.2 

16.9 

12.7 

16.0 

285 

>■#! 

Sbimonoseki 

25.7 

25.0 

21.3 

26.7 

23.3 

24.0 

20.3 

29.3 

21.0 

22.1 

215 

22.0 

■29.3 

«& 

Hiroshima 

19.4 

16.5 

21.7 

162) 

20.5 

■21.6 

47.6 

46.1 

425 

23.1 

15.4 

20.4 

46.1 

)& 

Kure 

15.8 

15.9 

11.1 

115 

21.8 

11.4 

23.4 

23.1 

165 

15.2 

155 

155 

•24.8 

kill 

Matsuyama 

17.5 

18.1 

20.7 

1525 

19.1 

12.7 

12.8 

27.0 

14.2 

182) 

175 

22.4 

275 

wui 

Okayama 

16.7 

15.5 

13.7 

1525 

135 

13.9 

22.2 

36.9 

19.9 

13.2 

12.7 

15.0 

36.9 


Ajino 

21.4 

24.0 

19.7 

20.5 

20.3 

■20.2 

27.0 

52.7 

25.3 

15.2 

185 

20.2 

32.7 


Tadottm 

36.1 

29.2 

31.0 

26.4 

23.9 

205 

22.7 

375 

305 

305 

34.1 

% 3.5 

375 

foittiii 

WakuynmiV/ 

19.5 

21.3 

1922 

172) 

29.1 

15.0 

2 1.4 

33.7 

25.4 

18.8 

205 

90.3 

33.7 


Osaka ^ 

15.4 

18.1 

17.3 

20.8 

21.7 

•27.3 

215 

28.0 

28.1 

15.5 

18.0 

15.7 

28.1 J 

ttfi 

Tokushima 

19.3 

17.2 

17.6 

172) 

145 

19.7 

215 

33.2 

30.0 

15.7 

18.2 

15.5 

33.2 

tf,tn 

Kochi 

14.4 

16 2 

13.8 

12.0 

19.7 

13.3 

31.5 

>32 1 

395 

26.8 

24.7 

13.6 

:J9.3 

fit 

Thu 

19.6 

H.5 

26.tr 

195 

22.8 

17.4 

22.1 

45.0 

30.2 

23.1 

18.9 

195 

45.0 

AH 

Nagoya 

16.7 

16.2 

19.2 

10.2 

15.0 

19.2 

31.4 

26.8 

21.4 

14.4 

16.7 

165 

31.4 

iStS 

Hamamatsu 

15.5 

23.4 

14.5 

1722 

18.2 

15.7 

16.4 

19.3 

33.9 

19.7 

16.3 

20.1 

33 9 

tt* 

Numazu 

19.0 

2J;1 

20.8 

21.6 

20.3 

•21.8 

223) 

19.3 

30.7 

21.0 

21.9 

23.7 

30 7 


Tokio 

14.8 

17.0 

16.1 

15.2 

15.2 

15.9 

19.3 

17.0 

27.3 

17.9 

17.0 

18.6 

27.3 

i tk f- 

Oboehi 

34 I 

34.6 

31.0 

32.0 

28.5 

37.2 

32.0 

27.2 

64.2 

52.6 

35.0 

•295 

64.2 

Zi t? 

isbiuomaki 

27.7 

27.6 

31.6 

33.3 

35.8 

28.5 

26.6 

25.2 

35.8 

26.8 

26.5 

36.0 

36.9 

ft' A’ 

Miyako 

33.1 

322 

26.6 

42.8 

27.4 

22.3 

25.2 

16.3 

23.8 

20.7 

22 7 

265 

42.8 


Kioto 

11.3 

13.2 

15.2 

13.7 

12.9 

9.7 

14.3 

20.0 

18.2 

9.2 

16.9 

1L3 

20 0 


llikouo 

17.1 

16.0 

17.4 

15.8 

12.7 

24.2 

14.7 

19.7 

22.1 

18.3 

15.3 

28.9 

28.9 

*£J{L 

Gifu 

19.6 

19.7 

19.7 

18.1 

18.7 

17.7 

28.8 

31.7 

31.5 

14.7 

17.4 

175 

31.7 

HI Iff 

Kotu 

28.1 

28.1 

24.3 

25.7 

245 

20.6 

16.4 

19.7 

46.2 

32.9 

225 

265 ! 

46.2 

J4®F 

Nagano 

20.5 

16.0 

25.0 

24.0 

23.8 

155 

165 

16.1 

18.3 

17.3 

20.7 

20.1 

255 

5 s *# 

L’tsunomiya 

14.7 

18.6 

17.8 

182) 

11.3 

13.6 

18.0 

125 

27.2 

125 

15,3 

15.7 

27.2 

»iS6 

Tokushima 

23.7 

21.4 

22.5 

21.2 

22.8 

14 2 

14.2 

17.6 

28.2 

18.5 

18.8 

21.9 

28.2 

ililfj 

Yurungatn 

13.2 

13.2 

15.4 

22.7 

15.2 

15 5 

14.9 

16.1 

16.6 

11.1 

13.9 

15.1 

•22.7 

son 

ilamada 

35.0 

30.3 

35.5 

27.7 

29.0 

42.7 

38.2 

38.7 

26.6 

32.6 

33.0 

37.8 

42.7 


Sakai 

25.3 

33.1 

24.0 

23.1 

21.0 

22.1 

27.5 

25.2 

20.0 

21.9 

22.2 

22.5 

27.5 


Kanazawa 

17.2 

*23.6 

23.5 

19.6 

19.2 

135 

21.7 

23.2 

13.fi 

12.J 

18.6 

26.1 

26.4 

ft* 

Fushiki 

26.3 

26.1 

28.7 

22.9 

•26.3 

22.2 

22.1 

28.9 

38.3 

27.fi 

30.4 

26.9 

:m 


Niigata 

29.8 

30.3 

25.8 

26.8 

•22.9 

19.7 

24.4 

24.5 

275 

24.2 

255 

37.4 

37.4 

kin' 

Akita 

47.7 

• 24.6 

30.6 

31.6 

30.6 

•22. 1 

17.9 

29.4 

36.4 

32.0 

355 

38.7 

47.7 

rf« 

Aomori 

26.7 

iO.fi 

23.2 

26.1 

21.1 

1 .t 

13.2 

18.8 

19.7 

21.8 

20.7 

- 23.6 

20.7 

®fff 

Uako<]Ato 

27.6 

26.5 

25.5 

2322 

26.5 

22.0 

245 

20.1 

33.9 

:K).o 

22.9 

27.1 

335 

5gSE 

Suttsu 

42.4 

48.3 

19.7 

37.2 

42.2 

40.3 

325 

41.1 

• 

52.9 

405 

35.4 

40.0 

52.9 

tLW 

Sapporo 

30.4 

21.4 

28.9 

23.6 

24.3 

21.9 

17.4 

18.6 

24.8 

24.8 

24.0 

36.1 

36.1 

fcjij 

Kamikawa 

17.3 

14.9 

18.2 

23.0 

19.0 

14.8 

18.K 

16.8 

155 

165 

18.2 

19.2 

23.0 

+** 

Toknchi 

1 •-« 

22.1 

21.5 

24.2 

225 

20.3 

19.4 

11.3 

33.8 

22.3 

21.4 

20.7 

2*4.4 

i iS3S 

Eriu.o 

... 

. ••• 

••• 

• •• 

• •• 

... 

... 

... 

• •• 

... 

... 

• •• 

••• 


Knshiro 

20.0 

23.2 

24.8 

19.0 

21.6 

16.3 

165 

14.3 

17.6 

22.9 

23.3 

*27.9 

27 a 


Abashiri 

34.1 

22 3 

22.8 

20.4 

•26.3 

•22.0 

165 

165 

21.6 

200 

37.6 

28.2 

37.6 

Ht'-fc 

l 

Nemuro 

34.7 

36.9 

•28.9 

•27.8 

28.2 

27.2 

20.8 

27.3 

29.5 

3 

345 

42 3 

42.3 

L- 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 10 YEARS, 1896-1905. 


fl % Month 


. _ . 

i 


K 

* 

•fc 

A 

A 

A. 

i - 

+■ 

t 

£ 

! 

H 

R 

R 

)\ 

R 

R 

)\ 

n 

n 

n 

I 

R 


Ife £ Locality 

•Tim. 

Fob. 

March 

April 

May 

JllUO 

Juls 

* 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Sow 

Dee. 

Annual 


& A H . 1 1 


NUMBER OF DAYS WITH GALES. 


six 

Naha 

12.4 

14.1 

9.3 

4.5 

3.2 

1.9 

2.8 

4.0 

6.8 

I 

7.4 

12.1 

12.0 

1 

90.5 ! 


Kagoshima 

0.0 

7.4 

7.0 

5.2 

5.8 

4.2 

4.6 

3.6 

4.1 

4.2 

5.0 

5.7 

62.K 

•y.'tCf 

Miyazaki 

•2.9 

5.3 

2.5 

2.3 

2.5 

2.4 

2.6 

1.4 

1.3 

0.0 

1.2 

•2.8 

27 8 


Kumamoto 

1.5 

1.8 

1.8 

1.3 

1.0 

0.8 

1.5 

1.2 

0.7 

0.6 

0.5 

0.9 

13.6 ! 

fete 

Saga 

;u 

4.0 

4.2 

2.7 

2.2 

2.2 

1.8 

2.1 

1.6 

1.2 

1.8 

2.3 

29.2 

| 

feftfc 

Sasebo 

1.2 

1.4 

3.4 

4.0 

2.0 

2.8 

3.7 

3.4 

3.7 

2.1 

1.1 

0.5 

•29.3 ! 


Nagasaki 

10.5 

11.2 

11.8 

11.0 

10.2 

8.9 

11.1 

8.1 

6.1 

7.2 

7.7 

11.1 

114.9 

six*; 

Itougahnru 

4.8 

421 

3.3 

3D 

4.3 

3.8 

4.7 

3.4 

2.6 

1.9 

3.2 

5d8 

45.5 

«s*i 

Fukuoka 

4.5 

5.2 

2.6 

2.1 

1.7 

0.8 

1.3 

1.4 

1.1 

0.8 

3.0 

5.7 

| 30.2 

Aft 

Oita 

1.7 

1.7 

1.0 

1.9 

1.3 

1.2 

2.0 

1.6 

0.9 

0.5 

0.6 

2.1 

16.5 I 

TW 

Shimonoweki 

10.4 

9.0 

8.0 

8.6 

8.5 

*;* 

».o 

3.1 

2.5 

2.0 

5.5 

12.0 

1 77.9 

«A 

Hiroshima 

4.0 

6.0 

4J3 

4.7 

2.7 

2.5 

3.0 

2.8 

2.1 

1.8 

2.0 

2.7 

38.6 

ft 

Kure 

1.0 

0.6 

0.4 

0.2 

0.6 

0.1 

0.5 

' 0.9 

0.6 

0.6 

1.0 

1.0 

7.5 

Kill 

Matsuyama 

2.8 

4.K 

3.1 

2.6 

1.8 

0.9 

0.8 

1.4 

0.3 

0.6 

2.1 

4.5 

25.7 

Will 

Oknyama 

2.1 

2.0 

1.8 

2.0 

1.2 

0.7 

1.1 

2.0 

1.1 

0.3 

0.6 

2.1 

17." 

rt¥f 

Ajino 

5.9 

5.7 

3.4 

3.8 

3.4 

1.6 

1.9 

•2.8 

3.3 

1.6 

3.8 

H.7 

45.9 


Tadotsu 

17.0 

15.2 

10.6 

7.5 

6.9 

3.8 

4.8 

4.7 

7.8 

10.2 

13.3 

19.4 

121.2 

*l?i 

Osaka 

7.7 

7.2 

4.8 

3.8 

4.4 

2.6 

3.0 

2.8 

2.3 

1.9 

3.1 

8.5 

5-2.1 

« Still 

Wakayama 

3.2 

2.9 

2.7 

3.5 

3.3 

3.4 

3.8 

2.4 

2.2 

0.7 

2.2 

3.9 

i 31.2 

ttfi 

Tokushima 

6.5 

8.4 

4.7 

6.3 

3.1 

1.5 

ID 

1.9 

ID 

2.1 

3.8 

5.4 

46.8 

ffito 

Kochi 

1.9 

2.2 

2.0 

1.1 

0.8 

0.2 

0.6 

1.5 

1.1 

0.9 

0.6 

0.9 

13.8 

flt 

Tsu 

8.9 

10.1 

9.6 

7.0 

5.3 

2.9 

2.1 

1.8 

3.1 

4.7 

4.7 

9.8 

70.0 


Nagoya 

3.5 

4.9 

5.8 

4.6 

3.6 

ID 

1.3 

1.6 

1.8 

1.1 

2.5 

3.5 

6.1 

iae 

Hamamatsu 

3.2 

5.8 

4.6 

3.9 

3.5 

1.5 

1.2 

1.1 

2.1 

1.6 

2.1 

3.s 

34.1 

m 

Numnzu 

4.6 

5.4 

3.5 

3.4 

3.6 

3.0 

U) 

2.0 

2.1 

2.1 

4.4 

7.9 

16.0 

m 

Tokio 

* A 

4.9 

4.9 

53 

4.6 

4.6 

2.3 

2.5 

2.2 

2.5 

1.5 

2.1 

3.3 

1 

40.7 

& T- 

Choatii 

14.1 

13.7 

18.8 

16.5 

14.2 

9.7 

10.3 

9.4 

13.7 

13.8 

13.0 

1-2.2 

159 4 


Ishinoumki 

15.4 

15.6 

17.6 

13.8 

14.3 

6.8 

4.4 

5.8 

7.5 

11.3 

11.9 

15.4 

139.8 

tfVr 

Miyako 

5.6 

4.8 

6.5 

5.9 

5.6 

ID 

1.8 

1.3 

1.9 

2.3 

2.8 

5.5 

46.9 

#« 

Kioto 

0.2 

0.6 

0,8 

0.6 

0.4 

OjO 

0.3 

0.7 

0,9 

0.0 

0.2 

0.4 

4.5 

«« 

Hikoin- 

6.7 

4.5 

4.5 

2.4 

0.7 

0.3 

0.7 

1.3 

1.6 

2.0 

3.8 

6.1 

34.6 ! 


Gifu 

3.7 

5.8 

7.5 

4.8 

3.3 

2.8 

1.1 

12 

1.6 

1.8 

2.1 

4.6 

40.3 

ipK? 

Kofu 

9.4 

9.9 

7.8 

4.8 

3.4 

1.7 

1.0 

0.8 

1.0 

2.1 

5.8 

8.9 

56.4 

lift 

Nagano 

1.9 

2.9 

7.5 

9.8 

6.9 

3.1 

2.0 

1.7 

3D 

2.2 

2.3 

2.5 

4*1.1 

-?Bl£ 

Utaunoiuiya 

1.4 

2.0 

1.5 

1.4 

0.4 

0.2 

0.6 

0.9 

0.7 

0.4 

0.5 

1.6 

$ 

11.6 

»S& 

Fukushima 

6.0 

5.3 

7.3 

fi.5 

5.4 

1.3 

1.0 

1.1 

1.7 

2.4 

4.2 

6.1 

48.3 

lUf't 

Vamagata 

0.5 

0.7 

1.9 

4.0 

4.2 

1.5 

1.0 

0.7 

1.3 

0.3 

0.8 

1.1 

18.0 

flm 

Haninda 

15.1 

14.0 

13.2 

10.4 

8.7 

8.5 

10.1 

7.7 

6.0 

7.7 

10.9 

16.0 

1-28.3 

t* 

Sakai 

9.5 

8.4 

10.1 

8.2 

6.9 

6.0 

6.6 

5.4 

4.2 

4.6 

6.7 

9.2 

85.8 


Kanazawa 

3.2 

2.6 

134 

124 

1.3 

0.6 

0.8 

0.4 

0.4 

0.4 

1.6 

4.0 

17.9 

tt* 

Fushiki 

10 5 

8.1 

13.3 

10.8 

10.7 

6.9 

4.7 

5.3 

9.9 

9.4 

9.7 

10.9 

109.3 


Niigata 

16.1 

15.4 

12.3 

7.0 

7.5 

3.3 

4.2 

3.4 

4.9 

6.9 

10.3 

16.6 

107.9 

ftlfl 

Akita 

18.3 

15. 1 

18.3 

14.0 

13.0 

6.0 

4.7 

4.2 

5.4 

8.5 

13.2 

19.9 

141.1 


Aomori 

9.2 

8.6 

9.7 

8.3 

9.4 

2.8 

1.2 

121 

2.5 

5.5 

7.2 

9.2 

74.9 

wm 

Hakodate 

20.4 

18.4 

20.6 

18 5 

18.3 

13.3 

10.6 

11.9 

13.4 

15.2 

18.1 

22.0 

200.8 

I iSSTi 

Sutton 

25.6 

22.0 

26 6 

24.6 

26.1 

22.5 

218 

20.9 

21.0 

23.0 

24.3 

27.3 

285.7 

I 4Uft 

Sapporo 

14.2 

11.6 

18.3 

21.3 

21.3 

12.9 

10.6 

8.8 

9.5 

13.0 

11.1 

13.1 

165.7 

1 kbl 

Kamikawn 

2.0 

1.9 

3.9 

4.9 

5.0 

1.0 

0.2 

0.7 

1.8 

3.3 

1.8 

4.0 

30.5 

1 +m 

Tokaehi 

5.9 

4.4 

7.0 

6.5 

6.1 

1.7 

0.3 

0.0 

1.7 

5.4 

8.3 

9.1 

56.4 

|*K 

Erimo 

19.6 

1G.5 

15.0 

15.6 

14.1 

9.6 

8.6 

9.8 

14.3 

18.0 

19.9 

•20.7 

1H1.7 

1 'M't 

Kushiro 

5.8 

6.0 

6.K 

8.7 

9.3 

3.1 

2.2 

1.1 

2.1 

5.3 

4.8 

5.3 

60.7 

1 W<L 

Abaahiri 

7.2 

4.5 

5.9 

8.0 

8.3 

2.9 

1.6 

2.2 

3.4 

6.5 

7.9 

8.0 

66.4 

I 

Ncmuro 

20.0 

16.7 

18.3 

19.9 

20.6 

13.2 

12.8 

10.2 

13.3 

25.0 

•21.5 

21.5 

208.0 
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* M 

MISCELLANEA. 


1 





*1 - 

¥ i|. 

^ H ft 

j 

1 




1* « 



Mean annual number of days with 

I 

** «3S 

auaenttg 


Locality 

• 

* 

*5 

* 

* 

A 

% * 

K 

IK 

Mio. Air 
Temp. <0° 

nTKSBLh 1 

Max. Air | 

Temp. >25* ; 

Max. Daily 
Kongo of 
Air Temp. 

Abs. ltange of 
Air Temp, dur- 
ing the period 

m 

Naha 

0.0 

0.0 

0.0 

21.9 

0.0 

’ 

o.o 

197.6 

15.0 

28.9 

«a& 

Kaguebiuia 

o.o 

3.5 

0.0 

17.9 

2.7 

10.7 

122.4 

17.0 

4 .0 


Miyelaki 

0.2 

o.o 

o.o 

23.2 

2.5 

29.7 

126.0 

20.4 

13,5 ! 

m 

Kumamoto 

10.8 

5.8 

0.2 

16.1 

12.2 

59.6 

1554.7 

24.0 

46.0 j 

fcK 

Sftfji 

15.fi 

5.4 

0.0 

15.0 

51.5 

550.5 

124.3 

20.9 

42.3 


SaHebo 

15.9 

11.6 

0.3 

12.7 

0.5 

12.7 

115.6 

18.5 

40.0 


Nagasaki 

11.7 

10.8 

0.0 

15.2 

0.2 

14,5 

107.8 

1-7.1 

41.2 

BSK 

Itsugabara 

11.5 

12.2 

o.fl 

13.2 

1.8 

558.5 

’.HU) 

18.55 

42.2 


Fukuoka 

18.0 

21.8 

1.7 

1745 

3.8 

30.6 

111.5 

22.2 

40.9 

k'rt 

Oitn 

9.1 

L» 

00 

J54J 

8.0 

23.4 

96.5 j 

20.5 

10.1 


Sbimouuneki 

11.(5 

25.7 

0 0 

18.1 

5.5 

10.8 

i 

97.7 

16.1 

42.0 

«£> 

Hiroshima 

21.1 

6.8 

0.1 

12.4 

55.6 

47.5 

104.6 

17.8 

42.9 

& 

Kure 

12.0 

241 

0.1 

9.0 

2.2 

27.7 

118.7 

18.0 

41.0 

Kill 

Matsuyama 

11.9 

17.2 

0.1 

11.2 

3.7 

45.4 

114.1 

20.5 

42.1 

Mill 

( Ikuynma 

17.(5 

5.9 

0.3 

13.0 

7.8 

50.1 

1 10.3 

19.1 

42.7 

ax t 

Ajino 

Tadotsu 

13.r> 

4.9 

0.0 

10.2 

2.9 

557.4 

101.2 

17.5 

41.9 


19.0 

14.1 

0.7 

151.8 

5.2 

24.6 

90.0 

18.2 

41.9 

*»< 

( Kal.it 

19.8 

8.5 

0.1 

12.0 

21.8 

13.8 

11.8 

18.0 

41.8 

fiWUi 

Wakayama 

15.1 

17.6 

0.2 

15.9 

2.5 

26.4 

111.6 

17.6 

40.7 

tfifi 

Tokushima 

12.8 

9.9 

0.1 

13.2 

4.3 

21.9 

109.6 

19.4 

40.1 

as hi 

Koebi 

43 

0.4 

0.3 

12.8 

4.8 

36.5 

125.5 

18.9 

42.3 


Tbu 

ton 

(5.1 

0.2 

14.4 

2.2 

3fi.8 

98.1 

18.9 

43.2 

*sst 

Nagoya 

17.7 

t.8 

0.1 

13.3 

5.0 

57.4 

116.5 

19.8 

44.2 


Hamamatsu 

7.2 

141 

0.2 

9.7 

3.0 

25.0 

101.1 

15.7 

40.8 


Nnmazu 

34) 

4.8 

0.5 

154-3 

0.1 

34.1 

105.4 | 

18.9 

42.5 


Tukio 

13.2 

8.2 

0.3 

12.9 

12.2 

58.0 

88.0 j 

19.5 

435 

«T- 

Choebi 

7.1 

2.8 

1.1 

17.0 

26.4 

•26.6 

60.2 

17.6 

558.0 

IT* 

Isbinolimki 

ICG 

3.(5 

0 8 

13.3 

51.7 

90.8 

557.55 

25.7 

45.6 

#sr 

Miynko 

50.(5 

17.9 

0.0 

(5.7 

16.9 

121.4 

50.3 

23.4 

51.2 


Kioto 

33.4 

14.3 

0.4 

14.5 

5.1 

5)7.1 

119.2 

21.0 

47.9 

AfK 

llikone 

554.5 

12.3 

0.0 

19.9 

2.1 

16.4 

81.5* 

21.6 

46:5 

*W- 

IPM 

Gifu 

21.1 

4.0 

0.2 

5(5.7 

4.1 

51.6 

50.2 

23 

451) 

Kofii 

12.1 

55.2 

0.4 

15.55 

11.7 

94.2 

119.1 

48.8 

49.8 


Nagano 

(57.7 

5.2 

0.5 

16.6 

10.5 

1 12.6 

98.8 

23.9 

52.4 


L'tsunoiniya 

20.1 

5.3 

1.1 

20.5 

l'.l 

107.0 

88.1 

255.7 

49.5 

«B£> 

Fukiujbiiua 

58.(5 

LB 

0.1 

10.0 

11.9 

104.7 

89.1 i 

27.1 

49.4 

lliffj 

Yalimgnta 

83.1 

*8.1 

0.8 

14.2 

18.7 

115.4 

85.7 

21.6 

52.0 

'rim 

Haiimtla 

26.1 

10j> 

0.0 

12.fi 

55.1 

15/5 

79.2 

20.7 

41.8 


Sakai 

555.9 

544.54 

0.3 

12.7 

M 

28.4 

92.5 

20.5 

47.55 

&?* 

KiiimZitVii 

49.3 

44.55 

1.8 

17.8 

0j0 

56A) 

95.0 

21.3 

18.2 

ft* 

Fuahiki 

555. 

29 

0. 

15. 

3. 

17. 

81. • 

22.8 

18.7 


Niigata 

(51.55 

49.9 

0.7 

19.5 

3.4 

62.0 

75.4 

21.1 

45.7 

ttlll 

Akita 

88.9 

50.55 

1.2 

19.2 

6.2 

100.1 

58.7 

20.0 

58.7 

tffc 

Aomori 

99.0 

54.1 

1.1 

9.2 

10.4 

119.8 

14.7 

22.0 

54.2 


Hakodate 

101.5 

5555.5 

0.2 

12.4 

5.0 

1510.2 

22.5 

20.7 

53.9 

kSC 

Sutton 

113.5 

55.1 

4.8 

10.0 

5.3 

119.0 

15.2 

11.7 

49.2 


Sapporo 

117.7 

557.5 

0.1 

8.9 

6.5 

167.5 

554.5 

514.9 

56.6 

J-J'I 

Kamikaua 

127.7 

23.2 

0.9 

12.5 

29.6 

180.8 

■44.5! 

552.9 

75.9 

■rm 

Tokachi 

75.8 

5.7 

0.8 

6.(5 

0.3 

195.55 

43.(5 

14.3 

73.0 

a* 

Erimo 

58.0 

8.55 

0.0 

4.2 

91.2 

118.7 

... 

• •• 

... 

am 

Kushiro 

84.2 

155.2 

1.1 

7.0 

15.5 

197.7 

18.6 

29.(5 

(56.1 

MA 

Alxiohiri 

99.1 

15.7 

0.5 

9.8 

22.7 

160.0 

15.9 

24.5 

65.0 

W* 

Neman) 

89.4 

23.5 

1.5 

. 

7.2 

90.0 

156.1 

3.55 

. J 

26.2 



52 0 ! 

j 
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-fc 

A 

A 
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n 

n 

/J 

R 


R 

JJ 

R 

R 

R 

R 

I 


Locality'"'-^ 

Jan. 

Fel>. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

■I Annual 


¥ *) * m 

MEAN AIR PRESSURE. 


m 

Naha 

764.7 

764.5 

762.8 

761.0 

758.5 

756.5 

756.0 

755.9 

756.8 

760.4 

763.2 

765.2 

760.5 

^ a 

Kagoshima 

65.7 

65.2 

63.6 

61.6 

59.2 

56.9 

56.7 

57.3 

58.4 

62.2 

65.0 

66.2 

61.5 

a* 

Miyazaki 

65.4 

65.0 

63.r> 

61.8 

59.3 

57.0 

56.6 

57.4 

58,7 

62.4 

65.0 

65.9 

61.5 

*s* 

Kumamoto 

66.5 

65.9 

64.2 

61.9 

59.3 

56.8 

56.5 

57.3 

58.7 

62.9 

65.6 

66.9 

61.9 

felt 

Saga 

66.4 

65 9 

64.3 

61.9 

59.2 

56.6 

56.2 

57.0 

58.7 

63.0 

65.7 

66.7 

61.8 

£*> 

Nagasaki 

66.4 

65.9 

64 2 

61.8 

59.3 

56.7 

56.3 

57.1 

58.6 

62.9 

65.6 

66,7 

61.8 

fig 

Itsuguknm 

66.5 

06.1 

64.4 

02.2 

59.5 

56.9 

56.3 

57.2 

59.5 

63.G 

65.9 

66.8 

62.0 

aitn 

Fukuoka 

66.4 

65.8 

64.3 

62.0 

59.1 

56.4 

50.1 

57.0 

59.0 

63.2 

65.7 

66.5 

61.8 


Oita 

C5.H 

65.4 

64.1 

61 St 

59.8 

56.4 

56.1 

57.0 

58.8 

02.8 

65.2 

G6.0 

61.6 

TH 

Shimonoeeki 

66.0 

65 6 

64.4 

62.0 

59.3 

56.7 

56.1 

57.1 

58.9 

63.1 

G5.4 

66.2 

61.8 

4 

ft ft 

Hiroe'bixna 

65.9 

65.6 

6-1.5 

62.3 

59.5 

57.0 

56.4 

57.4 

59.3 

63. 4 

C5.5 

66.1 

61.9 

eiu 

Matsuyama 

65.7 

65.4 

64.2 

62.1 

59.4 

56.9 

56.5 

07.5 

59.1 

63.0 

65.3 

66.0 

61.8 

Will 

Okayama 

65.5 

65.3 

6-1.4 

62.3 

59.5 

57.0 

56.4 

57.5 

69.4 

63.3 

65.4 

65.8 

61.8 


Wakayama 

Osaka 

6i.e 

64.7 

64.1 

62.3 

59.5 

57.1 

56.6 

57.7 

59.0 

63.0 

65.0 

65.2 

Gl.G 

*R 

64.8 

64.7 

63.8 

61.9 

59.4 

57.1 

5G.0 

57.5 

59.2 

62.8 

64.9 

65.3 

61.5 


Kochi 

64.6 

64.2 

63.3 

61.7 

59.3 

57.1 

5(5.7 

08.3 

58.9 

62.3 

■ 

C4.5 

65.0 

61.3 

i* 

Tsn 

G4.1 

641 

C3.7 

62.2 

59.5, 

57.8 

56.0* 

57.8* 

59.6* 

62.8* 

G4.5* 

64.5 

61.5 

*ara 

Nagoya 

63.9 

63.8 

63.4 

62.0 

59.3 

57.2 

56.C 

57.8 

59.4 

62 .6 

64.2 

64.3 H 61.2 

»e 

Hamamatsu 

63.0 

62.8 

62.6 

61.7 

59.3 

57.3 

56.9 

58.1 

59.3 

62.2 

63.4 

63.4 ; 60.8 


Niunazn 

61.9 

61.9 

62.3 

61.7 

59.3 

57,1 

56.9 

58.2 

59.6 

02.:* 

03.1 

62.3 

60.6 

Jit $1 

Tokio 

63.3 

62.3 

62.8 

62.0 

59.2 

57.3 

56.7 

58.1 

59.9 

62.8 

63.4 

62.5 

60.8 


Ohochi 

Ct.7 

61.9 

02.5 

61.9 

59.3 

•57.5 

57.0 

68.3 

59.!) 

62.4 

13.0 

62.1 

60.6 

*i# 

Isbinomaki 

61.8 

62.1 

62.3 

62. 1 

59.7 

57.9 

56.8 

58.1 

60.2 

63.0 

63.2 

62.0 

60.7 

3 S' 

Mlyoko 

61.1 

61.7 

62.6 

620 

59.0 

57.7 

57.0 

58.4 

60.6 

63.1 

62.7 

61.4 

60.6 

SUSS 

Kioto 

64.8 

64.7 

61.2 

62.5 

59.6 

57.3 

56.7 

57.8 

59.5 

03.1 

65.0 

65.2 

61.7 

tt* 

Gifu 

64.0 

63.9 

63.5 

62.1 

59.3 

57.2 

56.6 

57.8 

59.4 

62.7 

64.3 

1 

64.4 

01.2 

&w 

Nagano 

64.1 

64.2 

64.8 

62.3 

59.1 

56.9 

56.2 

57.6 

59.8 

63.2 

64.8 

64.2 

61.4 


L’tsunomiyn 

63.1 

62.2 

62.8 

62.0 

59.3 

57,4 

66.8 

58.2 

60.1 

60.3 

63.5 

62.5 

60.8 

»S& 

Fukushima 

62.6 

63.3 

63.5 

62.6 

59.5 

57.6 ' 

56.9 

58.3 

G0.5 

03.5 

63.9 

62.8 

C1.3 

Hi® 

Vamagata 

62.8 

63.0 

636 

62.4 

59 2 

57.2 

56.5 

58.0 

60.2 

63.5 

64.0 

62.9 

61.1 

% 

Sakai 

65.2 

65.1 

64.4 

62.3 

59.2 

56.8 

56.2 

57.3 

59.5 

63.5 

65.2 

65.3 

61.7 

$tt* 

Kanazawa 

64.2 

64.4 

64.2 

62.3 

59.3 

57.0 

56.5 

57.0 

59.6 

63.2 

64.7 

64.3 

j C1.5 

tt* 

Foshflri 

64.2 

(‘>4.4 

64.3 

62 5 

59.3 

57.1 

56.4 

57.6 

59.6 

62.2 

G4.7 

64.3 

61.5 

SSitJ 

Niigata 

62.7 

62.9 

63.3 

62.0 

58.8 

56.7 

56.1 

57.5 

59.5 

62.8 

63.6 

62.7 

60.7 

KBI 

Akita 

02.3 

02.4 

63.1 

62.1 

59.0 

57.1 

56.4 

57.0 

59.8 

63.0 

63.3 

62.2 

C0.7 

ft* 

Aomori 

61.6 

61.8 

62.6 

61.7 

58.C 

57.2 

56.5 

57.8 

60.1 

62.9 

02.8 

61.5 

CO. 4 

mti 

Hakodate 

61.0 

61.5 

62.3 

61.6 

58.6 

57.3 

56.6 

57.9 

60.2 

02.0 

62.2 

60.9 

60.2 

80 

But tsu 

60.6 

61.1 

61.6 

60.9 

57.9 

56.8 

56.1 

57.4 

59.8 

62.2 

61.8 

60.5 

59.7 

«.« 

Sapporo 

60.3 

01.1 

C1.5 

610 

57.9 

56.9 

56.2 

57.6 

60.1 

62.2 

61.6 

60.1 

59.7 

LJU 

Kamiknura 

59.7 

60.5 

60.7 

60.2 

57.3 

56.3 

55.7 

57.1 

59.8 

61.6 

60.7 

59.2 

59.1 

&■& 

Erimo 

59.2 

59.9 

60.9 

60.8 

59.0 

57.5 

56.9 

58.8 

60.1 

61.6 

60.4 

5*5 

69.5 

wif 

Ktishiro 

59.9 

60.6 

616 

61.4 

58.5 

57.8 

57.2 

58.6 

60.9 

02.2 

00.8 

58.9 

59.9 

W4> 

Abashiri 

59.4 

00.7 

61.2 

60.7 

58.0 

57.4 

50.7 

58.0 

60.5 

61.7 

60.5 

68.8 

59.6 


Nemuro 

58.8 

60.0 < 

60.8 

61.1 

58.5 

57.9 

57.2 

58.C 

60.6 

61.8 

60.3 

58.4 

; 53.5 

1 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 15 YEARS, 1891-1905. 


Month 

— 



ra 

it 

U. 

/\ 

-t 

A 

A 

+ 

it? 

+ 

ft 


a 

a 

A 

;i 

n 

A 

n 

a 

a 

A 

A 

• A 

¥ 

1ft £ Locality 

•Tan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

Jnly 

Awg. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 


¥ n tt a 

MEAN AIR TEMPERATURE. 


SBW 


Kill 

Will 

mtfci 

l! *R 


am 

mm 


i as 

inns 


Naha 

16.3 

15.7 

18.0 

20.9 

23.2 

25.8 1 

27.7 I 

27.7 

26.6 

Kagoshima 

7.5 

7.5 

11.1 

15.7 

18.8 

22.2 

25.8 ' 

26.7 

24.4 

Miyazaki 

7.2 

7.4 

11.2 

15.9 

19.1 

22.7 

26.2 

26.9 

24.0 

Knniamoto 

4.8 

5.2 

9.3 

14.7 

>4 

00 

c* 

22.5 

20.1 

27.1 

23.8 

Saga 

5.0 

5.2 

8.9 

14.2 

18.3 

22.3 

25.8 

26.9 

23.4 

Nagasaki 

6.0 

5.8 

9.3 

14.3 

17.8 

21.7 

25.5 

26.6 

23.5 

Itsugabam 

4.7 

4.9 

83 

12.8 

16.8 

20.4 

24.3 

25.8 

22.4 

Fukuoka 

5.2 

5.1 

8.0 

13.0 

17.1 

21.3 

25.4. 

26.4 

22.7 

Oita 

5.8 

5.5 

8.4 

13.2 

17.2 

21.2 

25.1 

26.1 

22.9 

Shimonoeeki 

5.6 

5.2 

8.2 

13.0 

17.0 

20.9 

24.7 

26.5 

23.1 

Hiroshima 

4.1 

4.1 

7.5 

12.8 

16.9 

21.4 

25.3 

26.5 

23.0 

Matsuyama 

4.8 

4.6 

7.8 

12.9 

16.8 

21.5 

25.3 

26.2 

22.7 

Okayama 

3.7 

3.7 

7.1 

12.9 

17.2 

21.5 

25.5 

26.8 

23.0 

Wakayama. , 
Osaka 

41 

4.1 

7.5 

13.4 

17.7 

22.0 

25.8 

27.3 

23.5 

4.8 

4.8 

8.7 

13.8 

17.7 

21.9 

25.9 

27.0 

23.5 

Kochi 

5.6 

6.0 

9.8 

14.8 

18.1 

21.7 

25.1 

26.1 

23.3 

Thu 

4.2 

4.1 

7.1 

12.7 

16.9 

21.1. 

25.0 

20.1 

22.6 

Nagoya 

3.3 

3.7 

7.4 

13.3 

17.5 

21.0 

25.5 

26.6 

23.1 

Hamamatsu 

5.1 

5.3 

8.0 

13.8 

17.4 

21.0 

24.5 

25.9 

23.2 

Nnniazu 

5.3 

5.8 

8.7 

13.7 

17.4 

21.1 

21.5 

25.8 

23.1 

Tokio 

3.1 

3.7 

6.8 

12.5 

16.7 

20.6 

23.9 

25.4 

22.1 

Choahi 

5.1 

5.4 

8.2 

13.0 

16.6 

19.8 

22.8 

24.5 

22.6 

Ishinomaki 

[ 99.8 

0.3 

3.0 

9.0 

13.5 

17.6 

21.0 

22.8 

19.9 

Miyako 

99.6 

99.7 

2.4 

8.1 

12.7 

16.2 

19.0 

21.8 

18.5 

Kioto 

2.5 

2.8 

6.3 

12.2 

16.6 

21.0 

24.3 

26.0 

22.2 

Gifu | 

3.1 

3.6 

7.2 

13.0 

17.2 

21.4 

25.2 

26 3 

22.8 

Nagano 1 

93.5 

98.6 

2.8 

0 7 

14.7 

19.0 

22.8 

23.9 

20.0 

Itaunomiya 1 
Fukushima 1 
Yamagata I 

08 

0.6 

98.5 

1.5 

0.8 I 

98.7 | 

4.9 
3.8 I 
2.2 

11.0 
10.1 j 
9.0 ! 

15l~ 
15.8 
1 4.5 

__ 19.7 

19.2 | 
19.1 

22.9 

22.6 

22.0 

24.1 

23.8 

23.7 

20.8 

20.1 

19.5 


23.9 

19.1 
18.0 

17.3 

17.1 

17.9* 

17.0 

16.4 

17.4 

17.7 

16.7 
16.6 

16.4 

16.9 

17.2 

17.8 

16.4 

16.5 

17.4 

17.3 

16.0 

17.8 

13.8 

12.5 

15.3 


j f*m 

; 

A* 

1 mg 

! tfffi 

±JU 


Sakai 

Kanazawa 

Fnahiki 

KiignJu 

Akita 

Aomori 

Hakodate 

Snttsu 

Sapporo 

Knmiknwa 


«5J5 Erimo 
Sfilfjf Kushiro 
Abashiri 
WS Nemuro 


20.8 

14.0 

13.4 

11.5 
11.7 

12.9* 

11.7 

11.5 

12.5 

12.8 

11.0 

11.6 
10.6 
11.1 
11.8 

12.4 

11.0 

10.0 

12.2 

12.2 

10.2 

12.7 

7.8 

7.2 

9.3 



17.4 

22.0 

9.1 

16.8 

8.6 

16.8 

6.5 

15.6 

6.8 

15.5 

7.9 

15.8 

6.8 

14.7 

7.1 

14.9 

7.6 

15.3 

7.6 

15.2 

5.9 

14.6 

6.9- 

14.8 

5.6 

14.5 

6.2 

15.0 ! 

7.0 

15.3 

7.3 

15.7 

6.2 

14.4 

5.4 

14.5 

7.1 

15.1 

7.5 

15.2 

5.2 

139 

7.4' 

14.7 

7.6 

10.9 

2.3 

100 

4.3 

13.6 

5.3 

14.3 

1.2 

10.9 

2.8 

12.2 

3.1 

11.8 

1.3 

10.7 

6.4 

14.2 

4.9 

13.1 

7.0 

13.3 

4.1 

12.6 

1.5 

10.4 

0.1 

9.2 

99.8 

8.4 

99.1 

8.0 

96.6 

6.7 

94.0 

5.0 

0.4 

7.0 

94.4 

4.5 

96.8 

5.6 

98.6 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 15 YEARS, 1891-1905. 
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t 



Rfc Month 


zz 


m 

5 

mA* 

-fc 

A 

X 

+ 

+ 

+ 

3r 



r 

n • 

r 

r 

r 

r 

r 

r 

R 

R 

R 

R 

* 

&£ Locality 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Deo. 

Annual 






0 M. ® 

a a / 


n 








MEAN DAILY MAXIMUM AIR TEMPERATURE. 





Naha 

19.6 

18.8 

21.2 

24.2. 

26.5 

29.0 

31.2 

31.2 

30.0 

27.8 

24.0 

20.6 

25.3 


Kagoshima 

12.1 

12.2 

15.7 

'20.2 

23.3 

26.1 

29.8 

31.1 

28.6 

23.9 

19.2 

14.0 

21.4 

hr« 

Miyazaki 

12.7 

12.7 

15.8 

20.3 

23.5 

26.4 

30.1 

31.2 

28.1 

23.4 

19.2 

14.6 

21.5 

K* 

Kumamoto 

10.6 

11.0 

15.0 

20.4 

24.3 

27.5 

30.8 

32.4 

29.1 

23.8 

18.4 

12.6 

21.3 

I felt 

Sega 

9.8 

10.1 

13.9 

19.5 

23.0 

26.7 

30.1 

31.7 

28.3 

23.1 

17.8 

12.0 

20.5 

1 fil * 

Nagasaki 

9.9 

10.1 

13.8 

18.9 

22 5 

25.9 

29.4 

30.9 

27.8 

22.6* 

17.5* 

11.9 

20.0 


Itsngaham 

9.4 

9.7 

12.8 

17.3 

21.7 

24.6 

28.0 

29.7 

26.4 

22.3 

17.1 

11.7 

19.2 

SH 

Fukuoka 

9.0 

9.5 

13.1 

18.2 

22.4 

25.9 

29.7 

31.2 

27.4 

22.2 

17.1 

117 

19.8 

I* 3- 

Oita 

10.1 

9.6 

12.3 

17.4 

21.5 

25.0 

28.8 

30.2 

26.8 

21.8 

17.3 

12.5 

19.4 

I T» 

Shimonoseki 

8.8 

8.6 

12.0 

17.0 

21.0 

24.6 

28.3 

30.4 

26.9 

21.8 

16.6 

11.1 

18.9 

I*& 

Hiroshima 

9.1 

9.1 

12.5 

17.8 

22.1 

26.7 

29.2 

31.0 

27.6 

22.3 

16.9 

11.3 

19.6 

B cm 

Matsuyama 

9.5 

9.4 

12.8 

18.3 

22.3 

26.4 

30.0 

315 

27.9 

22.5 

17.2 

11.9 

20.0 

I WU| 

Okayama 

8.6 

8.6 

12.1 

18.0 

22.4 

25.9 

295 

31.2 

27.4 

21.8 

16.5 

10.9 

19.4 

ftKih 

Wakaynma 

Osaka 

8.7 

8.9 

12.4 

18.6 

22.8 

26.6 

30.1 

32.1 

28.2 

22.2 

16.5 

11.2 

19.8 

|*K 

9.1 

• 

9.2 

12.8 

18.7 

22.4 

26.0 

29.8 

31.5 

27.7 

21.9 

16.7 

11.5 

19.7 


Kochi 

11.7 

11.8 

15.2 

20.0 

23.1 

25.9 

29.1 

30.9 

28.1 

23.5 

18.7 

13.7 

21.0 

» 

Tsn 

8.7 

8.9 

11.9 

17.3 

21.4 

25.0 

28.8 

30.1 

26.7 

21.1 

16.0 

11.1 

18.9 

t.A'H 

Nagoya 

8.3 

9.1 

12.8 

18.6 

22.9 

26.3 

30.1 

31.6 

28.0 

22.0 

16.5 

10.7 

19.7 

SC 

Hamamatsu 

7.7 

8.4 

11.8 

16.8 

20.5 

23.7 

27.2 

28.8 

26.0 

20.2 

15.1 

9.8 

18.0 

Sf* 

Numazn 

108 

11.3 

13.7 

18.4 

21.9 

24.9 

28.2 

30.1 

27.5 

22.2 

17.8 

13.4 

20.0 

1 JMX 

Tokio 

8.4 

8.7 

11.7 

17.2 

21.3 

24.7 

27.9 

29.7 

26.2 

20.5 

15.5 

10.8 

18.5 


Choshi 

9.3 

9.4 

11.6 

16.3 

19.8 

22.8 

25.9 

27.7 

25.5 

20.7 

16.6 

11.8 

18.1 


Isbinomaki 

3.5 

4.3 

7.3 

13.3 

17.5 

21.0 

24.2 

25.9 

23.4 

18.0 

12.2 

6.3 

14.7 

¥f£ 

Miyako 

6.0 

6.0 

&5 

14.3 

18.8 

21.0 

24.3 

26.6 

23.5 

19.0 

14.3 

8.8 

15.9 

m 

Kioto 

8.9 

9.3 

12.9 

18.9 

23.2 

26.6 

30.1 

32.0 

28.1 

22.5 

16.7 

11.2 

20.0 

n*. 

Gifu 

8.5 

9.3 

12.9 

18.6 

23.0 

26.5 

30.1 

31.6 

28.0 

22.2 

16.7 

10.8 

19.8 

j 

Nagano 

3.1 

3.8 

8.8 

16.4 

21.6 

25.0 

28.3 

29.7 

25.7 

18.9 

12.7 

6.3 

16.7 

; 7-m 

Utsnnomiya 

7.6 

8.2 

11.4 

17.1 

21.3 

24.7 

27.6 

29.2 

25.8 

20.2 

15.2 

10.0 

18.2 

'■■ iiSA 

Fukushima 

4.6 

5.3 

8.7 

16.2 

21.4 

24.8 

27.5 

29.0 

25.1 

19.2 

13.5 

7.3 

16.9 ! 

m» 

Yamagata 

“ 

“ 

7.0 

15.2 

21.1 

24.9 

27.6 

. 

29.1 

25.0 

18.1 

11.6 

5.1 

15.9 1 

I 

1 

m 

Sakai 

7.6 

7.4 

10.9 

16.7 

21.5 

25.0 

28.5 

30.2 

26.3 

20.8 

15.7 

10.1 

18.4 | 

&rf 

Kanazawa 

6.4 

6.4 

10.1 

16.4 

21.0 

24.7 

28.2 

30.5 

27.0 

20.6 

14.7 

9.0 

17.9 1 

ft* 

Fttshiki 

5.7 

5.9 

9.5 

14.9 

2O.0 

23.5 

27.5 

29.5 

25.8 

19.9 

14.4 

8.3 

17.1 


Niigata 

4.4 

4.5 

8.6 

15.1 

20.0 

23.7 

27.0 

29.2 

25.9 

19.5 

13.4 

7.3 

16.5 ! 

KH1 

Akita 

2.0 

2.4 

6.0 

13.3 

18.0 

22.2 

25.4 

27.6 

24.3 

17.9 

11.3 

4.8 

14.6 j 

It* 

Aomori 

0.7 

1.6 

4.6 

12.2 

17.2 

20.9 

24.4 

26.9 

23.2 

17.1 

10.0 

3.2 

13.5 I 

m< 

Hakodate 

9.6 

1.3 

4.3 

10.8 

15.0 

18.4 

22.1 

24.8 

21.9 

16.6 

9.6 

3.1 

12.4 

1 £■!& 

Suttsu 

99.3 

99.9 

2.8 

9.1 

14.3 

17.8 

21.5 

23.9 

20.7 

14.9 

8.0 

1.8 

11.1 | 


Sapporo 

98.2 

99.1 

2.4 

10.6 

16.4 

20.6 

23.7 

25.4 

21.4 

15.4 

7.6 

0.9 

11.8 1 

±M 

Kamikawa 

95.8 

97.6 

1.8 

9.8 

17.3 

21.9 

24.9 

25.4 

20.6 

13.9 

5.6 

98.0 

11.1 1 


Erimo 

99.6 

99.3 

1.5 

5.9 

... 

... 






2.8 


ma 

Kushiro 

97.8 

98.4 

1.8 

9.0 

14.3 

18.2 

21.5 

23.0 

19.7 

14.8 

7.5 

1.0 

10.6 


Abosbiri 

97.2 

97.2 

0.7 

8.5 

13.5 

16.3 

20.1 

22.5 

19.5 

14.4 . 

7.2 

0.6 

9.8 

«* 

Nenjuro 

98.1 

97.7 

0.5 

6.7 

11.0 

13.9 

17.9 

20.4 

18.4 

14.1 

7.7 

1.5 

9.0 
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RESULTS OP THE OBSERVATIONS FOR THE 15 YEARS, 1891-1905. 


^ R*. Month 

— 

= | S 

P) 

3l 

A 1 *t 1 A 

A 

■Y 

+ 

jh 

i * 

\ 

H 

n n 

;j 

)\ 

;i ;j >\ 

>\ • 

n 

R 

R 

* 

>$:?, Locality 

Jan. 

Feb. ' March 

April 

May 

June July ■ Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual . 


MEAN DAILY MINIMUM AIR TEMPERATURE. 


ms 

Naha 

13.1 

17.3 

15.0 

18.0 

20*1 

23.3 

24.9 

24.8 

23.8 

21.1 

18.0 

145 

19.5 


Kagoshima 

3.3 

3.3 

7.0 

11.7 

14.7 

19.0 

22.5 

23.4 

21.2 

15.4 

9.7 

5.0 

13.0 

2* 

Miyazaki 

1.0 

1.8 

0.0 

10.9 

14.3 

18.8 

22.5 

23.0 

20.2 

13.7 

7.7 

2.8 

11.9 

JH* 

Kumamoto 

99/2 

99.5 

3.5 

8.4 

12.2 

17.6 

21.8 

22.3 

18.8 

11.2 

5.0 

0.8 

10.0 

ten 

Sngn 

1.0 

1/2 

4.0 

0.5 

13.5 

18.1 

22.5 

23/2 

19.5 

12.5 

7.0 

2.7 

115 


Nugasuki 

2.5 

2/2 

5.4 

10.1 

13.0 

18.2 

22.4 

23.4 

20.2 

14.0* 

9.0* 

4.4 | 

i2.i i 

R& 

ItsugrthftTa 

0.3 

0.3 

4.0 

8.5 

12.3 

16.7 

21.5 

22.7 

19.1 

12.0 

0.9 

2.2 

10.7 

ISM 

Fukuoka 

1.0 

0.7 

3.5 

7.8 

11.6 

17.1 

21.9 

2*2.5 

18.4 

10.9 

6.2 

2.8 

10.4 

X# 

Oita 

1.6 

1.3 

4.3 

8.9 

12.7 

17.0 

21.9 

21.8 

19.5 

13.2 

7.S 

32) 1 

115 

rm 

Shimonoseki 

2.9 

2/2 

5.0 

9.7 

13.7 

18.0 

22.1 

23.5 

20.3 

11.5 

9.7 

5 1 | 

12/2 

«a 

Hiroshima 

99 9 

99.8 

2.7 

7.3 

11.8 

17.4 

21.7 

22.0 

18.9 

11.8 

0.1 

l.G j 

10/2 

Km 

Matsuyama 

0.1 

99.7 

2.8 

7.5 

11/2 

16.8 

21.5 

22.1 

18.5 

11.3 

0.3 

•2.1 | 

10.0 

ram 

Okayama 

99.0 

99.4 

2.5 

7.9 

12.2 

17.4 

22.1 

23.1 

19.3 

11.8 

5.7 

1/2 i 

10.2 | 


Osaka 

99.9 

99.7 

2.8 

8.2 

12.5 

17.9 

22.4 

23.3 

19.6 

12/2 

6/2 

1.8 

10.7 ’j 

<n«m 

Wakayama 

0.9 

0.5 

3.7 

8.8 

12.7 

180 

22.5 

23.1 

19.7 

12.8 

7.2 

• 

2.8 

11.0 

JSfci 

Kochi 

0.8 

1.0 

5.0 

10.1 

13.5 

18.0 

21.6 

22/2 

19.0 

13.4 

7.4 

2.3 

112 

fit 

Tsu 

0/1 

0.1 

2.9 

8.4 

12.7 

17.7 

22.0 

22.8 

19.4 

12.4 

0.0 

•2.2 

10.6 


Nagoya 

99.0 

99.0 

2.5 

8/2 

12.3 

17.4 

21.8 

22.8 

19.3 

12.0 

5.5 

0.8 

10.0 

file 

Hamamatsu 

1/2 

11) 

4.1 

9 4 

13.1 

17.4 

21.3 

22.4 

19.8 

13.0 

8.0 

3.2 

11/2 

mm 

Komazu 

0/2 

0.0 

3.9 

9.1 

12.8 

17.6 

21.4 

22.2 

19.5 

13.1 

7.1 

2.2 

i 

105 

1 


Tokio 

98.8 

99.3 

2.4 

8.0 

12.3 

17.1 

20.7 

22.0 

18.9 

12.3 

5.7 

0.0 

9.8 

#ST- 

Choshi 

1.0 

1.3 

4.7 

9.4 

13.4 

17.1 

20.4 

22.0 

20.3 

15.0 

8.0 

3/2 

11.4 

7i® 

Ishinomuki 

90.4 

90.0 

99.4 

4.8 

9.7 

14.4 

18.3 

20.1 

16.7 

9.7 

3.5 

99/2 

7.4 


Miyako 

94.8 

94.6 

97.0 

2.9 

7.0 

12.3 

10.2 

18.3 

14.7 

7.6 

1.9 

97.5 

5.5 


Kioto 

97.4 

97.4 

0.4 

5.7 

10.0 

15.9 

20.5 

21.3 

17.7 

9.7 

3/2 

98.6 

8/2 


Gifu 

09/2 

99.1 

2.4 

8.1 

12.2 

17.4 

21.7 

22.7 

19.1 

11.7 

5.6 

1.1 

10.0 


Nagano 

94.4 

94.1 

98.1 

4.0 

8.8 

14.1 

18.6 

19.4 

15.8 

8.0 

1.8 

97.2 

0.2 

wst 

Utsunomiya 

95.3 

95.8 

99.3 

5.5 

10.1 

15.7 

19.7 

20.7 

17.3 

9.7 

2.1 

97.1 

7.3 

r»sa 

Fukushima 

96.0 

96.1 

99.3 

4.5 

9/2 

14.5 

19.0 

20.3 

16.4 

8.7 

2.5 

99.4 

7.2 

ms* 

Yamagata 

94.3 

94/2 

97.7 

3.3 

8.4 

14.0 

18.3 

19.3 

15.1 

7.6 

1.9 

97.7 i 

6.0 

i 

' hi 

Sakai 

1.0 

0.4 

2.9 

7.5 

11.2 

16.8 

21.3 

22.4 

18.8 

11.0 

6.8 

3.1 

10.3 

St?* 

Kanazawa 

99.1 

98.7 

1/2 

6.1 

10.8 

15.8 

20.1 

21.4 

17.8 

11.1 

5.0 

1.5 

9.1 

• 

Fusbiki 

0.5 

98.1 

1.7 

6.7 

11.3 

16.7 

20.9 

22.1 

18.5 

11.8 

0.1 

1.7 

9.7 v 

i Hri£S 

Niigata 

98.9 

98.3 

1.0 

6.3 

11.0 

10.0 

20.2 

21.7 

18.2 

11.0 

5.9 

1/2 

9.2 


Akita 

95.4 

91.0 

98.1 

4.2 

9.0 

14/2 

18.4 

19.3 

15/2 

7.9 

3.1 

98.3 

6.5 

I 

! -,'m 

Aomori 

93.7 

93.7 

96.G 

2.4 

7.4 

13.0 

17.3 

19.0 

14.5 

7.4 

2/2 

97 0 

3.3 

! vm 

Hakixlnte 

92.2 

92.3 

95.9 

1/2 

5.G 

10.4 

14.9 

17.0 

12.7 

5.3 

05 

95.4 

3.6 

! «w 

Suttsu 

94.4 

94.9 

97.4 

2.4 

6.8 

11.4 

15.7 

17.8 

11.4 

8.0 

2.0 

96.0 

5.1 

tl« 

Sapporo 

88.0 

88.3 

92.7 

93.8 

4.5 

9.8 

14.1 

15.3 

10.3 

3.2 

98.1 

91.5 

1.3 

uu 

Kamikawa 

83.1 

82.0 

88.5 

97.4 

2.8 

7.0 

11.9 

14.0 

9.3 

1.0 

90.3 

88.5 

93.9 

sa*i£ 

Erimo 

95.0 

91.0 

97.1 

1/2 





• •• 



97.9 

*N 

««» 

Kushiro 

ft** •"> 

84.7 

89.5 

97.0 

2.3 

7.8 

12.2 

14.3 

9.2 

0.8 

91.0 

87.0 

93.7 • 


Abashin 


88.4 

92.1 

99.4 

4.1 

8.0 

13.1 

15.4 

11.7 

5.4 

98.9 

93.1 

L6 1 


Nemuio 


3 

93/2 

99.4 

3.0 

0.7 

10.8 

13.7 

11.8 

2/2 

0.6 

95.1 

; L9 ! 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 15 YEARS, 1891-1905. 




RJZ Month 

— 


.=! 

CT 

E 

-JL. 

/> 

fc 

A 

A. 


+ 

+ 

ft 




r 

R 

r 

R 

r 

r 

n 

R 

R 

R 

I 

R 

*P- 


| J|4} Locality 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Deo. 

Annual 





45 

0 ft 

m. 

& %E ' 

¥ 

n 








MEAN DAILY RANGE 

OF AIR TEMPERATURE. 





SIR 

Naha 

6.3 

6.0 

6.2 

6.4 

6.1 

5.7 

6.3 

6.3 

6.2 

G.2 

(5.0 

6.3 

62 



Kagoshima 

8.8 

8.9 

8.7 

8.6 

8.6 

7.1 

7.2 

7.7 

7.3 

8.6 

9.5 

9.0 

8.3 



Miyazaki 

11.1 

10.9 

9.8 

9.4 

9.2 

7.6 

7.6 

8.2 

7.9 

9.7 

11.5 

11.8 

9.6 



Komamoto 

11.4 

11.5 

11.5 

12.0 

12.1 

9.8 

9.0 

10.1 

10.3 

12.5 

13.4 

11.9 

11.3 


feH 

Saga 

8.7 

8.9 

9.3 

10.0 

10.2 

8.4 

7.6 

8.5 

8.9 

10.6 

10.9 

9.2 

9.3 


ft* 

Nagasaki 

7.3 

7.9 

8.4 

8.8 

8.9 

7.6 

7.0 

7.5 

7.6 

8.5 * 

8.5 * 

7.5 

7.9 


{ sst 

Iteugnhan 

9.1 

9.4 

8.8 

8.8 

9.4 

7.9 

6.5 

• 7.0 

7.3 

9.7 

10.2 

9.5 

8.5 


*s« 

Fukuoka 

8.6 

8.8 

9.6 

11.7 

10.8 

8.8 

7.8 

8.7 

9.0 

11.4 

10.9 

8.9 

9.6 | 



Oita 

8.5 

8.3 

7.9 

8.(5 

8.8 

7.4 

6.9 

7.7 

7.0 

8.6 

9.5 

9.2 

8.2 1 


T* 

Shimonoseki 

5.9 

6.4 

7.0 

7.3 

7.3 

6.6 

6.2 

6.9 

6.6 

7.3 

6.9 

6.0 

6.7 i 
| 
! 


: J»S 

Hiroshima 

9:2 

9.3 

9.8 

10.0 

10.3 

8.3 

7.5 

8.4 

8.7 

10.5 

10.8 

9.7 

9.4 


cm 

Matsuyama 

9.4 

9.7 

10.0 

10.8 

11.1 

9.6 

8.5 

9.4 

9.4 

11.2 

10.9 

9.8 

10.0 


i ssnu 

Okayama 

9.0 

9.2 

9.6 

10.1 

10.2 

8.5 

7.4 

8.1 

8.1 

10.0 

10.8 

9.7 

9.2 


: »!RU! 

Wakayama , 

8.8 

9.2 

9.6 

10.4 

10.3 

8.7 

7.7 

8.8 

8.6 

10.0 

10.3 

9.4 

9.1 


*R 

Osaka 

8.2 

8.7 

9.1 

9.9 

9.7 

8.0 

7.3 

8.4 

8.0 

9.1 

9.5 

8.7 

8.7 


R ’a 

Kochi 

11.0 

10.8 

10.2 

* 9.9 

9.6 

7.9 

7.5 

8.7 

8.5 

10.1 

113 

11.4 

9.7 


i?P 

Ten 

8.4 

8.8 

8.9 

8.8 

8.7 

7.3 

6.8 

7.3 

7.2 

8.7 

9.4 

8.9 

8.3 


*IT ffi 

Nagoya 

9.3 

10.1 

10.3 

10.4 

10.6 

8.9 

8.3 

8.8 

8.7 

10.0 

11.0 

9.9 

9.7 


i iris: 

Hamamatsu 

65 

7.4 

7.7 

7.4 

7.4 

6.3 

6.9 

6.4 

6.2 

6.6 

7.1 

6.6 

(5.8 



Nnmazn 

10.6 

10.7 

9.8 

9.3 

9.0 

7.4 

6.7 

7.9 

8.0 

9.1 

10.7 

11.2 

9.2 

1 


! jft& 

Tokio 

9.6 

9.5 

9.3 

9.2 

9.0 

7.6 

7.2 

7.8 

7.3 

8.1 

9.8 

10.1 

8.7 j 


i m- 

Cliushi 

8.3 

8.1 

6.9 

6.9 

6.4 

5.8 

5.5 

5.7 

5.2 

5.6 

7.9 

8.6 

6.7 ; 


i 

Ishinomaki 

7.1 

7.6 

7.9 

8.5 

7.8 

6.6 

5.9 

5.8 

6.7 

8.3 

8.7 

7.2 

7.3 | 


; Stir 

Miyake 

11.2 

11.4 

10.9 

11.4 

11.2 

8.7 

8.1 

8.4 

8.7 

11.5 

12.4 

11.2 

10.4 | 


m 

Kioto 

10.5 

11.9 

12.5 

13.2 

13.2 

10.7 

9.6 

10.7 

10.4 

12.8 

13.5 

12.6 

ii.8 i 
j 


Hi-?- 

Gifu 

9.3 

10.2 

10.5 

10.5 

10.8 

9.2 

8.4 

8.8 

8.9 

10.5 

11.1 

9.7 

9.8 1 


1 &m 

Nagano 

8.8 

9.7 

10.6 

12.4 

12.8 

10.9 

9.7 

10.3 

9.9 

10.9 

11.0 

9.0 

10.5 

L ■ 


Utuunomiya 

12.3 

12.3 

12.0 

11.6 

11.3 

9.0 

7.9 

8.5 

8.4 

10.5 

13.1 

12.9 

10.8 | 


«<A 

Fukushima 

8.0 

8.9 

9.2 

11.7 

12.2 

10.3 

8.6 

8.8 

8.7 

10.5 

11.0 

8.3 

i 9.7 | 


line 

Yamngntn 

8.1 

9.1 

9.3 

11.9 

12.7 

10.9 

9.3 

9.8 

9.9 

10.5 

9.7 

7.4 

9.9 j 


; m 

Sakai 

6.6 

7.9 

8.0 

9.2 

10.3 

8.2 

7.2 

7.8 

7.5 

9.2 

8.9 

7.0 

| 

8.1 • 


tom 

Kanazawa 

7.0 

7.7 

8.9 

10.3 

10.2 

8.8 

8.0 

9.1 

9.1 

9.5 

9.1 

7.5 

8.8 | 

1 - 

j ft* 

Fushiki 

5.2 

7.8 

7.8 

8.2 

8.7 

6.8 

6.6 

7.4 

7.3 

8.1 

8.3 

6.0 

7.4 j 


Km 

Niigata 

5.5 

6.2 

7.6 

8.8 

8.9 

7.7 

6.8 

7.5 

7.7 

7.9 

7.4 

6.1 

7.4 


Km 

Akita 

(5.4 

7.8 

7.9 

9.1 

8.9 

8.0 

7.1 

K*2 

9.1 

10.0 

8.2 

0.5 

" 


#« 

Aomori 

7.0 

8.0 

8.0 

9.8 

9.8 

7.9 

7.2 

7.9 

8.7 

9.7 

7.8 

6.2 

8.2 



Hakodate 

8.4 

9.0 

8.4 

9.6 

9.4 

8.0 

7.2 

7.8 

9.2 

11.3 

9.1 

7.7 

88 f 


S5SS 

Suttsu 

4.9 

5.0 

5.4 

6.7 

7.5 

0.4 

5.8 

6.1 

6.3 

6.9 

0.0 

5.2 

6.0 


*L« 

Sapporo 

10.2 

10.8 

9.7 

10.8 

11.9 

10.8 

9.6 

10. 1 

11.1 

12.2 

9.5 

9.4 

10.5 


±hl 

Knmikawa 

12.7 

15.0. 

13.3 

12.4 

14.5 

13.2 

11.6 

10.8 

11.3 

12.4 

9.3 

10.1 

12.2 


as* 

Erimo 

4.6 

4.7 

4.4 

4.7 








4.9 


ft fVft 

Kushiro 

14.3 

13.7 

12.3 

11.4 

12.0 

10.5 

9.3 

8.6 

10.5 

14.0 

12.9 

13.4 

11.9 1 



Abashiri 

7.7 

8.9 

as 

9.1 

9.5 

7.7 

6.9 

7.1 

7.7 

8.9 

8.3 

7.5 

8.2 


\mM 

Nemuro 

6.5 

7.4 

7.2 

7.3 

8.0 

7.2 

7.2 

6.6 

6.6 

7.5 

7.1 

2.4 

7.1 j 

1 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 15 YEARS, 1891-1905. 



ft A ffi ft 

ABSOLUTE MAXIMUM AIR TEMPERATURE. 


im 

Naha 

26.4 

25.9 

27.1 

30.6 

31.6 

32.6 

350 

31.9 

33.7 

32.3 

30.7 

26.7 

35.0 

ss&b 

Kagoshima 

20.9 

20.4 

24.4 

27.2 

28.8 

32.1 

36.2 

35.2 

34.3 

31.5 

26.4 

22.0 

38.2 

•s* 

Miyazaki 

22*6 

22.6 

25.6 

29.0 

30.1 

33.7 

36.1 

37.7 

35.1 

31.6 

27.0 

241 

37.7 


Kumamoto 

20.1 

23.0 

25.2 

29.5 

32.6 

34.8 

38.3 

36.9 

35.8 

31.2 

28.8 

22.2 

38.3 


Saga 

19.3 

22.3 

23.6 

28.6 

32.1 

34.0 

36.6 

36.5 

36.4 

30.5 

i 9.6 

21.4 

36.fi 

s** 

Nagasaki 

20.2 

19.0 

23.4 

27.7 

29.4 

34.3 

35.8 

36.7 

34.0 

30.5 

27.4 

21.6 

36.7 

Rffi 

ItRiignhatn 

18.2 

19.0 

24.4 

26.2 

29.6 

31.2 

35.8 

35.1 

34.6 

27.9 

25-4 

21.9 

35.8 

I8W 

Fukuoka 

20.2 

21.4 

21.0 

27.2 

30.9 

35.1 

35.3 

36.2 

34.8 

30.7 

26.1 

21.6 

36.2 


Oita 

20.4 

23.2 

23.6 

28.3 

28.8 

33.1 

35.4 

36.0 

33.2 

29.4 

25.0 

22.4 

36.0 

ym 

Shimonoseld 

16.6 

18.5 

21.9 

25.2 

•29.1 

31.8 

33.7 

35.0 

33.0 

29.4 

25.8 

20.4 

35.9 

.«& 

Hiroshima 

IK. 2 

21.4 

22.2 

26.1 

28.6 

31.6 

37.2 

35.7 

35.0 

29.2 

25.5 

20.5 

37 .2 | 

*2Ut 

Matsuyama 

1&5 

18.7 

24.0 

26.3 

28.9 

35.0 

36.0 

36.0 

36.0 

33.3 

26.5 

22.2 

36.0 ! 

moj 

Okayama 

17.7 

18.3 

22.3 

25.6 

31.6 

33.1 

35.1 

35.6 

34.3 

29.6 

25.2 

20.8 

35.6 

ttRtfl 

Wakayama N , 
Osaka 

16.7 

17.7 

23.9 

28.4 

29.6 

33.9 

36.5 

36.6 

35.2 

29.5 

25.0 

20.7 

36.6 


19.5 

19.4 

22.7 

27.5 

30.2 

319 

36.3 

36 2 

34.6 

29.7 

26.2 

20.9 

363 

; Kto 

Kochi 

23.4 

20.9 

23.3 

26.8 

31.2 

33.7 

36.2 

35.9 

35.9 

30.1 

27.4 

23.5 

36.2 

! »* 

Thu 

18.2 

18.8 

20.7 

26.2 

31.6 

38.5 

35.2 

35.4 

32.7 

27.2 

23.4 

21.3 

3a5 

s#a 

Nagoya 

17.0 

183 

24.8 

29.5 

32.0 

35.7 

36.3 

36.7 

35.3 

28.4 

25.8 

20.1 

36.7 

sue 

Hamamatsu 

17.3 

18.4 

22.2 

27.2 

31.3 

34.3 

37 2 

369 

34.2 

28.9 

24.4 

19.8 

37.2 


Nnmazu 

19.9 

13.4 

22.2 

26.0 

28.7 

31.8 

34.0 

34.8 

33.9 

29.5 

24.9 

22.7 

34.8 

JlUX 

Tokio 

18.0 

17.9 

22.8 

28.4 

29.6 

32.6 

35.0 

35 6 

34.7 

29.3 

23.8 

21.0 

35.6 

«*T 

Choahi 

17.8 

17.9 

21.6 

24.4 

26.6 

30.7 

32.8 

32.6 

32.8 

28.1 

23.9 

19.6 

32.8 


Ishiuomaki 

15.1 

15.0 

19.0 

27.9 

26.2 

31.2 

34.5 

34.8 

31.4 

25.4 

22.0 

16.4 

348 

! ATT 

Miyako 

18.0 

16.7 

23.4 

26.9 

30.3 

33.0 

3595 

35.7 

33.9 

29.0 

23.7 

19.8 

35.7 

SCR 

Kioto 

18.3 

l'J.fl 

23.4 

2K.G 

34.9 

33.7 

36.5 

36.9 

36.7 

30.8 

25.6 

• 

21.5 

36.9 


Gifu 

16.6 

19.3 

24.5 

30.8 

321 

35.3 

3a2 

304 

35.1 

28.8 

26.3 

21.1 

38.2 


Nagano 

16.7 

16 4 

. 24.4 

28.8 

31.7 

33.8 

35.0 

3.63 

31.6 

27.3 

21.8 

19.4 

36.3 

*»* 

Utsunomiya 

16.8 

18.7 

23.7 

28.8 

31.2 

33 8 

34.5 

34.9 

33.0 

28.9 

23.4 

19.8 

34.9 

iq a 

Foknaliima 

15.4 

15.7 

23.7 

27.3 

34.1 

35.3 

35 9 

36.0 

34.8 

27.8 

24.5 

17.7 

36.0 

tfiHS 

Yamagata 

14.0 

12.5 

23.7 

26.2 

32.2 

33.6 

34.7 

36.8 

35.2 

26.4 

22.9 

17.9 

i 36.8 

* 

Sakai 

16.5 

20.4 

25.0 

29.3 

30.6 

34.3 

35.0 

37.8 


30.7 

24.1 

19.7 

37.8 


Kanazawa 

16.7 

19.9 

25.0 

29.5 

31.7 

33.5 

35.3 

36.4 

38.5 

30.4 

24.3 

22.8 

38.5 

ft* 

Fushiki 

15.3 

18.8 

242 

29.1 

31.4 

34.5 

35.C 

36.6 

36.4 

29.9 

24.6 

20.2 

36.6 

1 ana 

Niigata 

12.8 

18.8 

25.1 

27.1 

30.5 

31.8 

35.2 

36.0 

34.9 

20.7 

23.5 

161) 

36.0 

**W 

Akita 

11.9 

14.3 

21.0 

24.8 

29.9 

30.0 

34.0 

35.6 

33.6 

25.6 . 

20.1 

15.3 

35.6 

i m 

Aomori 

13.5 

10 4 

18.6 

24.3 

28.3 

30.2 

33.8 

35.6 

32.5 

25.2 

20.0 

14.1 

35.6 

1 mts 

Hakodate 

12.5 

10.5 

16.9 

20.1 

25.1 

26.9 

30.8 

33.5 

31.1 

23.1 

19.4 

15.6 

33.5 

j 45«? 

Suttsu 

12.2 

9.5 

11.1 

18.6 

25.6 

26.6 

31.9 

34.0 

28.4 

22.5 

18.0 

12.3 

84.0 

! 4L^ 

Sapporo 

11.2 

8.6 

16.8 

22.1 

30.2 

31.2 

32.5 

33.4 

29.7 

23.1 

18.9 

13.4 

,33.4 

±JH 

Kaniikuwu 

8.3 

8.4 

18.8 

26.3 

32.8 

34.6 

34.9 

32.2 

31.3 

23.3 

18.0 

12.0 

34.9 

am 

Erimo 

11.3 

6.4 

8.6 

l *2;> 

• •• 



... 



... 


... 

'*m 

Kushiro 

11.9 

8.2 

14.8 

21.4 

27.1 

30 3 

31.8 

32.7 

27.3 

23.3 

18.6 

12.9 

32.7 


Abash iri 

11.8 

10.3 

19 7 

24.3 

31.1 

30.5 

35.8 

34.2 

30.8 

24.7 

21.0 

11.7 

35.8 

«* 

Nemuro 

10.3 

6.8 

12.6 

19.6 

21.3 

25.7 

31.4 

29.6 

26.2 

22.0 

16.7 

11.3 

31.4 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 15 YEARS, 1891-1905 


Month 

— ' 

— 

— 

ra 

3E 

JL 

s*\ 

* l 

A 

*. 

+ 

i* 

+ 

* ' 

1 Locality'''. 

n 

Jan. 

n 

Feb. 

n 

March 

n 

April 

n 

May 

n 

Jane 

* 

Jnly 

Ang. 

n 

Sept 

n 

Oct 

Ji 

Nov. 

I 

Dec. 

¥ 

Annual 


* fl is m 

ABSOLUTE MINIMUM AIR TEMPERATURE. 



SIR 

Naha 

6.7 

5.2 

7.6 

9.6 

13.4 

171) 

21.4 

215 

19.5 

15.6 

11.8 

75 

5.2 


*SA 

Kagoehima 

94.9 

95.3 

96.9 

1.7 

5.7 

10.7 

159 

18.0 

10.5 

6.6 

98.7 

94.5 

94.5 


1 *H 

Miyazaki 

92.6 

93.6 

96.4 

99.7 

3.1 

11.6 

16.0 

17.4 

10.3 

3.1 • 

980 

945 

92.5 


■ m* 

Kumamoto 

90.8 

91.4 

93.1 

98.3 

15 

7.1 

14.6 

16.1 

9.1 

0.7 

96.5 

92.6 

90.8 


, ft* 

Saga 

93.0 

94.2 

96.6 

0.7 

4.4 

821 

15.0 

16.2 

105 

3.8 

99.1 

95.2 

93.6 


i AH 

Nagasaki 

94.8 

95.2 

96.5 

2.6 

5.6 

10.8 

15.0 

17.9 

12 3 

5.9 

1.1 

96.6 

94.8 


** 

Itauguhara 

92.7 

91.4 

94.9 

0.6 

4.8 

62 

14.2 

15.7 

8-8 

3.6 

97.7 

93.6 

91.4 


«BW 

Fukuoka 

94.9 

94.8 

95.4 

98.6 

1.4 

4.3 

14.3 

16.0 

8.5 

0.4 

98.6 

95.5 

94.8 


1 ** 

Oita 

94.7 

95.2 

96.1 

0.5 

3.1 

75 

15.1 

16.6 

10.1 

4.7 

99.8 

96.1 

94.7 


T« 

Shimonoaeki 

95.5 

93.5 

94.5 

3.8 

6.5 

95 

15.2 

13.8 

13.3 

8.1 

0.7 

98.6 

935 


: *A 

Hiroshima 

92 2 

92.8 

92.8 

99.3 

2.7 

6.6 

a. 

16.4 

8.9 

3.3 

97.4 

95.5 

92.2 


(SOI 

Matsuyama 

93 0 

94.0 

93.7 

99.2 

1.4 

5.7 

155 

15.6 

9.1 

2.4 

98.9 

96.5 

93.0 


RUJ 

Okayama 

93.0 

91.9 

95.2 

98.9 

2.8 

7.4 

14.2 

17.4 

7.8 

35 

98.3 

94.9 

91.9 


*R 

Osaka 

92.9 

93.5 

95.4 

021 

3.7 

8.9 

15.4 

17.5 

11.1 

3.4 

975 

95.9 

94.8 


0*01 

Wakayama 

95.1 

95.4 

96.8 

0.7 

43 

98 

155 

175 

115 

4.8 

0.6 

97.6 

95.1 


| ftta 

Kochi 

93.5 

93.0 

95.8 

99.5 

521 

», 

14.6 

16.4 

12.2 

4.3 

98.1 

95.6 

93.0 


& 

Tsu 

92.2 

93.0 

95.0 

99.6 

321 

9.7 

15.8 

17.1 

11.2 

3.1 

99.0 

955 

92.2 


*#JS 

Nagoya 

9.24 

90.5 

94.4 

99.0 

29 

93 

15.4 

18.1 

11.8 

9.4 

97.3 

94.1 

90.5 


se 

Hamamatsu 

95.2 

94.5 

97.2 

0.7 

4.7 

10.4 

16.1 

17.6 

12.8 

3.8 

0.1 

96.8 

94.5 



Nnraocu 

91.9 

92.3 

95.2 

99.6 

4.8 

9.1 

14.8 

17.1 

11.1 

5.4 

97.7 

94.9 

915 


JK* 

Tokio 

92.9 

9*2.1 

95.7 

99.7 

2.4 

9.9 

14.2 

18.2 

10.6 

2.3 

98.1 

94.1 

92.1 



Choshi 

94.7 

92.7 

95.7 

99.8 

43 

11.0 

14.8 

15 9 

11.2 

4.5 

99.1 

95.4 

92.7 


?it? 

Irhinomaki 

86.4 

86.9 

90.8 

97.4 

15 

6.1 

12.0 

12.8 

7.0 

0.2 

96.4 

91.4 

864 



Miyako 

84.3 

84.9 

85.4 

95.1 

99.2 

4.0 

6.6 

11.6 

4.9 

98.6 

93.0 

86.6 

845 



Kioto 

88.1 

88.4 

92.0 

95.6 

0.3 

5.5 

12.6 

13.7 

7.6 

0.2 

95.6 

91.8 

88.1 


tt* 

Gifu 

91.8 

89.9 

93-3 

9821 

2.5 

9.2 

13.7 

17.0 

10.1 

2.5 

98.2 

93.1 

89.9 



Nagano 

83.9 

84.1 

86.6 

957 

98.2 

5.0 

10.2 

12.1 

75 

98.2 

935 

86.1 j 

83.9 


?war 

Utaranomiyn 

85.2 

88.9 

90.9 

95.4 

99.4 

4.7 

125 

145 

5.5 

97.3 

93.9 

89.1 

85.2 


«A 

Fukushimn 

87.0 

81.5 

90.0 

94.8 

98.8 

6.1 

10.7 

124 

5.4 

98.4 

94.9 

905 | 

81.5 


; i m 

Yamagatn 

80.0 

»1.0 

84.5 

96.1 

99.0 

4.8 

85 

123 

3.0 

98.9 

92.8 

850 

80.0 


* 

Sakai 

903 

92.3 

94.9 

99.6 

2.5 

75 

14.0 

15.7 

&4 

3.6 

99.9 

i 

95.9 

90.3 


itm 

Kanazawa 

90.3 

91.0 

94.9 

98.8 

1.5 

8.5 

11.0 

155 

9.6 

2.2 

99.4 

93.8 

90.3 


. «* 

Push iki 

87.9 

88.7 

92.7 

9921 

2.1 

9.0 

12 7 

17.4 

10.3 

2.0 

99.2 

925 | 

87.9 


SKiS 

Niigata 

90.6 

90.3 

94.6 

98.6 

2.8 

8.9 

135 

15.1 

9.7 

3.0 

98.7 

93.8 j 

905 


ttffl 

Akita 

80.8 

82.5 

80.5 

96.8 

1.3 

5.5 

10.2 

10.9 

4.6 

0.3 

95.4 

81.9 I 

; 

80.5 


ff# 

Aomori 

82.7 

81.0 

84.7 

92.2 

98.9 

5.0 

9.5 

11.6 

4.6 

99.5 

90.6 

84.9 

81.0 


IBtf 

Hakodate 

78.3 

79.6 

81.1 

94.8 

98.4 

2.4 

7.4 

9.0 

19 

97.4 

88.4 

80.6 ] 

78.3 


85ffE 

Suttsu 

84.8 

85.0 

89.3 

94.6 

0.2 

5.4 

9.4 

115 

5.2 

96.5 

91.8 

83.1 

84.8 


fl-tt 

Sapixiro 

75.3 

74.4 

77.4 

91.2 

95.8 

1.4 

5.2 

55 

0.6 

95.7 

87.2 

76.1 

74.4 


! jju 

Kamikawn 

59.0 

61.7 

65.0 

81.0 

9221 

98.8 

3.4 

47 

0.4 

92.9 

75.0 

70.0 

59.0 


gas 

Erimo 

84.1 

80.5 

86.9 

95.1 


• •• 

... 


... 

• •• 

• •• 

• a. 

... 


' ma 

Kiwhiro 

65.5 

70.5 

71.1 

82.5 

92.8 

975 

99.3 

1.4 

97.2 

88.9 

83.6 

75.6 

65.5 


i n& 

Abashiri 

70.8 

77.0 

76.8 

88.0 

95.7 

0.1 

28 

55 

3.9 

95.8 

90.1 

845 

| 70.8 

J 

\m. 

Nemnro 

77.8 

8.0 

8.1 

8.9 

9.6 

1.7 

4.9 

65 

4.2 

98.1 

92.8 

85.0 

| 77.6 
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fl Month 

— 

n 

<\ H 

ra ! e 

si j -t 

A 

■h. j T - 

+ 

t 

* 


n 

n 

n 


Jj /J 

n 

a ) n 

i 

R 

¥ 

ft?, Locality 

Jnn. 

Feb. 

March 

Ajiril , May 

Jane | July 

Aag. 

Sept. Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 


¥ f% y£ m'+ft 3R 13 

MEAN TENSION OF VAPOUR. 



Naha 

10/2 

9.8 

11.9 

14.9 

17.7 

21.1 

— 

22.3 

22.0 

20.5 

16.8 

13.3 

10.5 

15.9 

08SAS 

Kagoshima 

5.G 

5.5 

7.3 

10.1 

12.3 

16.3 

20.0 

20.4 

17.6 

11.9 

8.7 

6.3 

11.8 

ft** 

Miyazaki 

-5.7 

5.C. 

7.7 

10.7 

12.9 

17.1 

20.8 

21.4 

18.5 

12.3 

9.1 

64 

12.4 

«S* 

Knmamoto 

5.2 

5.1 

6.8 

- 9.7 

12.2 

16.8 

20.5 

20.8 

17.3 

11.6 

8.1 

5.8 

11.6 

feK 

Saga 

5.0 

4.9 

6.3 

9.1 

11.6 

15.8 

19.9 

20.8 

16.6 

11.1 

7.8 

5.8 

11.2 

Ji*» 

Nafoisuki 

5.1 

4.9 

6.4 

9.1 

11.4 

15.5 

19.5 

20.2 

16.3 

10.6* 

7.9* 

6.1 

11.0 

B® 

Itangahara 

4.7 

4.0 

5.9 

8.3 

10.6 

14.5 

19.0 

20.3 

16.0 

10.6 

7.6 

5.3 

10.5 


Fukuoka 

5.0 

4.8 

6.2 

8.7 

11.2 

15.0 

19.4 

20.5 

16.7 

10.8 

7.7 

5.6 

11.0 


Oita 

5.3 

5.1 

6.0 

9.4 

11.9 

16.1 

20.3 

21.4 

18.0 

12.1 

8.5 

6.1 

11.7 I 

'l'M 

Shimonoeeki 

4.9 

4.7 

5.9 

8.5 

11.1 

15.3 

19.5 

20.6 

16.6 

11.1 

7.9 

5.6 

11.0 

JBB 

Hiroshima 

4.4 

4.4 

5.6 

8.3 

10.7 

14.8 

19.1 

19.9 

16.0 

10.4 

7.3 

5.1 

10.5 

Kill 

Matsuyama 

4.7 

4.5 

6.0 

8.7 

11.0 

14.9 

19.1 

20.1 

17.0 

11.3 

7.9 

5.5 

103 

Will 

Okayama 

4.3 

4/2 

5.5 

8.1 

10.5 

14.0 

18.9 

20.0 

16.5 

1*>.7 

7.3 

5.0 

.10.5 i 

#l*lll 

Wakayama^, 
Osaka X 

4.4 

43 

5.6 

8.2 

10.7 

14.8 

13.8 

19.8 

16.4 

10.9 

7.5 

5.1 

10.5 

*K 

4/2 

4/2 

5.6 

8.2 

10.7 

14.9 

19.0 

19.7 

16.6 

10.7 

7.4 

5.0 

104 

5 KJai 

Kochi 

4.6 

4.5 

6.5 

9.6 

11.8 

16/2 

20.1 

20.5 

17.1 

11.5 

H.0 • 

5.3 

11.3 

m 

Ten 

4.3 

4/2 

5.6 

8.5 

11.1 

15.3 

19.6 

20.8 

17.2 

11.2 

IX, 

5.1 

10.9 

I *T?iS 

Nagoya 

4.4 

4/2 

5.4 

8.4 

10.8 

14.7 

18.9 

20.0 

16.9 

10.9 

7.3 

5.1 

10.6 

j me 2 

Hamamatsu 

4.3 

4.1 

5.7 

8/J 

11.5 

15.1 

19.3 

20.4 

17.6 

11.6 

7.7 

5.2 

11.0 

fain 

Nnmazu 

4.4 

4.4 

5.9 

8.7 

11.1 

14.7 

18.5 

19.4 

16.5 

11.2 

7.8 

5.2 

10.7 

## 

Tokio 

3.7 

3.7 

5.1 

8.1 

10.8 

14.6 

18.3 

19.5 

14.5 

10.8 

6.9 

4.4 

10.2 

! m r- 

Choshi 

4.5 

4.5 

6.1 

8.9 

11.8 

14.9 

18.3 

20.1 

175 

12.0 

8.2 

5.4 

11.0 

MB 

Ishinomaki 

3.4 

3.4 

4.2 

6.5 

9.0 

12.8 

16.5 

18.4 

15.0 

9.8 

6.3 

4.3 

9.1 

xx 

Miyako 

3.0 

3.2 

3.8 

5.7 

8.0 

11.5 

14.9 

16.7 

13.8 

8.8 

5.5 

3.7 

8.2 

3X«r> 

Kioto 

4.3 

4.2 

5.3 

7.7 

10.1 

14/2 

18.3 

19.1 

15.9 

10.4 

7.2 

5.2 

10.1 

flic^ 

Gifu 

4.5 

4.2 

5.4 

8.3 

10.7 

14.7 

18.9 

20.1 

16.6 

10.7 

7.4 

5.3 

10.6 


Nagano 

3.5 

3.4 

4.2 

6.3 

8.6 

12.4 

16.1 

17.3 

13.8 

8.9 

5.9 

4.2 

8.7 

-i'-SEft 

Utsuno niya 

3.4 

3.5 

4.6 

7/2 

9.3 

13.0 

17.5 

18.6 

15.5 

9.9 

6.3 

4.1 

5.5 

*aft 

Fuknshima 

3.5 

3.4 

4.1 

6.1 

8.4 

12.1 

16.2 

17.8 

14.6 

9.3 

5.8 

4.2 

8.8 

urn 

Yamagata 

3.5 

3.4 

4.1 

6.1 

8.4 

12.4 

16.3 

17.5 

11.1 

9.0 

6.0 

4.3 

8.8 

m 

Sakai 

4.9 

4.7 

D.< 

8.2 

10.7 

14.0 

19.4 

20.8 

16.7 

1 '.9 

7.8 

5.7 

10.9 

Sri* 

Kanazawa 

4.5 

4.2 

5.1 

7.3 

9.9 

13.9 

18.2 

18.9 

15.6 

10.3 

7.2 

5.2 

10.0 

i tt* 

Fushiki 

4.7 

4.5 

5.3 

7.7 

10.1 

14.6 

18.5 

20.0 

16.4 

10.7 

7.5 

5.5 

10.5 

i «rtS 

Niigata 

4.3 

4.1 

4.8 

7.2 

9.7 

13.8 

17.9 

19.6 

15.9 

10.3 

7.0 

5.0 

10.0 

1 f*Ul 

Akita 

3.t 

3.3 

4.0 

6/2 

8.8 

12.7 

16.5 

17.9 

14.2 

8.8 

5.9 

4.1 

8.9 

w* 

Aomori 

3.1 

3.1 

3.5 

5.4 

7.0 

11.0 

14.6 

16.3 

12.0 

7.9 

5.3 

3.7 

7.8 

)8JK 

Hakodate 

2.5 

2.9 

3.4 

5/2 

7/2 

10.3 

13.7 

15.6 

12.1 

7.0 

4.8 

3.4 

7.4 

SSffi 

Suttmi 

2.9 

3.0 

3.5 

5.1 

7.2 

10.3 

13.6 

15.5 

12.1 

7.6 

4.9 

3.4 

7.4 

fLM 

Sapporo 

2.4 

2.5 

3.1 

4.7 

6.8 

10/2 

13.5 

14.9 

11.4 

7.1 

4.4 

2.9 

7.0 

j-jn 

Kamikawa 

2.0 

2.1 

2.7 

4/2 

6.2 

9.7 

12.9 

14.0 

10.4 

6.3 

4.1 

2.7 

6.4 

as* 

Erimo 

3.2 

3.2 

3.8 

5.3 

6.8 

9.1 

12.2 

14.5 

12.7 


... 

... 



Kualiiro 

2.0 

2.1 

2.7 

4.3 

6.1 

8.9 

11.9 

13.6 

10.9 

6.4 

4.0 

2.5 

6.3 

w* 

Abashiri 

2.3 

2.3 

2.9 

4.6 

6.4 

8.9 

12.0 

13.7 

10.8 

6.8 

4.3 

2.9 

(5.5 

«a 

Nornnxo 


8 -*l 

2.9 

4.5 

2.1 

8.3 

11.1 

13.0 

11.0 

7.3 

4.5 

A 9 

,i | 


• sayss* 
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|\. Mouth 

_ 

- 

2 

ra 

31 

* 

-t 

A 

A 

T 

+ 1 - 

3r 


r 

r 

r 

r 

n 

R 

,8 

R 

R 

.8 

R R 


| Aft Locality 

Jan. 

Fek 

March 

April 

May 

Juno 

July 

Ang. 

Sept. 

Oct. 

Nov. | Dec. | 

Annual 


^ m & 

MEAN RELATIVE HUMIDITV. 


ll 

Naha 

72.1 

72.3 

75.8 

79.8 

82.4 

84.9 

81.4 

80.7 

79.9 

75.8 

72.0 

70.1 

77.3 


Kagoshima 

69.8 

69.1 

71.8 

75 4 

76 4 

81.9 

82.0 

79.0 

77.7 

71.8 

71.0 

70.9 

74.7 

*** 

Miyazaki 

73.0 

71.3 

76.3 

79.3 

78.6 

83.4 

82.9 

82.1 

834 

80.2 

77.7 

74.1 

78.5 

KM: 

Knmnnioto 

7ft 8 

76.1 

76.4 

78 3 

78.2 

81.2 

82.4 

79.6 

79.9 

79.1 

79.7 

79.3 

79.1 

fcK 

Saga 

75.7 

73.7 

73.3 

74.9 

74.9 

79 7 

81.3 

79.9 

77.7 

75.8 

75.7 

77.0 

76.6 

ft* 

Nagasaki 

768 

68.9 

70.9 

74.0 

75.1 

80.3 

81.1 

78.5 

74.8 

69.4* 

69.9* 

70.1 

73.5 

BSC 

ItBngaham 

70.2 

68.8 

70.6 

71.7 

74 8 

813 

839 

82.4 

79.1 

73.7 

72.0 

690 | 

75.0 

HN 

Fukuoka 

74.4 

73.1 

74.7 

77.2 

77.4 

80.4 

81.2 

91.3 

81.6 

78.* 

76.2 

73.5 

77.4 

*9 

Oita 

75.4 

74.4 

78.8 

81.5 

81.6 

85.8 

83.5 

85.4 

86.4 

81.3 

77.8 

75.8 j 

80.8 

ru 

Shimonoscki 

60.8 

20.3 

72.3 

25.9 

77.4 

83.6 

846 

81.1 

78.8 

73.4 

71J0 

69.5 

75.6 

BA 

Hiroshi mu 

72.0 

70.7 

71.3 

74.2 

74.3 

78.3 

80.0 

77.8 

76.2 

73.4 

73.8 

72.6 

74.5 

GUI 

Matsuyama 

71.6 

70.3 

73 8 

77.8 

78.0 

79.4 

80.3 

80.6 

63.2 

803 

76 7 

72.3 

77.0 

■ Bill 

Okayama 

72.2 

69.6 

71.5 

72.3 

72.9 

77 2 

78.8 

77.4 

78.9 

77.1 

76.4 

73.6 j 

74.8 

: ttRlli 

Wakayama f 

71.8 

69.9 

70 7 

71.8 

72.0 

75.6 

77.0 

74.7 

77.0 

76 7 

75.9 

71.8 j 

73.7 

*JR 

Osaka 

65 3 

64.8 

67.3 

69.4 

71.5 

76.2 

77.4 

76.0 

77.4 

74 3 

71-2 

664 

71.4 

K& 

Kochi 

65 8 

63.8 

• 69.5 

76.7 

• 76.6 

84.0 

85.5 

82.7 

81.9 

76.0 

73.1 

68.5 

753 

: * 

Tbu 

69.6 

68.6 

72 3 

76.6 

77.5 

82.1 

83.5 

83.6 

83.9 

80.1 

75.9 

71.2 1 

77.1 


Nagoya 

75.6 

70.3 

69.6 

73 4 

73.4 

77.3 

79.2 

78.6 

80.4 

77.8 

76.5 

75.5 j 

75.6 

j »« 

Hamamatuu 

64.7 

60.3 

66.8 

75.4 

77 8 

83.4 

85.0 

82.9 

83.4 

78.4 

71.9 

67.3 

74.8 


Ntuunzu 

66.2 

64.0 

69.4 

74.1 

75.6 

79 4 

81.4 

79.4 

78.6 

76.2 

73.7 

67.2 

73.8 

** 

Tokio 

63.6 

61.1 

68.3 

74.7 

76.5 

81.3 

83.5 

81.9 

83.0 

79.7 

74.1 

66.4 | 

74.5 

i*T 

Chosbi 

66.6 

65.7 

72.5 

78.6 

82.0 

86.8 

88.5 

87.9 

84.7 

78.1 

73.3 

67.9 

77.7 

s* 

Iahinomaki 

75.7 

72.7 

7L5 

75.1 

78.1 

85.1 

88.7 

88.9 

86.0 

82.1 

78.4 

76.8 

79.9 

ttr 

Miyuko 

67.5 

70.7 

69.7 

71.5 

74.3 

84.1 

H7.S 

86.6 

86.4 

81.4 

71.7 

67.7 

76.6 

v:« 

Kioto 

78.8 

75.8 

74.0 

73.4 

73.6 

76.6 

79.5 

78.0 

80.2 

81.2 

81.7 

79.6 J 

77.8 


Gifu 

77.7 

71.0 

70.7 

74.2 

74.2 

78.0 

79.7 

79.8 

80.8 

78.6 

77 8 

79.3 

76.8 

l<9f 

Nagano 

84.5 

79:9 

74.2 

70.8 

69.6 

76.4 

78.6 

79.5 

79.2 

79.6 

80.5 

82 5 

77.9 


Uteanomiya 

71.7 

69.0 

69.9 

73.7 

76.2 

80.3 

8t.5 

83.9 

83.9 

80.6 

77.8 

72.7 j 

77.0 


Fukuohima 

73.3 

69.0 

67.7 

665 

67.5 

74.4 

80.2 

81.9 

83.1 

81.1 

74.2 

73.9 

74.4 

Hi*# 

Yamagatu 

84.0 

82.0 

76.9 

71.0 

70.0 

76.3 

80.7 

81.4 

83.2 

63.3 

82.9 

84.5 

79.8 

itt 

Sakai 

79.4 

76.8 

75 7 

77.7 

77.5 

82.7 

84.3 

83.6 

82.4 

79.2 

78.5 

78.8 

79.7 


Kanazawa 

81.4 

78.7 

75.1 

74.6 

74.7 

79.9 

83.0 

79.3 

80.8 

79.4 

79.1 

800 

78.8 

ft* 

Foshiki 

85.3 

83.7 

78.8 

80.0 

78.2 

82.7 

83.9 

82.4 

82.8 

80.0 

81.6 

85.3 

82.1 

*i* 

Niigata 

83.5 

81.0 

7631 

76.8 

77.1 

81.8 

84.5 

83.2 

82.3 

79.7 

78.9 

80.2 

80.6 

1 ftffl 

Akita 

79.2 

78.2 

74.8 

73.8 

77.1 

82.1 

85.8 

84.5 

84.1 

80.3 

78.1 

78.5 

79.8 

#* 

Aomori 

80.4 

79.0 

74.0 

71.7 

72.3 

79.3 

81.7 

80.4 

79.0 

75.3 

74.7 

782) 

77.2 

Ms it 

Hakodate 

76.7 

75.4 

71.4 

721 

76.0 

84.5 

85.8 

83.7 

80.0 

74.0 

69.8 

73.3 

76.8 


button 

79.4 

78.6 

75.0 

73.7 

76.9 

844 

86.8 

85.6 

80.1 

73.3 

73.0 

77.4 

78.7 

! 

Sapporo 

81.3 

81.4 

77.0 

71.7 

73.0 

81.0 

84.6 

845 

83.6 

79.5 

77.3 

79.2 

79.5 

JbJU 

Kamiknwa 

90.5 

86.2 

79.3 

73.0 

69.6 

76.7 

80.7 

82.9 

84.5 

82.3 

83.3 

879 

81.4 

&£ 

Kriruo 

83.2 

83.3 

85 3 

86.9 

88.1 

92 2 

93.6 

93.1 

88.0 


• •• 



mat 

Kuahiro 

81.4 

79.6 

76.4 

75.5 

76.5 

82.7 

85.7 

87.7 

85.9 

79.1 

78.4 

79.1 

80.7 

. Wbk 

Abashin 

80.4 

82.2 

79.7 

77.1 

77.6 

834 

85.3 

84.1 

81.6 

75.0 

75.0 

76.5 

79.8 

os 

Ncmuro 

68.7 

74.8 

75.6 

79.4 

82.5 

90 5 

913 

91.1 

85.2 

75.3 

68.8 

66.0 

79 1 


*}&rw 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 15 YEARS, 1891-1905. 


Month 

— 

— 

— 

Pi 

m. 

✓ N 

-fc 

A 

X 

+ 

+ 

■T 

3r 1 

it % LoonUty^v. 

R 

n 

R 


R 

R 


R 

R 

R 

R 

R 

* 

Jan. 

l’eb. 

March 

April 

May 

Jane 

Jnly 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Not. 

Dee. 

Annual i 


ffi fi 

AMOUNT OF PRECIPITATION. 


vm 

Naha 

138.9 

117.6 

153.8 

164.3 

248.0 

298.7 

164.4 

257 5 

191.8 

151.0 

131.2 

111.3 ■ 

21485 1 


Kagoshima 

86.8 

87.8 

101.0 

225.7 

250.1 

340.2* 

235.2 

193.6 

228 5 

124.0 

99.1 

90.8 

2153.3 


Miyazaki 

70.1 

94.2 

200.1 

250.1 

262.4 

335.8 

271.5 

210.8 

344.9 

200.2 

108.5 

.78.6 

2477.2 j 

m* 

Kumamoto 

65.2 

65.6 

124.0 

171.0 

178.1 

279.3 

305.8 

179.3 

137.6 

92.6 

70.3 

53.4 

1722.2 j 

<4H 

Saga 

54.0 

69.4 

122.6 

182.4 

174.3 

265.5 

296.7 

173.1 

145.2 

83.8 

66.5 

57.5 

1691.0 

' 

Nagasaki 

77.4 

78.9 

120.4 

195.2 

187.3 

263.5 

245.4 

216.2 

187.1 

133.6 

84.4 

84.5 

1835.8 

KSC 

Itsugohnm 

81.7 

91.8 

149.8 

234.8 

211.7 

954.7 

382.7 

259.8 

258,4 

120.3 

79.3 

98.8 

2323.8 

*31*3 

Pnkuoka 

63.1 

82.2 

112.6 

128.7 

151.8 

211.5 

293.9 

167.7 

161.7 

90.8 

76.3 

84.0 

16245 


Oita 

42.7 

56.6 

127.1 

128.6 

173.6 

197.1 

216.3 

153.0 

120.0 

146.7 

64.3 

41.8 

1559.7 

TM 

Shimononeki 

60.0 

75.3 

109.0 

149.7 

156.7 

261.2 

259.7 

132.3 

124.3 

93.6 

65.4 

69.3 

1556.9 

m& 

Hiroshima 

44.2 

62.5 

101.4 

161.6 

158.8 

223.9 

218.3 

140.3 

141.9 

99.7 

61.3 

505 

1467.4 1 


Matsnyama 

46.9 

46.7 

87.3 

116.3 

146.6 

171.0 

134.9 

107.7 

148.0 

101.9 

66.8 

55.1 

1279.2 ' 

Will 

Okayama 

37.9 

41.4 

80.6 

100.8 

111.8 

146.9 

162.0 

97.2 

140.3 

94.7 

65.7 

36.0 

11055 

*JR 

Osaka 

50.1 

50.5 

103.3 

144.7 

124.8 

195.9 

195.1 

113.4 

182.8 

115.2 

74.1 

43.7 

1393.6 

#l!f*Ul 

Wakayama 

46.9 

60.7 

105.3 

127.6 

133.1 

209.5 

184.9 

136.9 

211.3 

138.8 

95.3 

54.2 

1507.5 i 

jfr,» 

Kochi 

52.8 

97.4 

184.4 

302.1 

309.7 

352.9 

354.5 

286 5 

395.9 

218 1 

107 4 

72 6 

2731.2 

* 

Tbu 

49.9 

57.4 

110.9 

163.0 

171.0 

246.3 

197.7 

189.0 

295.7 

166.9 

96.6 

53.2 

1798.2 | 

*#a 

Nagoya 

53.9 

55.1 

139.2 

170.0 

167.4 

231.6 

225.7 

171.8 

264.2 

150.0 

92.0 

56.9 

1777.8 i 

«» 

Unma'untan 

55.2 

59.3 

150 7 

163.1 

224.0 

248.4 

229 6 

153.0 

266.2 

1518 

106.4 

70.9 

7222.9 

a* 

Nnmazii 

752 

75.3 

153.6 

201.1 

193.8 

227 2 

252.9 

141.4 

251.8 

157.6 

109.2 

79.4 

1928.6 ! 


Tokio 

55.2 

56.2 

104.2 

141.7 

148.8 

156.7 

151.0 

115.3 

201.7 

169.0 

103.5 

67.8 

1480.2 • 

m- 

Choshi 

89.9 

94 4 

153.4 

170.5 

159 4 

123.8 

122 3 

91.9 

171.2 

217.6 

134.1 

83.5 

1611.7 1 

vie 

Isbinomaki 

42 6 

47.6 

75.1 

89.6 

107.4 

110.4 

154.8 

102.6 

172.0 

127.5 

613 

52.8 

1143.8 ) 

nr* 

Miyako 

67.9 

73.9 

92.5 

98.7 

136.0 

126 9 

143.5 

153.9 

235 4 

184.7 

73.5 

81.7 

11686 

j 

Kioto 

56.6 

66.2 

113.7 

156.6 

147.8 

233,1 

840.6 

163.8 

201.3 

121.8 

77.4 

51.5 

1630.3 j 


Oifu 

70.2 

67.3 

154.8 

205.7 

217.1 

267.3 

327.2 

222.2 

312.5 

144.4 

96.2 

71.1 

2156.2 

AW 

Nagano 

53.3 

512 

13.6 

71.5 

85.7 

105.0 

172.4 

91.6 

123.2 

72.8 

55.3 

55.0 

985.8 

T-WA 

Utsnnomiya 

36.7 

50.8 

96.0 

130.0 

138 8 

1S8.0 

230.8 

195.8 

234.9 

124.5 

79.9 

469 

1553 2 

1 jS& 

Fuknahima 

50.0 

17 7 

75.8 

86 3 

99.5 

116.6 

163.7 

138 1 

193 4 

107.6 

68.8 

62.6 

1210.1 

UiB 

Yamogntn 

88.9 

66.5 

65.1 

64.2 

80.0 

99.2 

163 5 

123.9 

143.7 

87.0 

86 4 

118.4 

1186.8 

m 

Sakai 

205.9 

149.7 

137.7 

134.4 

113 9 

1782 

192.1 

150.5 

2038 

145.2 

159 4 

209.1 

1)79.9 

£W 

Kanazawa 

272.3 

170.2 

154.7 

1625 

160.2 

165.7 

229.4 

199.4 

237.1 

193.2 

269.7 

356.8 

2571.1 

ft* 

Fnshiki 

250.8 

153.5 

130.7 

128.3 

122.3 

135.8 

227.6 

172.0 

210.1 

157.7 

209.9 

326.3 

2225.0 


Niignta 

210.6 

131.8 

107.6 

103.0 

95.0 

118.7 

183.8 

140.9 

198.3 

146.0 

178.1 

229.0 

1812.8 

ftea 

Akita 

110.6 

97.9 

105.4 

107.0 

113.6 

146.8 

227.1 

206.8 

193.4 

172.5 

179.1 

172.6 

1832.8 

#* 

Aomori 

132.0 

104.5 

81.3 

58.2 

76.1 

714 

158.4 

136.9 

137.1 

104.9 

130.5 

175.8 

1)67.1 

®««r 

Hakodate 

58.4 

62.2 

63.3 

65.8 

81.6 

94.8 

143.4 

149.2 

167.2 

122.0 

85.4 

74.1 

1167.3 


Snttsn 

83.1 

83.0 

09.6 

57.0 

64.6 

50.7 

103.3 

113.1 

147.6 

133.2 

125 1 

113.1 

1149.8 

«.« 

Sapporo 

60.9 

58.4 

58.1 

44.5 

62.9 

57.2 

107.3 

99.7 

129.3 

104.1 

89.5 

90.3 

968.7 

jjn 

Kamikuwa 

64.6 

33.8 

53 0 

50.2 

65.6 

81.0 

118.7 

128 8 

110.4 

113.3 

93.8 

86.3 

1029.5 

mm 

Krimo 

21.3 

18.0 

37.5 

50.3 

83.3 

97.0 

131.4 

94.4 

125.7 

111.6 

81.2 

48.2 

905.9: 

WOt 

Knshiro 

38.2 

36.2 

67.3 

90.5 

108.2 

104.8 

105.9 

125.7 

140.7 

103.2 

69.9 

60.1 

1050.8 

ante 

Abash iri 

32.1 

20.7 

39.2 

43.5 

57.6 

72.2 

85.3 

94.0 

106.0 

68.3 

59.4 

48.0 

726.3 

«$ 

Nemnro 


23.8 

469 

61.8 

95.3 

95.0 

90.5 

109.3 

12J.7 

93.5 

79.7 

60.2 

904.3 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 15 YEARS, 1891-1905. 


1 ^ Month 

— 

— 

— 

ra 

E 


•fc 

A 

■Jl 

T 

+ 

h 

& 

1 Jfe£ Locality'^., 

R 

R 

n 

R 

R 

R 


13 

R 

R 

R 


ip 

Jan. 

Fch. 

March 

April 

May 

Juno 

July 

Ang. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 


- - 0 ' & * S fi 


MAXIMUM DAILY AMOUNT OF PRECIPITATION. 




Naha 

149.2 

85.6 

197.9 

351.8 

124.7 

176.6 

184 9 

245.8 

163.6 

217.1 

147.4 

107.0 

351.8 


#&A 

Kagoshima 

53.4 

56.3 

67.4 

112.5 

155.9 

201.9 

206.6 

129.3 

107.4 

140.4 

86.3 

169.2 

206.6 

: 


Miyazaki 50.0 

Kumamoto i 48.G 

148.3 

88.0 

154.8 

188.3 

142.1 

175.9 

305.8 

293.0 

154.3 

147.6 

143.1 

905.8 


m* 

42.8 

56.7 

100.9 

95.4 

127.3 

146.0 

166.9 

75.8 

72.1 

53.1 

41.4 

166.9 


ftK 

Saga 

45.0 

52.6 

57.9 

122.4 

124.9 

147.2 

138.7 

113.2 

131.1 

81.5 

60.2 

40.6 

147.2 

?• 

fi* 

Nagasaki 

04.4 

78.0 

68.8 

117.1 

135.0 

122.2 

158.9 

114.8 

211.1 

127.5 ' 

65.9 

61.2 

211.1 

m 

Itsugnhara 

109.5 

56.5 

112.7 

147.1 

174.9 

223.4 

230.3 

170.9 

171.3 

232.2 

122.2 

97.8 

232.2 

■d 

sis 

Fukuoka 

33.4 

40.1 

48.9 

137.7 

120.0 

185.6 

257.6 

103.3 

129.7 

87.1 

50.7 

36.9 

257.6 

fc 

■kft 

Oita 

38.4 

41.4 

55.3 

80.0 

140.2 

105.3 

183.4 

156.1 

183.6 

327.9 

62.1 

50.4 

327.9 

[ 

TH 

Shimonoeoki 

33.6 

38.7 

42.2 

118.2 

127.0 

338.7 

153.5 

87.9 

94.0 

111.7 

40.9 

32.4 

336.7 

*- 

MA 

Hiroshima 

34.9 

46.0 

40.3 

108.6 

101.7 

159.9 

132.6 

119.1 

116.8 

102.2 

54.1 

39.8 

159.9 


mu 

Matsuyama 

31.6 

25.5 

32.1 

50.2 

80.6 

101.9 

123.1 

86.9 

110.9 

156.9 

45.0 

34.0 

123.1 


mn 

Okayama 

30.0 

28.9 

38.6 

47.1 

46.2 

79.2 

177.4 

75.4 

10J.5 

75.5 

44.6 

24.3 

177.1 


*R 

Osaka 

30.1 

29.1 

73.4 

8J.2 

81.5 

115.2 

130.4 

174.7 

100.0 

66.1 

77.0 

35.3 

174.7 



Wakayama 

38.1 

65.9 

108.8 

50.9 

149.3 

112.5 

189.1 

141.6 

178.4 

142.6 

151.7 

34.8 

189.1 

Igj 


Kochi 

34.7 

127.7 

85.6 

135.3 

183.9 

254.9 

204.0 

199.8 

239.9 

177.7 

98.9 

125.6 

251.9 

| 

* 

Tsu 

31.1 

83.8 

60.2 

82.9 

114.6 

150.3 

135.7 

204.0 

192.8 

190.2 

99.4 

46.il 

201.0 

*vra 

Nagoya 

35.1 

40.6 

95.8 

68.1 

66.5 

144.9 

158.0 

142.9 

210.1 

166.7 

72.0 

54.2 

210.1 



Hamamatsu 

36.3 

63.!) 

120.7 

94.9 

119.5 

169.7 

210.2 

155.7 

222.2 

154.3 

70.7 

53.4 

222.2 


m 

Nuninzu 

47.7 

76.8 

83.6 

93.2 

111.6 

186.4 

297.9 

116.4 

193.9 

221.6 

85.6 

51.0 

221.6 


JR« 

Toldo 

47 7 

47.1 

87.1 

54.1 

84.5 

159.4 

133.0 

132.8 

164.8 

126.1 

99.5 

80.5 

164.3 

| 

l*T 

t.’hoshi 

103.8 

101.3 

117.8 

64.0 

128.7 

71.8 

120.2 

118.3 

154.5 

192.8 

78.4 

53.4 

192.3 

1 

-£■& 

Isbinomnki 

51.4 

47.6 

45.9 

53.0 

60.4 

106.4 

104.3 

100.5 

135.8 

101.2 

49.2 

87.5 

135.3 


Its 

Miyako 

87.2 

42.2 

54.0 

95.7 

162.7 

91.9 

152.6 

194.0 

136.8 

285.4 

65.6 

93.2 

•285.4 

t 1 

sew 

Kioto 

27.7 

49.0 

84.2 

104.9 

08.4 

133.2 

103.7 

161.3 

122.1 

55.4 

49.5 

31.1 

161.3 

M 

tt* 

Gifu 

38.0 

48.7 

80.0 

81.8 

111.0 

128.4 

257.2 

132.0 

212.1 

140.0 

65.9 

58.0 

257 2 


ftFF 

Nagano 

19.0 

36.0 

24.5 

35.0 

50.5 

79.1 

103.2 

6 >.2 

65.8 

48.1 

32.2 

29.9 

108.2 



Utsnnomiya 

34.4 

38.2 

48.8 

57.0 

74.9 

131.9 

91.8 

140.6 

120.8 

79.9 

44.3 

74.1 

1 10.6 


iSA 

Fuknshima 

55.2 

38.3 

66.7 

51.8 

52.8 

74.7 

105.2 

80.2 

152.2 

87.3 

44.1 

71.6 

152.1 


llljf* 

Vamagata 

56.9 

33.8 

31.1 

23.2 

39.1 

14.2 

101.2 

87.7 

121.5 

55.9 

35.6 

111.1 

1245 


* 

Sakai 

63.3 

51.8 

37.0 

77.3 

70.7 

98.6 

134.1 

290.2 

202.0 

197.5 

57.7 

77.3 

2110.2 



Kanazawa 

54.6 

32.8 

09.4 

57.6 

63.2 

146.8 

110.7 

99.0 

120.7 

100.4 

86.0 

63.5 

146.8 


«* 

Fushiki 

49.5 

26.5 

38.6 

60.7 

85.0 

85.2 

98.3 

146.5 

94.7 

79.2 

68.4 

51.7 

146.5 


JSiq 

Niigata 

63.2 

32.5 

31.2 

46.0 

48.3 

105.7 

78.6 

132.7 

116.6 

69.2 

53.6 

54.4 

132.7 

t; 

i*W 

Akita 

31.2 

39.2 

57.7 

41.8 

49.5 

130.9 

118.2 

119.8 

109.5 

74.5 

50.9 

49.0 

130.9 


im 

Aomori 

32.2 

41.6 

30.4 

34.4 

86.5 

40.1 

112.1 

78.1 

108.7 

74.9 

50.6 

51.6 

112.1 


BDiM 

Hakodate 

88.6 

31.1 

34.4 

43.3 

40.1 

60.0 

79.9 

99.2 

101.2 

98.9 

45.7 

28.1 

104.2 



Suttsu 

20.8 

37.1 

25.7 

37.8 

45.3 

54.6 

63.5 

81.7 

100.8 

55.5 

43.2 

32.0 

100.8 

,1 

*L« 

Sapporo 

35.2 

20.0 

27.3 

42.7 

59.2 

29.4 

123.5 

85.6 

65.7 

79.5 

37.0 

28.8 

123.5 

ji 

±JH 

Kamikawa 

16.7 

12.4 

17.4 

27.2 

30.9 

50.6 

127.6 

71.5 

128.1 

•14.8 

22.3 

27.4 

128.1 


K3E 

Krimo 

29.6 

22.2 

44.9 

50.9 

55.2 

126.9 

109.6 

76.5 

83.4 

111.9 

89.1 

38.9 

126.9 


mt 

Knshiro 

34.7 

40.5 

60.4 

80.4 

45.0 

105.5 

120.6 

72.4 

- 93.9 

84.4 

57.1 

81.1 

120.6 

< 

*9£ 

AWshiri 

18.2 

13.4 

60.6 

30.8 

40.2 

56.7 

52.5 

52.7 

81.3 

52.2 

36.4 

47.9 

84.3 

1 

t»3f 

Nemnro 

33.3 

39.2 

36.3 

43.3 

91.4 

116.2 

76.5 

121.7 

59.8 

58.8 

72.9 

112.0 

121.7 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 15 YEARS, 1891-1905. 





$ Month 

- 


— 

ra 

S. 

-k. 

/> 

-t: 

A 

A 

+ 

+ 

t ] 

* l 



)\ 

n 

f] 

n 

)l 

}\ 

)\ 


)\ 

}) 


n 

* 1 

ltfc Locality ' 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nor. 

Dec. 

Annual 1 






m 

>H 

0 

t* 










NUMBER 

OF DAYS 

WITH PRECIPITATION 





;jtw 

Naha 

ia4 

17.1 

17.1 

14.3 

17.6 

17.6 

14.1 

17.9 

18.2 

15.6 

14.8 

15.8 

198.5 

&&& 

Kagoshima 

13.5 

12.8 

16.9 

15.0 

153 

16.7* 

17.1 

14.1 

14.4 

10.4 

8.5 

12.1 

166.7 

f£*t 

Miyazaki 

H.3 

8.3 

15.5 

14.9 

14.9 

16.4 

14.9 

135 

16.1 

12.1 

7.3 

6.9 

149.1 


Kumamoto 

13.1 

11.1 

14.8. 

145 

13.1 

14.7 

16.8 

13.0 

13.8 

9.7 

8.4 | 

12.1 

154.9 

(tK 

Saga 

12.1) 

12 5 

12.6 

13.7 

9.1 

13.3 

13.4 

11.8 

11.5 

8.2 

8.8 , 

I 

9.1 

1:16.9 


Nagasaki 

15.8 

13.5 

15.3 

14.4 

13.4 

14.6 

14.2 

12.6 

13.7 

10.3 

10.5 

15.4 

163.1 

BK 

Itsugaliara 

11.9 

10.9 

12.7 

12.3 

11.4 

12.4 

16.1 

14.2 

13.8 

8.6 

8.6 

11.4 

144.3 

Wfl 

Fukuoka 

10.5 

14.3 

14.8 

13.7 

11.9 

135 

11.8 

11.7 

13.2 

10.1 

10.9 

15.9 

161.1 

k'fi 

Oita 

8.5 

18.5 

13.7 

13.6 

13.1 

14.0 

13.7 

105 

14.6 

8.9 

7.3 

72 

144.0 

'FSW 

Shimonoseki 

15.3 

13.4 

15.0 

13.6 

11.6 

13.1 

13.3 

10.4 

13.4 

9.8 

11.4 

14 5 

154.9 

Kt& 

Hiroshima 

113 

9.8 

12.8 

13.5 

ll.C 

12.1 

12.7 

10.5 

13.5 

83 

8.7 

8.9 

133.7 

*2 111 

Matsuyama 

11.5 

9.7 

14.3 

13.7 

12.5 

13.7 

12.8 

9.9 

13.9 

10.1 

9.1 

11.7 

142.9 

HUl 

Okayama 

7.0 

8.9 

12.6 

12.1 

11.6 

13.4 

12.5 

9.2 

12.7 

9.3 

7.9 

75 

125.6 

k® 

Osaka 

9.1 

10.0 

13.6 

13.6 

13.0 

14.5 

13.2 

11.0 

13.9 

10.7 

9.6 

95 

141.2 

ftKUi 

■Wakayama 

8.7 

10.1 

13.4 

122 

12.2 

13 8 

11.7 

10.2 

14.1 

l°.6 

8.9 

9.0 

135.1 

n*l 

Kochi 

8.3 

8.0 

13.7 

14.7 

13.5 

16.7 

15.9 

145 

16.8 

11.0 

7.5 

7.0 

147.4 

fit 

T»u 

9.6 

10.H 

14.1 

14.9 

13.3 

15.2 | 

15.1 

13.1 

16.0 

125 

10.1 

8.7 

153.4 

«i!rB 

Nagoya 

8.9 

8.3 

12.8 

135 

125 

14.0 

15.7 

11.6 

14.3 

11.5 

9.9 

8.7 

141.8 

SIS 

Hamarnutsu 

7.8 

75 

12.7 

14 9 

12.7 

14.4 

14.3 

9.3 

14.4 

13.0 

9.1 

8.2 

138.1 

«* 

Knmazu 

8.3 

8.9 

13.5 

15.4 

14.7 

15.7 

16.0 

10.5 

15.3 

13.1 

10.5 

8.6 

150.8 


Tokio 

C.9 

7.9 

14.2 

14.7 

13.9 

15.0 

15.5 

11.1 

17.0 

14.1 

9.7 

6.9 

146.7 

m- 

Choehi 

10.0 

10.1 

16.4 

15.3 

14.3 

14.9 

12.7 

85 

145 

14.5 

12.3 

9.6 

153.6 


Ishinomaki 

10.7 

95 

11.6 

12.1 

12.4 

13.8 

16.3 

14.4 

14.9 

13.1 

10.5 

11.3 

150.5 

-tiff 

Miyako 

7.7 

10.5 

11.7 

11.1 

12.9 

14.1 

17.8 

14.9 

16.8 

12.1 

9.9 

9.2 

148.8 

Km 

Kioto 

12.7 

13.0 

155 

14.4 

135 

15.3 

16.9 

12.5 

14.9 

11.2 

11.4 

12.6 

j 1635 

«■¥- 

Gifu 

13.3 

11.0 

12.9 

13.4 

13.5 

14.4 

17.1 

14.1 

14.7 

115 

115 

13.2 

1605 

&» 

Nagano 

19.3 

16.0 

13.9 

12.7 

13.3 

14.3 

16.5 

135 

14.1 

10.5 

12.3 

175 

173.2 


Utsunomiya 

6.5 

7.1 

13.1 

13.9 

155 

16.7 

20.7 

17.0 

16.9 

12.9 

9.0 

5.7 

155.0 

Wfi 

Fuknahima 

13.7 

11.2 

13.1 

11.9 

12.9 

14.1 

18.0 

15.3 

16.5 

11.7 

115 

155 

165.0 

Ul» 

Vamngatn 

22.7 

18.9 

17.5 

13.4 

13 5 

13.6 

16.3 

14.2 

14.1 

15.3 

17.9 

225 

199.9 

m 

Sakai 

25.5 

20.9 

19.1 

13.8 

11.9 

12.9 

14.7 

11.0 

15.9 

15.0 

19.5 

25.3 

2055 

Si* 

KuuaZttwa 

26.7 

22.4 

20.4 

15.1 

14.6 

14.5 

16.7 

12.7 

16.8 

17.2 

20.5 

25.7 

2235 

tt* 

Fushiki 

26.5 

22.1 

19.5 

15.7 

135 

14.6 

16.8 

13.0 

17.1 

17.1 

20.6 

26.0 

222.9 

#» 

Niigata 

28.3 

28.7 

21.9 

15.3 

14.3 

14.3 

16.5 

12.7 

16.9 

18.5 

22.0 

27.0 

231.4 

fcW 

Akita 

26.7 

24.2 

21.5 

14.3 

14.6 

14.7 

187 

15.1 

17.2 

18.4 

22.9 

26.6 

234.8 

am 

Aomori 

25.7 

22.3 

20.4 

12.8 

12.8 

13.1 

14.9 

13.0 

15.9 

17.3 

21.2 

26 3 

215.7 

ffisif 

Hakodate 

20.8 

| 18.1 

18.0 

11.9 

12.5 

13.2 

14.6 

13.3 

16.1 

14.9 

17.4 

215 

192.2 


Suttsu 

25.9 

22.1 

19.1 

11.8 

12.9 

12.7 

13.4 

13.4 

15.9 

18.0 

20.8 

25-7 

211.8 

*L« 

Sapporo 

20.8 

18.2 

183 

12.2 

13.0 

14.3 

12.9 

14.2 

15.9 

17.0 

175 

19.9 

194.0 

±JU 

Kamikawa 

21.5 

17.3 

18.5 

13.6 

13.6 

15.0 

14.6 

15.1 

16.8 

19.6 

20.5 

23.4 

210.3 

S'* 

Eriino 

8.4 

6.9 

8.0 

6.4 

7.6 

8.0 

8.5 

7.9 

8.8 

8.0 

105 

95 

98.6 

MB 

Kushiro 

10.2 

10.3 

125 

11.6 

14.4 

17.6 

16.9 

18.5 

16.1 

125 

10.9 

105 

1 1617 

Wife 

Abashin 

15.9 

13.0 

14.0 

10.0 

12.1 

13.5 

13.1 

125 

13.1 

12.9 

14.0 

15.9 

! 160.2 

ss 

Nemuro 

11.2 

9.4 

11.6 

11.6 

13.7 

16.1 

14.6 

1 15.5 

15.4 

125 

12.1 

122 

. 155.7 



Digitized by Google 


r 


— 131 — 

+ ift *9 

RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 15 YEARS, 1891-1905. 


\ Month 

— 

— 1 h 1 ra 

2L 

, s\ i -fc i a 

A 

T 

+ 

t 

ft 


n 

n | n \.)i 

)\ 

n ;j | ji 

n 

)\ 

H 

fl 

if- 

1 X4 fc Locality - "-^ 

Jnn. 

Feb. : March ! April 

May 

Juno i July : Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Deo. 

Annual 


? & m a 

MEAN CLOUD AMOUNT. 



Naha 

7.5 

8.0 

8.0 

7.6 

8.X 

7.9 

61 

6.0 

5.9 

6.3 

7.1 

7.1 

7.1 


Kagoshima 

5.6 

5.9 

6.6 

6.8 

7.0 

7.9 

6.0 

5.4 

6.1 

5.3 

4.5 

4.8 

6.0 

j 3* 

Miyazaki 

4.0 

4.6 

5.9 

6.3 

6.7 

73 

5.9 

5.X 

6.4 

5.0 

4.0 

3.4 

5.4 

! JS* 

Kumamoto 

5.7 

5.7 

6.4 

6.5 

6.6 

7.4 

0.8 

5.4 

6.1 

5.0 

4.2 

5.1 

5.9 

ttK 

Saga 

6.3 

6.4 

6.6 

6.5 

6.6 

7.4 

7.1 

5.9 

6.5 

5.3 

4.6 

5.8 

6.3 

ft* 

Nagasaki 

6.4 

6.4 

6.6 

6.6 

6.7 

7.5 

6.9 

5.5 

6jD 

6.1 

4.8 

6.0 

6.2 

m 

Itaugnham 

5.5 

5.8 

6.4 

6.7 

6.4 

7.6 

7.7 

6.7 

7.1 

5.7 

4.5 

5.1 

6.2 

ISM 

Fukuoka 

6.3 

6.9 

6.7 

6.4 

6.4 

7.2 

6.0 

5.2 

6.3 

5.3 

6.4 

6.3 

0.3 

Aft 

Oita 

5.X 

5.5 

6.X 

6.3 

6.4 

7.X 

6.4 

5.0 

6.5 

5.6 

4.4 

4.6 

5.7 

TM 

Shimonoseki 

7.2 

7.2 

6.9 

6.7 

6.5 

7.4 

6.9 

5.7 

0.7 

5.6 

5.5 

6.9 

6.6 

a& 

Hiroshima 

6.7 

6.0 

6.2 

6.2 

6.4 

7.2 

6.7 

5.5 

6.0 

5.2 

4.7 

5.5 

6.0 

cm 

Matsuyama 

5.3 

5.9 

6.3 

6.3 

6.5 

7.2 

6.7 

5.4 

6.6 

5.5 

4.8 

6.0 

7.3 

wm 

Okayama 

5.2 

5.5 

6.4 

6.5 

6.7 

7.5 

7.1 

5.9 

7.1 

5.8 

4.6 

4.7 

6.1 

*& 

Osaka 

5.2 

5.3 

6.X 

6.3 

6.5 

7.1 

6.0 

5.2 

6.4 

6.6 

4.5 

4.5 

5.8 

ttWUi 

Wakayama 

6.3 

6.X 

6.7 

6.7 

6.9 

7.7 

7.1 

6.0 

7.1 

0.2 

5.5 

5.8 

6.5 

25 Xu 

Kochi 

44 

4.8 

6.X 

6.4 

6.8 

7.8 

7.1 

5.9 

7.0 

5.5 

4.1 

3.7 

5.8 

* 

Tsu 

4.3 

5.2 

6.2 

6.6 

6.9 

7.5 

7.2 

6.0 

6.9 

6.0 

4.6 

4.3 

0.0 

*a-a 

Nagoya 

4.9 

4.6 

5.7 

6.4 

6.8 

7.5 

7.3 

6.0 

6.7 

5.7 

4.5 

4.5 

5.9 

m 

Hamamatsu 

4.3 

4.6 

6.X 

6.9 

7.3 

7.9 

7.7 

6.5 

7.3 

6.4 

48 

3.8 

6.2 

m 

Numazu 

4.6 

5.2 

6.0 

7.2 

7.0 

8.2 

8.1 

6.8 

7.4 

0.8 

5.0 

3.9 

6.4 

## 

Tokio 

4.X 

4.5 

6.2 

6.7 

6.9 

7.7 

7.4 

6.4 

7.2 

6.7 

4.6 

3.6 

6.0 

a* 

Choshi 

4.8 

5.2 

6.7 

6.9 

7.0 

7.8 

7.3 

6.0 

6.9 

6.9 

5.3 

4.2 

6.3 

u* 

Lsbinomaki 

5.2 

5.X 

5.9 

6.3 

6.6 

7.6 

8.0 

7.4 

7.3 

6.1 

5.2 

5.2 

6.3 


Miyako 

4.7 

5.2 

5.7 

6.5 

0.8 

7.7 

7.9 

7.2 

7.5 

5.8 

4.9 

4.0 

6.2 

m 

Kioto 

6.1 

6.4 

6.7 

0.8 

7.0 

7.7 

7.6 

6.2 

7.2 

6.0 

5.1 

5.4 

0.5 


Gifu 

4.9 

4.7 

5.4 

6.0 

6.2 

6.9 

6.9 

5.8 

6.5 

5.2 

4.4 

4.7 

5.6 


Nagano 

6.4 

6.X 

0.4 

0.4 

6.9 

7.7 

7.6 

6.0 

7.4 

6.3 

5.3 

5.8 

6.6 

¥«5# 

Utsunomiya 

3.4 

3.8 

5.5 

6.4 

6.7 

7.8 

7.9 

7.1 

7.5 

6.2 

3.9 

2.9 

5.7 

Ufi 

Fukuahima 

5.9 

5.8 

6.1 

6.5 

7.0 

7.8 

8.1 

7.5 

7.7 

6.6 

5.3 

5.9 

6.7 

j m& 

Vamagata 

7.6 

7.2 

7.0 

6.4 

6.7 

7.4 

7.0 

• 6.8 

7.2 

6.4 

6.4 

7.4 

7.0 

* 

Sakai 

8.4 

8.X 

7.3 

6.6 

0.4 

7.5 

7.2 

5.8 

7.2 

6.4 

6.6 

7.9 

7.1 

Uw 

Kanazawa 

8.7 

8.4 

7.6* 

7.0 

7.0 

7.7 

7.7 

6.4 

7.3 

6.7 

6.8 

8.2 

7.5 

tt* 

Fuabiki 

8.6 

8.0 

7.4 

6.8 

6.8 

7.7 

7.7 

6.4 

7.4 

6.8 

6.8 

8.1 

7.4 

Sr» 

Niigata 

8.8 

8.3 

7.7 

6.7 

6.8 

7.4 

7.5 

6.3 

7.1 

6.8 

7.3 

8.3 

7.4 

I*:® 

Akita 

9.1 

8.7 

8.X 

7.1 

7.4 

7.9 

8.1 

7.0 

7.2 

6.7 

8.1 

8.8 

7.8 

»* 

Aomori 

8.X 

7.8 

7.0 

5.7 

6.0 

6.6 

7.0 

6.0 

6.2 

6.0 

7.2 

8.2 

68 

W» 

Hakodate 

7.2 

7.0 

6.7 

6.1 

6.6 

7.4 

7.9 

7.2 

6.7 

5.5 

6.5 

7.4 

6.8 

SR 

Suttau 

9.1 

8.7 

8.1 

6.4 

6.8 

7.3 

7.0 

7.1 

6.8 

6.6 

8.1 

8.9 

7.6 

#.« 

Sapporo 

7.2 

7.2 

6.8 

6.2 

0.6 

7.2 

7.3 

6.8 

6.6 

5.8 

6.9 

7.0 

6.8 

| ±;« 

Kamikawa 

7.8 

7.3 

7.4 

6.6 

6.8 

7.4 

7.0 

7.0 

7.6 

7.1 

8.0 

82 

74 

: ttS 

Erimo 

6.0 

5.9 

5.9 

6.2 

7.0 

8.X 

8.4 

7.8 

6.9 

5.4 

6.1 

64 

6.7 

m 

Kushiro 

5.0 

5.4 

6.0 

6.7 

7.5 

8.1 

84 

8.6 

7.6 

5.6 

5.2 

4.7 

6.6 

1 WiE 

Abash iri 

7.2 

7.0 

6.8 

6.5 

7.3 

7.5 

7.7 

7.2 

6.9 

6.9 

65 

6.8 

6.9 


Nemuro 

5.8 

5.8 

5.9 

6.5 

7.3 

8.3 

8.3 

8.4 

7.3 

5.7 

5.0 

5.2 

6.6 
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Month 
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— 

— 

ra 

a 

/> 

-b 

A 

il 

+ 

-f- 

t 



n 

n 

n 

Ji 

r 

r 

n 

r 

r 

r 

R 

» 


Jft %, Locality\^ 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

Juno 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Not. 

Dec. 

Anunnl 


« 0 ft 

NUMBER OF CLEAR DAYS. 


SEW 

Naha 

0.9 

0.8 

0.8 

0.9 

0.8 

0.5 

1.7 

1.6 

2.1 

2.6 

1.4 

1.8 

15.9 1 

BS&fi 

Kagoshima 

5.3 

4.9 

3.1 

3.4 

3.4 

1.1 

2.8 

4.1 

4.3 

7.5 

8.6 

7.6 

56.1 [ 

'«'** 

Miyazaki 

11.9 

9.0 

6.2 

5.0 

4-0 

1.4 

4.7 

5.9 

3.2 

6.8 

11.3 

14.1 

83.5 


Kumamoto 

4.2 

4.2 

3.3 

4.5 

3.9 

1.2 

1.9 

4.5 

3.3 

7.9 

9.6 

6.2 

54 7 

ffeH 

Saga 

2.4 

2.4 

2.8 

3.6 

2.9 

1.0 

1.2 

2.0 

2.2 

6.7 

7.5 

4.5 

39.2 


Nagasaki 

2.2 

2.9 

2.7 

3.7 

3.1 

1.5 

1.6 

3.9 

3.7 

7.9 

7.5 

3.7 

44.7 

m. 

lttmgabara 

5.6 

3.7 

4.1 

4.6 

4.5 

1.5 

1.1 

2.9 

1.9 

4.7 

8.5 

6.3 

49.4 

*5 S3 

Fnkuoka 

1.4 

' 2.1 

3.1 

3.7 

4.0 

2.3 

2.2 

4.7 

3.8 

5.0 

6.1 

3.7 

42.7 


Oita 

4.8 

3.3 

3.7 

4.2 

3.5 

1.6 

3.7 

5.9 

3.0 

5.5 

7.8 

6.9 

53.9 

TM 

Shimonoscki 

0.7 

1.1 

2.0 

3.6 

3.3 

1.3 

1.6 

3.4 

2.3 

4.8 

4.6 

2.5 

31.2 

«£> 

Hiroshima 

1.7 

2.1 

3.5 

4.4 

4.3 

1.5 

2.3 

4.3 

2.6 

6.3 

6.3 

3.4 

42.7 

<£Ul 

Matsuyama 

2.6 

3.1 

3.2 

4.3 

4.2 

2.1 

2.6 

5.1 

3.2 

6.0 

6.6 

4.1 

47.1 

mm 

Okayama 

4.4 

3.3 

2.3 

3.9 

4.0 

1.8 

1.7 

4.1 

2.1 

4.8 

7.5 

6.3 

46.2 

*K 

Osaka 

3.7 

2.4 

2.8 

3.5 

3.8 

2.1 

1.9 

3.9 

2.9 

4.9 

7.9 

6.6 

3.9 

*i8»: iii 

■Wakayama 

1.5 

1.6 

2.2 

3.3 

3.1 

1.0 

2.1 

3.1 

1.8 

3.2 

4.7 

2.4 

30.2 

Wife 

Kochi 

10.1 

6.3 

4.1 

4.3 

3.1 

1.1 

2.2 

4.7 

2.9 

6.3 

10.2 

12.1 

07.5 

i* 

Tbu 

4.7 

2.9 

3.0 

3.3 

2.9 

1.2 

1.3 

2.4 

2.1 

4.9 

7.8 

7.6 

44.1 

*#S 

Nagoya 

5.2 

5.9 

4.7 

4.1 

3.2 

1.8 

1.6 

3.3 

2.7 

6.3 

8.0 

7.6 

54.4 


Hamamatsu 

9.1 

7.7 

4.0 

3.5 

2.6 

1.1 

1.4 

2.4 

2.0 

3.6 

9.1 

12.0 

58.6 

ffl* 

Numazu 

9.4 

6.5 

3.9 

2.8 

1.7 

0.5 

0.7 

2.1 

1.2 

2.7 

8.0 

11.7 

51.3 

*3* 

Tokio 

11.6 

7.9 

4.7 

3.1 

2.4 

0.9 

1.3 

2.1 

1-3 

3.1 

8.7 

13.3 

60.3 

*%* 

Choshi 

8.9 

6.1 

3.6 

2.7 

2.7 

0.9 

1.4 

3.5 

2.3 

1.9 

5.8 

10.9 

50.7 | 


Ishinomaki 

3.5 

3.3 

3.1 

3.3 

2.2 

1.1 

0.5 

0.9 

2.5 

2.9 

4.2 

3.2 

30.7 

«ar 

Miyako 

5.9 

3.9 

3.1 

2.7 

2.3 

1.2 

0.9 

1.8 

1.4 

3.9 

4.9 

5.8 

:i7.9 


Kioto 

2.1 

1.4 

2.1 

2.7 

2.4 

1.5 

1.1 

2.5 

1.5 

3.7 

4.8 

3.7 

29.7 


Gifu 

4.7 

4.6 

4.7 

4.7 

4.2 

2.5 

1.7 

3.1 

3.0 

7.4 

7.7 

5.5 

53.8 


Nagano 

2.9 

2.7 

3.3 

3.5 

2.0 

0.9 

0.8 

2.0 

0.9 

3.1 

4.8 

4.1 

31.1 


rtsnnomiya 

13 5 

11.0 

6.1 

3.5 

2.7 

0.8 

0.5 

0.9 

0.7 

3.7 

11.8 

16.0 

71.1 

Kift 

Fukushima 

1.8 

1.5 

2.3 

2.4 

1.7 

1.2 

0.5 

1.0 

1.2 

2.1 

3.3 

2.3 

21.3 

W>f5 

Yamagnta 

0.3 

0.7 

1.6 

• 3.1 

2.3 

1.5 

0.7 

1.9 

1.4 

2.2 

2.7 

1.3 

19.7 

IS 

Sakai 

0.2 

0.5 

1.9 

3.7 

4.0 

1.6 

1.5 

3.6 

1.2 

1.9 

2.2 

1.2 

23.5 


Kanazawa 

0.4 

0.4 

1.7 

2 3 

2.3 

1.3 

1.5 

2.6 

1.8 

2.6 

2.9 

1.1 

20.9 


Fushiki 

0.3 

0.6 

1.7 

3.2 

2.8 

1.3 

1.0 

2.9 

1.5 

2.6 

3.2 

1.3 

22.4 

53ri.il 

Niigata 

0.1 

0.1 

1.3 

3.0 

2.1 

1.2 

0.9 

3.4 

1.7 

1.9 

1.3 

0.7 

179 

f*m 

Akita 

0.1 

0.2 

0.3 

2.3 

1.8 

1.0 

1.5 

2.5 

1.5 

2.3 

0.9 

0.5 

14.9 

W# 

Aomori 

0.3 

0.9 

1.5 

4.7 

4.3 

2.3 

1.7 

3./ 

3.5 

4.1 

1.7 

0.6 

29.3 

HOT 

Hakodate 

0.5 

1.2 

1.9 

3.2 

2.6 

1.3 

0.9 

1.6 

2.7 

4.3 

2.4 

0.7 

23.2 1 

iSffi 

Knttsn 

0.1 

0.3 

0.5 

3.5 

2.5 

1.5 

0.7 

1.5 

2.5 

2.7 

0.9 

0.1 

16.8 ! 


Sapporo 

0.4 

0.7 

1.7 

3.1 

2.7 

1.3 

1.1 

1.9 

3.1 

3.2 

1.1 

1.1 

21.4 | 

-till 

Kamiknwa 

0.5 

0.9 

1.7 

2.3 

2.6 

1.2 

0.6 

0.0 

0.4 

1.2 

0.5 

0.5 

13.1 

«s 

Erimo 

1.4 

2.0 

1.6 

2.2 

1.1 

0.2 

0.0 

0.0 

1.1 

3.4 

1.2 

1.3 

15.5 

Hitt 

Kushiro 

5.5 

3.5 

2.5 

2.6 

1.3 

0.5 

0.5 

0.1 

1.4 

5.1 

5.4 

7.1 

35.6 

ffl£ 

Abashiri 

0.8 

1.3 

2.1 

3.0 

1.7 

1.1 

1.0 

1.7 

2.2 

3.3 

1.8 

2.2 

22.2 j 


Nemuro 

3.2 

2.8 

3.5 

2.7 

1.1 

0.7 

0.3 

0.3 

2.4 

3.9 

3.5 

5.2 

•29.6 | 


t 

\ • 
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eg 
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JU 
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-t: 

A 

A 

+ 

+ 

t 

A i 

| 

r 

r 

r 

r 

r 

r 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

if- 

| 1ft :& Locality . 

Jnn. 

Feb. 

March 

April 

May 

Jnno 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annnal 


& % B «C 

NUMBER OF CLOUDY DAYS. 


mm 

Naha* 

1(5.7 

18.0 

18.8 

16.5 

20.0 

18.0 

10.7 

8.2 

9.3 

11.1 

14.5 

15.5 

177.3 


Kagoshima 

10.0 

9.4 

13.8 

14.5 

10.3 

18.9 

13.3 

7.6 

11.1 

9.8 

6.4 

6.1 

137.2 


Miyazaki 

5.7 

6.0 

11.5 

135 

14.9 

15.5 

11.7 

6.9 

12.4 

10.3 

5.6 

4.5 

119.1 


Kumamoto 

7.9 

8.4 

11.4 

13.5 

14.2 

10.6 

13.3 

7.5 

11.3 

8.8 

5.5 

6.6 

125.0 

fc K 

Saga 

9.5 

10.5 

12.0 

13.4 

13.3 

10.1 

14.2 

8.3 

11.8 

8.7 

0.3 

9.9 

134.0 


Nagasaki 

11.1 

11.3 

12.5 

13.9 

14.5 

10.0 

14.1 

7.7 

10.9 

8.7 

6.2 

10.8 

138.2 


Itmigahara 

8.0 

9.3 

13.8 

14.7 

13.G 

17.9 

18.7 

14.4 

14.5 

8.5 

5.7 

7.5 

140.0 

! ism 

Fukuoka 

12.3 

13.2 

13.5 

13.5 

13.3 

15.0 

13.5 

7.3 

12.5 

8.5 

0.3 

11.7 

141.3 

Aft 

Oita 

5.7 

7.0 

11.1 

12.5 

12.5 

14.9 

12.0 

6.5 

12.1 

9.6 

5.3 

4.7 

11.4 

TW 

Shimonoseki 

14.3 

12 5 

14.3 

14.0 

13.8 

16.0 

14.1 

8.4 

12.7 

9.1 

7.3 

12.3 

148.8 

] m& 

Hiroshima 

7.3 

0.8 

10.5 

11.9 

12.3 

15.3 

13.8 

8.4 

12.9 

7.7 

4.7 

6.2 

117.8 

SUi 

Mateuyama 

7.5 

7.0 

11.8 

12.8 

13.7 

16.1 

13.5 

8.5 

12.6 

8.9 

6.6 

7.5 

126.5 

Wih 

Okayama 

(5.5 

6.5 

11.5 

13.0 

14.7 

17.4 

15.7 

10.2 

15.4 

10.6 

6.0 

5.4 

133.5 

*& 

Osaka 

5.4 

5.5 

10.0 

11.6 

12.0 

14.9 

12.3 

7.1 

11.3 

9.1 

5.1 

4.3 

109.2 

1 «»ih 

"Wakayama 

8.5 

7.9 

13.1 

14.0 

10.2 

17.9 

15.6 

10.0 

15.9 

11.9 

7.1 

7.1 

145.9 

X to 

Kochi 

5.7 

5.8 

11.3 

13.7 

15.5 

17.8 

16.3 

10.1 

15.5 

10.5 

5.5 

3.8 

131.4 

* 

Tsn 

4.7 

4.9 

10.7 

13.3 

14.7 

10.5 

14.7 

9.1 

13.9 

12.2 

6.0 

3.6 

124.3 


Nagoya 

4.7 

4.1 

9.3 

12.9 

14.1 

17.4 

15.e 

9.9 

12.5 

10.8 

5.7 

4.5 

121.5 

«« 

Hamamatan 

5.9 

5.8 

12.0 

15.4 

17.3 

19.7 

18.3 

12.3 

16.9 

13.4 

7.6 

4.9 

149.7 

B* 

Numazn 

7.8 

7.5 

13.7 

10.6 

18.0 

20.4 

20.3 

13.8 

16.3 

14.1 

8.1 

5.1 J 

161.6 

*« 

Tokio 

5.9 

5.4 

12.3 

13.5 

14.7 

17.7 

1G.6 

11.5 

15.0 

13.5 

7.3 

4.5 

137.9 

| DH’- 

Chochi 

8.3 

8.3 

14.0 

14.5 

15.0 

17.9 

15.9 

10.4 

14.0 

13.9 

8.1 

5.8 

146.8 

E* 

Isbiuomaki 

0.2 

4.8 

8.7 

11.3 

12.5 

10.0 

18.1 

15.5 

14.1 

10.8 

6.3 

5.7 

130.0 

i «2T 

Miyako 

5.3 

5.9 

9.4 

11.9 

14.2 

17.5 

19.4 

15.5 

16.1 

10.3 

5.6 

4.5 

135.7 

Sffi 

Kioto 

8.7 

9.3 

13.0 

13.7 

15.0 

17.0 

10.9 

10.5 

15.0 

10.4 

6.6 

6.7 

143.5 


Gifu 

4.1 

4.0 

7.9 

10.5 

11.9 

14.9 

13.5 

9.(5 

12.3 

8.9 

4.6 

5.3 

107.5 j 

! 

Nagano 

11.3 

8.G 

12.0 

12.2 

13.5 

17.7 

17.1 

11.9 

15.7 

12.1 

7.1 

9.3 

148.7 I 

?#a 

Utaunomiya 

3.7 

4.5 

9.9 

12.4 

13.2 

18.1 

18.5 

12.9 

15.5 

12.0 

5.7 

3.1 

129.5 

IBS 

Fukuahima 

7.3 

5.9 

10.5 

11.4 

14.6 

17.0 

19.9 

13.9 

15.7 

11.7 

6.0 

8.1 

142.6 j 

■ 

Vamagata 

15.4 

12.3 

14.3 

12.1 

13 3 

10. 1 

17.7 

13.5 

15.0 

12.1 

11.3 

10.3 

109.3 

; $ 

Sakai 

22.5 

18.0 

17.1 

13.5 

13.3 

17.4 

15.9 

8.4 

14.5 

11.5 

12.3 

19.3 

184.3 

! &* 

Kanazawa 

23.9 

20.1 

18.5 

14.6 

15.1 

18.2 

18.2 

12.1 

15.7 

12.7 

14.4 

21.7 

205.2 

ft* 

Fuahiki 

23.7 

18.1 

17.5 

14 6 

15.5 

18.1 

19.1 

11.9 

15.8 

13.3 

14.7 

21.3 

203.6 

*ii« 

Niigata 

24.1 

19.1 

17.9 

12.9 

13.3 

10.5 

10.9 

11.5 

14.4 

14.6 

15.9 

21.3 

198.3 

I *H 

Akita 

20.4 

22.0 

20.2 

15.5 

17.1 

19.3 

20.0 

15.0 

14.6 

13.9 

19.9 

24.9 

229.5 

It* 

Aomori 

20.1 

10.7 

14.1 

9.2 

10.1 

12.7 

14.7 

10.4 

11.5 

8.7 

14.9 

20.9 

104.1 

mi 

Hakodate 

13.8 

11.3 

11.9 

9.9 

13.7 

17.3 

18.7 

15.2 

13.7 

7.2 

10.5 

15.2 

158.5 

' m 

Sntteu 

26.1 

22.1 

21.1 

12.1 

14.8 

15.5 

17.9 

15.1 

13.9 

12.3 

19.8 

25.0 

216.3 

j «.« 

Sapporo 

13.5 

12.4 

12.1 

113 

12.9 

14.0 

10.3 

13.7 

12.1 

8.4 

.12.2 

13.0 

152.5 . 

| un 

Kamikawa 

17.0 

13.1 

17.0 

12.8 

M2 

15.7 

10.9 

16.0 

15.7 

13.8 

19.3 

21.5 

! 193.7 | 

vat 

Erimo 

7-7 

6.5 

8.9 

9.9 

138 

19.3 

21.8 

17.4 

13.8 

6.9 

8.1 

10.3 

144.4 

mu 

Knahiro 

0.5 

7.1 

9 9 

13.3 

17.1 

20.2 

22.3 

22.7 

18.3 

8.9 

7.1 

0.1 

| 159.3 

Wit 

Abash iri 

14.4 

11.8 

12.2 

12.0 

10.0 

16.5 

18.1 

15.4 

14.1 

9.3 

11.0 

13.5 

j 164.3 

sa 

Nemtiro 

8.1 

8.0 

9.0 

12.5 

20.0 

27.2 

28.7 

28.7 

16.1 

10.3 

8.5 

7.0 

| 184.1 
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iSm 

E3 

£ 

JU 

/% 

-fc 

A 

A 

+ 

+ 

t 

* | 


fl 

n 

n 

n 

n 

Jl 

n 

n 

n 

n 

n 

R 

* 

ft Locality N. 

Jan. 

Feb. 

Starch 

April 

Stay 

June 

July 

Ang. 

Sept. 

Oct. 

Not. 

Dec. 

Annual 1 


^ n j & m m 


MEAN WIND. VELOCITY. 


1 m m 

Naha 

5.4 

6.1 

4.9 

3.7 

3.7 

3.4 

3.4 

3.7 

4.5 

5.0 

6.0 

5.8 

4.6 1 


Kagoshima 

3.5 

4.0 

4.1 

3.7 

3.5 

3.3 

3.4 

3.4 

3.5 

3.7 

3.5 

3.6 

3.6 8 

«»* 

Miyazaki 

3.3 

3.7 

3.2 

3.1 

3.1 

3.0 

3.4 

3.2 

2.7 

2.5 

2.8 

3.5 

3.1 I 

** 

Kumamoto 

1.6 

2.0 

2.2 

2.0 

1.8 

1.8 

1.9 

1.7 

1.8 

1.8 

1.6 

1.7 

1.8 I 


Saga 

2.1 

3.6 

2.8 

2.6 

2.2 

2.3 

2.4 

2.1 

2.2 

2.1 

2.0 

2.2 

2.3 1 


Nagasaki 

4.0* 

4.4* 

4.3 

4.3 

3.8 

3.8 

4.5 

3.8 

3.5 

3.3* 

3.4* 

4.2* 

3.8 9 

Bfii 

Itsugabaru 

3.0 

3.2 

3.1 

3.1 

2.9 

2.9 

3.2 

2.9 

2.9 

2.5 

2.8 

3.3 

3.0 1 

*3«] 

Fukuoka 

3.5 

3.5 

3.3 

3.2 

2.9 

2.7 

2.9 

2.5 

2.3 

2.2 I 

3.0 

3.7 

3.0 I 

Aft 

Oita 

2.7 

2.7 

2.2 

2.1 i 

1.9 

1.7 

1.8 

1.8 

1.8 

1.9 

2.3 

2.8 

2.1 I 

i-aa 

Shiuionoseki 

5.4 

5.2 

4.9 

5.0 

4.8 

4.2 

4.1 

3.9 

3.0 

3.3 

4.3 

5.8 

4.5 J| 

.«& 

Hiroshima 

3.1 

3.3 

3.4 

3.1 

3.0 

3.1 

3.0 

3.2 

3.2 

3.5 

3.2 

3.3 

3.2 | 

42 III 

Matsuyama 

2.9 

3.0 

2.8 

2.6 

2.3 

2.2 

2.2 

1.9 

1.8 

1.9 

2.4 

2.9 

2.4 9 

Will 

Okayama 

2.3 

2.5 

2.4 

2.5 

2.3 

2.3 

2.3 

2.4 

2.1 

1.8 

1.8 

2.2 

2.2 1 

■Am 

Osaka 

3.3 

4.0 

3.9 

3.9 

3.6 

3.6 

3.6 

3.4 

3.3 

3.0 

3.3 

4.0 

3.6 1 

infill 

Wakayama 

3.6 

3.6 

3.5 

3.4 

3.1 

3.1 

3.0 

8.0 

2.8 

2.7 

3.2 

3.7 

3.2 I 

ftfei 

Kochi 

2.6 

2.8 

2.5 

2.2 

1.9 

1.5 

1.5 

1.8* 

1.9 

2.0 

2.3 

2.5 

2.1 I 

m 

Tbu 

4.1 

4 3 

3.9 

3.7 

3.5 

3.1 

3.2 

3.0 

3.1 

3.0 

3.3 

4.1 

3.5 | 


Nagoya 

2.9 

3.4 

3.5 

3.2 

3.0 

2.6 

2.4 

2.4 

2.4 

2.4 

25 

2.7 

2.8 1 

»t2 

Hamamatsu 

4.1 

4.5 

4.0 

3.6 

3.3 

2.8 

2.8 

2.6 

2.9 

3.0 

35 

4.1 

3.4 1 

Wflt 

Numnzu 

3.6 

3.6 

3.6 

3.6 

3.6 

3.3 

3.3 

3.2 

3.2 

3.1 

8.3 

4.0 

3.5 1 


Tokio 

3.4 

4.0 

4.1 

4.0 

4.1 

3.6 

3.5 

3.5 

3.6 

3.3 

3.2 

3.5 

3.6 I 

m- 

t'hoshi 

5.6 

6.0 

6.9 

6.6 

6.0 

5.3 

5.3 

5.1 

0.1 

6.3 

5.2 

5.3 

5.8 | 


Ishwomaki 

6.0 

6.2 

6.5 

5.7 

5.7 

4.3 

3.8 

40 

3.7 

4.5 

6.1 

6.1 

51 i 

a a 

Miyako 

3.2 

3.1 

3.2 

3.2 

2.7 

1.8 

1.5 

1.7 

2.0 

2.2 

2.6 

3.1 

2.5 M 


Kioto 

1.9 

2 2 

2.3 

2.4 

2.2 

2.0 

1.9 

1.9 

1.7 

1.5 

1.6 

1.8 

2.0 1 


Gitu 

2.4 

2.9 

3.0 

2.8 

2.6 

2.4 

2.3 

2.2 

2.1 

2.0 

2.2 

2.4 

2.4 1 

&Ff 

Nagano 

1.8 

2.2 

3.1 

3.6 

3.3 

2.7 

2.3 

2.4 

2.7 

2.4 

1.9 

1.9 

2.5 1 


Utsunoaiiya 

1.6 

1.8 

2.1 

2.1 

2.0 

1.7 

1.6 

1.6 

1.6 

1.4 

1.3 

1.6 | 1.7 1 

*sa 

Fukushima 

3.2 

3.3 

3.5 

3.5 

3.3 

2.5 

2.3 

2.0 

1.8 

1.9 

2.7 

3.3 j 

•2.8 I 

iii 

VnmagAta 

1.6 

1.8 

2.3 

2.5 

2.6 

2.0 

1.9 

1.7 

1.6 

1.6 

1.9 

1.8 

1.9 I 

« 

Sakai 

4.0 

3.8 

4.1 

3.9 

3.4 

3.4 

3.5 

3.2 

3.3 

3.1 

3.3 

35 

3.6 1 


Kanazawa 

2.8 

2.7 

2.5 

2.5 

2.5 

2.1 

2.1 

2.0 

1.9 

2.0 

2.5 

3.2 

2.4 1 

tt* 

Fushiki 

4.4 

3.9 

4.6 

4.7 

4.2 

3.9 

3.6 

3.6 

4.8 

4.4 

4.4 

4.2 

4.2 1 


Niigata 

7.2 

6.9 

5.8 

4.7 

4.6 

3.8 

3.7 

3.5 

3.9 

4.4 

5.7 

7.3 

5.1 

fAlU 

Akita 

6.6 

6.2 

6.2 

5.5 

5.0 

3.9 

3.5 

3.4 

3.5 

4.0 

5.3 

7.1 

5.0 j 


Aomori 

4.5 

4.3 

4.2 

3.8 

3.9 

2.9 

2.6 

2.3 

2.5 

3.0 

3.9 

4.8 

3.6 

iMSff 

Hakodate 

6.3 

6.0 

6.1 

5.6 

5.4 

4.4 

4.2 

4.3 

4.9 

4.9 

5.9 

6.9 

5.4 | 


Suttsn 

10.9 

10.1 

10.4 

10.0 

10.4 

9.8 

9.2 

8.6 

8.7 

8.8 

9.6 

10.8 

9.8 || 

4L« 

Sapporo 

4.4 

4.2 

4.9 

5.8 

5.8 

4.7 

4.3 

3.8 

3.6 

3.8 

4.1 

4.1 

4.5 J 

juh 

Knmiknwu 

1.9 

2.1 

2.6 

2.9 

3.2 

2.4 

1.9 

1.6 

1.7 

2.1 

2.3 

2.5 

2.3 

as* 

Erimo 






i ... 









Kashira 

2.7 

3.4 

3.4 

3.4 

3.9 

| 2.9 

2.5 

2.2 

2.2 

2.6 

2.7 

2.7 

2.9 9 


Abash iri 

3.5 

3.3 

3.0 

3.5 

3.5 

2.3 

2.0 

25 

2.9 

3.5 

3.9 

3.9 

3.1 9 

«* 

Nomura 

7.3 

7.0 

6.6 

9.0 

7.1 

5.8 

5.4 

4.5 

5.8 

6.8 

7.5 

8.0 

n, | 


*(-♦**«. 
w i I.o»t onr jre*r 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 15 YEARS, 1891-1905. 


R& Month 


Locality 


— 

" 1 2 

ro 

JL 

JU 

s\ 

* 

A 

A 

+ ’ 

+ 

+ 

* 1 

r 

R R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

if- 

j«n. 

Fob. j March 

April 

Slay 

Juno 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 


¥ ^ A I6] 

MEAN WIND DIRECTION. 


i. 


m 

Naha 

N 36 E N 2-2- E N 49' E S 77' E 

8 68' E 8 19’ E| S 16* E S 68* E X 42* E 

X 38* E 

X 35* E 

X 34' E 

X 60' E 

Aft ft 

Kagoshima 

N 2'WjN 3*W|N 6'E N 26" E 

X 30' E 

S 28* E 8 28* W N 78* E X 48' E 

X 28* E 

X 11* E 

X 2* E 

N 14* E 

a* 

Miyazaki 

N 701V N 591V X 64*W,N 13* IV 

X 77* E 

S 2' E S 27' IV 8 23* E X 44' E 

X 10* IV 

X 54* W 

X 73' IV 

X 56' IV 

M* 

Kumamoto 

N 21*W N 211V N 26 IV N 53* IV 

X 87* W 8 61* W 

8 42" W. S 53* IV 

X 14' W 

X 12* IV 

X 21* IV 

X 24* IV 

X 40' IV 

ffeR 

Saga 

N 12' W N 41Y 

X 10' E 

X 6* E 

X 8* IV 

8 43* W 

8 13* W S 36* E X 27* E 

X 21* E 

X 7* E 

X 16* E 

N 6'E 

ji«Cf 

Nagasaki 

X SEN 3'E 

X 6*E 

X 

8 71* W 

8W 

8 33* W 

S 17* IV N 30* E 

X 13' E 

X 12* E 

X 6* E 

X 2'E 

BJK 

It8Ugnlioru 

N 321V X 311V, X 211V: N 15*W.N 34* W N 13* W 

8 34’ W 

S 62* WiN 11*W 

X 10’ IV X 23* W 

X 35* IV 

X 27' IV 

«aw 

Fukuoka 

N 871V 

N 321V 

X 21* E X 15' E 

X 55* E 

X 83* E 

S 24' E 

S 53’ E X 60* E 

X 57* E IS 75* E 

8 SO' IV 

X 76' E 

*» 

Oita 

N 771V 

N 621V 

X 191V 

X 5* \v|N 47' E X 87' E 

8 57* E 

S 52* E X 67* E 

X 39' IV S 83* W 

S 84’ IV 

X 62' V 

T» 

Sbimonoec-ki 

N 271V 

N 51V 

X 22' E 

X 40' F. X 42* E N GO* E 

X 63* E 

X 77* E 

X 61* E 

X 47* E 

X 8* E 

X 41' IV 

N 30' E 

«& 

Hiroshima 

N 3'E 

N 5'E 

X 7' E X mVN 23' Wj N 80' W 

S 67* W 

X 78' W 

X 15* E 

X 16* E 

X 17’ E 

X 7* E 

x rw 

sm 

Matsuyama 

N 581V N 131V 

X 581V 

X 83' W 

S 59* W 

8 88* W 

S 79* W, S 76* V> 

X 61* W 

X 49* E 

8 2*E 

N 71' W 

X 74' IV 

Will 

Okayama 

N 041V N 181V 

X 13* E X 37’ E 

X 52* E X HI' E 

S 52* E 

X 88* E 

X 43' E 

X 17* E 

X 21' W 

X 58' W 

X 

AR 

Osaka 

N 341VjN 271V 

X 11V 

X 12* E 

X 14* W 

N 22’ W 

X 47* W 

X 19' W N 22* E 

X 23* E X 7'E 

X 28' IV 

X T IV 

SiJRili 

Wakayama 

X 4'E 

N 4'E 

X HE 

X 5* E 

X 20' IV 

X 82* W 

S 58* W 

S 32' W 

X 46' E 

X 41' E 

N 32* E 

X 7'E 

X 14' E 

«*] 

Kochi 

S 731V 

S 791V 

8 641V 

S 40' IV 

8 33' IV 

8 14* IV 

S 3* E 

8 15* W 

S 41' W 

8 64* IV 

8 66* W 

S 66' IV 

8 52' IV 

m 

Tsu 

N 581V 

N 531V 

X 501V 

X 44' IV X 39* W 

S 69* Wj 8 6* IV 8 4* E 

X 81' W 

X 58* IV 

X 60' W 

X 62' IV 

X 59' W 


Nagoya 

N 381V 

N 411V 

X 441V 

X 61* W 

8 83* W 

8 44* W 

S 32* W 

S 28* W N 66* W 

X 38* IV 

X 37' IV 

X 38* IV 

N 63' V 

ae 

llamas ntsu 

N 69* W 

N 68TW 

X 02 "W 

X '28' \V 

N 79* W 

8 25' IV 8 37* W 

S 20* E X 63* E 

X 1*E 

X 47* W 

N 65* W 

X 63" IV 

B* 

Nuumzii 

N 61' E 

N 74 F. 

E 

S 87* E 

8 61* E 

8 29* W 

S 39* W 

S 19* E 

X 89' E 

X 80* E 

X 75* E 

X <57* E 

X 85' E 

*K 

Tokio 

N '251V 

N 221V 

X 51V 

X 34* E 

S 28* E 

8 31* E 

8 25* E 

S 24* E 

X 36* E 

X 81V 

X 28* IV 

X 29' IV 

N 9*W 

i** 

Choshi 

N 40*W 

N 221V 

X 15*E 

N 61* E 

8 44* E 

8 35* E 

8 22* E 

8 36* E 

X 52* E 

X 23* E X 16* 11* 

N 51* W 

X 6'E 


Ishinomaki 

N 35' W 

N 401V 

X 391V 

N 7* E 

8 74* E 

8 63* E 

8 63* E 

S 64’ E 

X 42* E 

X 15* lVjN 33* W 

X 42' IV 

X 19* IV 

** 

Miyako 

S 861V S 881V | S 861V 

8 86* W 

S 84* W 

X 81* W X 79* W 

S 83* W 

8 86* W 

S 81* IV S 82' W 

8 82* IV 

8 85* IV 

KB 

Kioto 

N 60'W 

N 481V N 141V 

X 14* E 

X 37* E 

X 63* E 

S 60* E 

X 83* E 

X 35* E 

X 4* E 

X 21*11* 

X 57' W 

X 4* IV 

ttK 

Gifu 

X 29 11 

N 381V 

X 431V 

X 59' W 

X 74* W 

8 54* W 

8 34* W 

S 9*W 

X 53* W 

X 31* IV 

X 22' W 

X 28' IV 

X 42* IV 

Aft 

Nagano 

N 41E 

N 42 K 

N 12'E|X 43' W 

X 74* W 

X 82* W 

X 86* W 

8 65* W 

X 82*11' 

X 59 W 

X 13' E M 31' E 

X 33' IV 

¥»sr 

Utsunomiya 

N 9‘E 

X 15' E 

X 31' E 

X 83* E 

8 50* E 

8 57* E 

8 46* E 

8 53* E 

X 62’ E 

X 31' E X 12* E 

X 4*E 

X 56' E 

safe 

Fukushima 

N 651V 

N 581Vj X 4 21V 

X 24' IV 

X 29* W 

X 28* W 

N 49’ E 

X 83* E 

N 8' IV 

X 51* W 

X 57' IV 

X 71' IV 

X 47* IV 

iiiif* 

Yamagata 

S 481V 

8 591V N 651V 

N 14* W 

8 28* W 

8 86' E 

8 8* E 

S 30* E 

S 48* E 

S 44 * E 

8 12' W 

8W 

8 21' IV 

* 

Sakai 

N 811V 

N 591V N 91V 

X 15* E 

X 26* W 

X 6' E 

X 23* W 

X 8* E 

X 28* E 

X 5* E 

N 62' W 

X 89' IV 

X 31* IV 

«ta 

Kanazawa 

S 21*E 

S 28" E 

K 75* K 

8 85* E 

8 22* E 

8 35* E 

8 9* El 8 39* E 

8 67* E 

S <15* E 

8 41' E 

8 16' E 

8 43' E 

ft* 

Fnshiki 

S 481V 

8 461V 

S 801V 

X 24' W 

X 65* W 

X 28* W 

NW 

8 87* W 

S C9‘ W 

S 39’ IV 

8 44' W 

8 40' IV 

8 65* W 

»» 

Niigata 

S 781V 

8 661V 

8 681V 

8 27* \V 

8 20* W 

8 20* 

8 3* E 

S 17* E 

8 38* E 

S 23* E 

8 32* W 

8 66' W 

S 30' IV 


Akita 

XIV 

X 401V 

X (501V 

8 40* W 

8 19* W 

8 8* E 

8 3* E 

8 31* E 

S 75' E 

X 82* E 

N 6'E 

X 40' W 

X 53* IV 

WA 

Aomori 

S 741V 

8 681V 

8 691V 

X 81* W 

X 60' W 

X 12* W 

X 5* W 

X 5* W 

8 5* W 

8 55* IV 

8 67' IV 

8 69' W 

S 84* IV 

Will 

Hakodate 

N 44' W 

X 411V 

N 541V 

8 89* W 

S 22* W 

8 28* E S 30* E 

S 55* E 

X 28' E 

N1Y 

X 54* W 

X 51' W 

N 56* IV 

«« 

Sutisu 

N 8G1V 

N 901V 

S 751V 

8 23* IV 

8 9* W 

8 5* E 

8 C*E 

8 5* E 

S 6* W 

81V 

S 79* W 

W 

8 42* V 

♦Ltt 

Sapporo 

S 64' W 

8 IE 

8 651V 

8 43* E 8 49' E 

8 73* E-S 72* E 

8 66* E 

8 44* E 

S 12 E 

8W 

8 53' IV 

S 37' K 

-UU 

Kamiknwa 

S 461V 

8 591V 

S 601V 

8 83' W 

8 89* W 

X 65* W N 73* W 

NG8*W 

8 28* W 

8 47* IV 

8 44' IV 

8 44* W 

S 76* IV 


Erirno 

N 571V 

X 651V 

X 691V 

N 70* \V 

S 71* W 

X 19* E N 8* E 

X 1*W 

X 48* E 

N 71* IV 

X 67* W 

X 64* W 

X 56* IV 

ma 

Kushiro 

N 261V 

N 181V 

X 261V N 76' IV 

S 67* W 

8 36* E 8 33* W 

8 

X 13* E 

X 73* IV 

X 18'W|N 42' W 

N441V 

»I4> 

Abashin 

N 791V 

X 501V 

N 701V 

8 27* W 

S 14* E 

8 66* e| 8 03* E 

8 28' E 

S 27* W 

8 61* W 

S 82* lv! 8 89’ IV 

8 73* IV 

m a 

Nemuro 

N 581V 

X 391V 

X 771V S 11* IV 

8 

8 40* E,8 27* E 

S 27' E 

S 35* E 

S 42* IV 

IV 

X 78’ W 

S 38* W 


L s 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 15 YEARS, 1891-1905. 


Month 

— 



ra 

£ 

s\ 

t 

A 

il 

+ 

t 

t 

* 1 


n 

R 

r 

R 

r 

R 

n 

r 

r 

R 

R 

R 

* 

1 it H Loonlity^v^ 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct 

Nov. 

Dec. 

Annual 


& * & m at 

MAXIMUM WIND VELOCITY. 


5BW 

Naha 

23.1 

24.3 

34.7 

18.1 

28.3 

33.7 

34.3 

28.5 

39.8 

45.0 

47.0 

23.2 1 

470 


Kagoshima 

19.7 

26.3 

24.9 

23.8 

22.6 

24.1 

33.2 

70.9 

>29.0 

25.3 

23.2 

21.4 

70.9 

%** 

Miyazaki 

1G.6 

19.2 

20.7 

15.6 

16.5 

13.5 

28.3 

30.8 

35.5 

12.8 

16.1 

20.3 

368 

HR* 

Kumamoto 

17.8 

14.9 

17.0 

17.1 

13.4 

13.4 

21.7 

36.7 

21.9 

15.6 

13.8 

16.9 

36.7 

■ feK 

Saga 

19.3 

18.3 

20.1 

24.8 

18.8 

16.1 

37.2 

28.0 

22.7 

32.3 

15.3 

18.7 

37.2 

ft* 

Nagasaki 

27.4 

25.7 

42.7 

31.7 

32.9 

33.3 

39.4 

62.1 

28.7 

>30.5 

30.6 

27.6 

62.1 

BJS> 

Itsugahara 

17.6 

19.2 

22.1 

17.8 

17.3 

16.1 

21.9 

30.8 

30.2 

21.3 

17.6 

19.5 

30.8 

*5 SSI 

Fukuoka 

16.6 

23.1 

17.1 

17.9 

23.9 

14.7 

36.6 

26.9 

25.3 

22.1 

16.4 

17.4 j 

36.6 


Oita 

13.5 

20.4 

17.7 

15.8 

16.7 

15.6 

23.8 

28.3 

26.2 

26.6 

12.7 

16.0 

28.3 

Til 

Shimonoaeki 

25.7 

27.6 

21.3 

26.7 

23.3 

24.5 

43.9 

29.3 

40.7 

26.6 

24.1 

24.6 

43.9 

*& 

Hiroshima 

19.4 

18.0 

21.7 

17.7 

20.5 

21.6 

38.7 

46.1 

33.7 

33.5 

20.8 

21.7 

46.1 

t2Ul 

Matsnyama 

17.5 

18.1 

20.7 

16.9 

19.1 

13.8 

20.9 

27.0 

26.8 

18.0 

17.0 

22.4 

27.0 

WUil 

Okayama 

16.7 

15.5 

13.7 

15.5 

13.9 

13.9 

30.0 

36.9 

241.7 

14.0 

13.6 

15.0 

36.9 

*K 

Osaka 

20.3 

21.8 

19.2 

17.0 

29.1 

15.6 

24.4 

33.7 

25.4 

19.5 

25.7 

28.9 

33.7 


Wakayama 

15.4 

18.1 

19.4 

20.8 

21.7 

27.3 

23.5 

32.0 

28.1 

15.5 

18.0 

15.7 

32.0 

K*n 

Kochi 

16.1 

16.2 

13.8 

13.2 

19.7 

13.3 

31.5 

32.1 

39.3 

26.8 

24.7 

13.6 

390 


Tati 

19.6 

19.5 

26.2 

19.5 

22.8 

18.6 

25.8 

45.0 

30.2 

29.5 

18.9 

19.8 

45.0 

SiTS 

Nagoya 

16.7 

16.2 

. 19.2 

15.2 

15.0 

19.2 

31.4 

26.8 

24.4 

14.4 

16.7 

16.5 

31.4 


Hamamatan 

15.5 

23.4 

14.5 

17.2 

20.7 

15.7 

16.4 

24.4 

33.9 

19.7 

16.3 

20.1 

33.9 


Niunazu 

19.0 

21.1 

20.8 

24.6 

20.8 

21.8 

22.0 

19.3 

30.7 

21.6 

219 

23.7 

30.7 


Tokio 

14.8 

17.3 

16.1 

18.8 

16.6 

15.9 

19.3 

18.8 

34.2 

17.9 

18.6 

18.6 

34.2 

m- 

Cbcshi 

34.1 

34.6 

31.9 

32.0 

28.5 

37.2 

32.0 

27.2 

64.2 

52.6 

35.0 

29.3 

64.2 | 

??« 

Jshinomaki 

27.7 

33.0 

31.6 

33.3 

35.8 

28.5 

26.6 

25.2 

35.8 

26.8 

26.5 

36.9 

36.9 i 

8# 

Miyako 

33.1 

32.2 

26.6 

42.8 

27.4 

22.3 

25.2 

16.3 

23.8 

20.7 

22.7 

26.3 

42.8 

#*? 

Kioto 

11.3 

14.3 

15.2 

14.4 

12.9 

99 

14.3 

20.0 

19.8 

13.7 

16.9 

12.5 

20.0 

m- 

Oifn 

19.6 

19.7 

19.7 

18.1 

18.7 

17.7 

28.8 

31.7 

31.5 

14.7 

17.4 

17.3 

31.7 


Nagano 

20.5 

290 

28.3 

24.0 

23.8 

20.5 

17.5 

19.6 

23.9 

18.2 

23.7 

22.9 j 

29.0 


Utsnnomiya 

14.7 

18.6 

17.8 

18.0 

14.3 

13.6 

18.0 

12.3 

27.2 

12.0 

15.3 

19.7 

27.2 

liiilb 

Fukuahimn 

23.7 

22.3 

23.2 

21.2 

22.8 

14.2 

21.3 

19.8 

28.2 

18.5 

18.8 

24.9 

28.2 

tU)g 

Vamagata 

13.2 

1343 

15.4 

22.7 

16.8 

15.5 

14.9 

16.1 

16.6 

11.1 

13.9 

15.1 

22.7 

St 

Sakai 

25.3 

23.1 

24.0 

23.1 

21.9 

22.1 

27.5 

25.2 

27.2 

35.7 

22.2 

22.5 

35.7 


Kanazawa 

las 

23.6 

23.5 

19.6 

19.2 

13.0 

21.7 

23.2 

21.1 

13.1 

18.6 

26.4 

26.4 

tt* 

Fushiki 

26.5 

26.1 

28.7 

22.9 

26.3 

22.2 

22.1 

28.9 

38.3 

35.4 

38.4 

28.6 

38.3 

wm 

Niigata 

29.8 

33.8 

28.0 

26.8 

25.5 

19.7 

24.4 

24.5 

34.2 

24.2 

28.3 

37.5 

37.5 


Akita 

47.7 

34.6 

30.6 

31.6 

30.6 

22.4 

17.9 

29.4 

36.4 

32.0 

35.3 

38.7 

47.7 

«« 

Aomori 

26.7 

22.5 

23.2 

26.1 

21.1 

19.4 

13.2 

18.8 

21.2 

2l.8 

23.2 

26.8 

26.8 

Wfff 

Hakodate 

27.6 

26.5 

25.5 

23.2 

26.5 

22.0 

24.9 

26.1 

33.9 

30.0 

22.9 

27.1 

339 

SSffl 

Sutton 

42.4 

48.3 

49.7 

38.0 

56.4 

40.3 

38.5 

41.1 

52.9 

40.5 

35.4 

44.3 

56.4 


Sapporo 

30.4 

24.4 

28.9 

23.6 

24.2 

21.9 

17.4 

18.6 

24.8 

24.8 

24.0 

36.1 

36.1 

jtju 

Kamikawa 

17.3 

14.9 

18.2 

23.0 

19.0 

14.3 

13.8 

15.8 

15.3 

16.3 

18.2 

19.2 

23.0 

at* 

Krimo 



... 

... 










am 

Knshiro 

20.0 

23.2 

24.8 

19.0 

21.6 

16.3 

16.8 

15.4 

17.6 

22.9 

23.3 

27.9 

27.9 

M!$ 

Aboshiri 

34.1 

22.3 

22.8 

20.4 

26.3 

22.0 

16.5 

16.5 

21.6 

20.0 

37.6 

28.2 

37.6 


Nemntt) 

34.7 

36.9 

20.2 

27.8 

28.2 

27.2 

22.0 

27.3 

29.5 

36.3 

34.3 

42.3 

42.3 
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fli c Month 

— 

— 


eg 

S 

JL 

/\ 

-fc 

A 

A 

+ 

1* 

t 

| * 

ffc 45 Locality 

R 

r 

r 

R 

r 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

¥ 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

Jnly 

Atig. 

8ept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annua) 


last 

NUMBER OF DAYS WITH GALES. 


3IEW 

Naha 

12.5 

13.3 

9.8 

4.4 

3.4 

1.5 

2.7 

3.6 

6.7 

7.7 

11.9 

11.9 

89.4 


Kagoshima 

4.0 

5.0 

5.1 

3.6 

4.2 

2.9 

3.3 

2.6 

3.2 

3.3 

3.3 

3.9 

44.5 


Miyazaki 

2.5 

4.9 

3.3 

2.7 

2.3 

2.3 

2.3 

1.4 

1.5 

0.5 

1.5 

3.3 

1 28.5 

HR* 

Knmamoto 

1.0 

1.2 

1.2 

1.0 

0.7 

0.6 

1 1 

1.0 

0 7 

0.6 

0.3 

0.7 

10.0 

fen 

Saga 

2.3 

3.5 

“ 

2.3 

1.6 

1.3 

1.4 

1.6 

1.5 

1.0 

1.5 

19 

*24.0 

*•* 

Nagasaki 

7.1 

82 

8.7 

7.9 

7.1 

6.4 

7.7 

5.8 

4.5 

5.1 

5.3 

7.7 

81.5 

Kg 

Itsugnham 

3.3 

3.1 

2.6 

2.9 

3.1 

2.7 

3.5 

2.4 

2.1 

1.4 

2.3 

4.3 

33.7 

I5W 

Fukuoka 

4.0 

4.6 

30 

2.0 

1.6 

0.9 

1.2 

1.1 

1.1 

0.7 

2.9 

5.5 

29.2 

*» 

Oita 

1.2 

1.4 

0.7 

1.5 

0.9 

1.0 

1.5 

• 1.2 

0.9 

0.4 

0.4 

1.6 

12.7 

TH 

Shimonoeeki 

11.1 

9.4 

9.2 

8.5 

7.9 

4.6 

3.7 

3.3 

3.6 

3.4 

6.3 

12.5 

83.5 

.fffl 

Hiroshima 

3.8 

55 

4.0 

3.7 

2.7 

2.9 

28 

2.7 

2.1 

1.9 

2.1 

2.3 

37.0 

fSUl 

Matsuyama 

2.7 

4.5 

2.9 

2.3 

1.3 

0.8 

0.9 

i.i 

0.6 

0.5 

1.9 

3.8 

23.3 

Mill 

Okayama 

1.0 

1.5 

1.7 

1.7 

0.9 

0.0 

1.1 

1.6 

1.0 

0.3 

0.5 

1.5 

14.0 

*R 

Osaka 

7.9 

6.9 

53 

3.9 

3.7 

3.2 

2.9 

2.7 

2.5 

1.7 

3.5 

8.5 

52.7 

mwm 

Wakayama 

3.0 

3.1 

3.0 

3.1 

2.9 

3.4 

3.2 

2.2 

2.0 

0.6 

1.8 

3.8 

32.4 

nm 

Kochi 

1.7 

u 

2.0 

1.2 

0.7 

0.2 

0.6 

1.5 

11 

0.7 

0.6 

07 i 

13.3 

it 

Tsu 

7.1 

8.4 

7.4 

0.5 

5.2 

2.9 

2.7 

2.5 

3.5 

4.1 

4.0 

8.3 

62.6 


Nagoya 

2.7 

4.1 

4.8 

3.9 

3 0 

1.4 

1.0 

1.3 

1.7 

0.8 

1.9 

2.6 

29.2 


Hamamatsu 

2.5 

4.7 

4.2 

3.2 

2.8 

1.0 

1.1 

10 

1.9 

1.4 

1.7 

3.1 

27.8 

s* 

Xumnzu 

4.7 

' 

4.8 

3.5 

2.9 

2.8 

2.4 

3.0 

1.8 

1.9 

1.5 

3.6 

0.7 

39.5 

3»£St 

Tokio 

4.1 

5.r* 

5.5 

5.2 

6.3 

2.9 

2.4 

2.5 

2.8 

1.6 

2 3 

3.9 

43.0 

&T 

Choshi 

12.6 

13.3 

16.3 

15.2 

12.3 

8.3 

7.7 

7.1 

11.5 

12.9 

10.7 

10.5 

138.9 

?i* 

Iihinoniuki 

15.5 

15.5 

16.9 

13.1 

12.9 

5.7 

4.0 

4.9 

6.2 

8.9 

10.9 

15.4 

129.8 


Miyako 

4.3 

4.1 

4.9 

4.5 

4.2 

1.3 

1.2 

0.9 

1.6 

1.8 

2.7 

4.3 

35.9 

K# 

Kioto 

0.3 

0.8 

1.0 

0.7 

0.6 

0.0 

0.5 

0.7 

0.5 

0.1 

0.1 

0.5 

5.8 


Gifu 

2.5 

4.0 

5.1 

3.3 

2 2 

1.9 

0.8 

1.0 

1.4 

1.4 

1.5 

3.1 

28.2 


Nagano 

2.2 

3.7 

8.3 

11.2 

7.9 

4.3 

3.5 

2.4 

4.6 

3.6 

3.4 

2.9 

58.1 

*»* 

Utsunomiya 

1.2 

1.9 

2.0 

1.6 

0.4 

0.3 

0.5 

0.7 

0.9 

0.3 

0.5 

1.6 

11.7 


Fukufihima 

6.4 

61 

8.0 

7.0 

5.tf 

1.8 

1.4 

0.9 

15 

2.5 

5.5 

6.6 

53.3 

urn 

Vumagata 

0.4 

0.7 

1.6 

3.4 

3.3 

1.2 

0.9 

0.5 

1.2 

0.2 

0.7 

1.1 

14.9 

91 

Sakai 

7.8 

6.7 

8.3 

7.1 

5.9 

4.5 

5.3 

4.0 

3.8 

3.4 

5.9 

81 ; 

70.5 


Kanazawa 

3.9 

3.0 

1.7 

1.2 

1.3 

0.5 

0.7 

0.3 

0.6 

0.5 

2.0 

43 

‘20.0 

ft* 

Fushiki 

9.4 

7.7 

11.4 

9.3 

9.3 

5.8 

41 

4.5 

9.4 

8.1 

9.5 

9.1 

98.4 

mm 

Niigata 

18.2 

15.5 

11.8 

7.1 

7.9 

3.7 

3.8 ^ 

3.1 

5.2 

6.4 

12.4 

18.5 

113.6 

KK 

Akita 

15.3 

12.1 

14 7 

11.8 

10.3 

4.6 

3.3 

3.1 

4.6 

6.3 

11.3 

16.2 

113.4 

IT* 

Aomori 

8.9 

8.3 

9.1 

8.0 

8.3 

2.3 

1.1 

1.1 

2.4 

4.3 

6.8 

8.9 

69.7 • 

KUff 

Hakodate 

18.7 

16.8 

19.1 

16.5 

16.7 

10.7 

&7 

10.1 

11.9 

13.8 

17.7 

21.5 i 

182.3 

«n 

Suttsu 

26.1 

22.4 

26.4 

25.1 

25.9 

22.3 

22.3 

21.1 

20.9 

23.3 

24.2 

27.1 J 

287.1 

*L« 

Sapporo 

12.9 

11.1 

161 

19.5 

19.8 

11.6 

8.8 

7.3 

8.1 

10.4 

10.2 

12.1 

147.9 

JLJil 

Knmiknwa 

1.7 

1.5 

3.1 

3.8 

4.0 

0.8 

0.1 

0.5 

1.5 

2.1 

1.4 

3.0 

23.3 

«« 

Erinio 

19.6 

16.9 

15.1 

15.3 

14.4 

9.9 

9.2 

10.0 

14.0 

17.8 

20.3 

21.0 

184.3 I 


Kushiro 

5.2 

6.2 

6.3 

7.5 

83 

2.3 

1.6 

1.1 

2.1 

3.9 

4.5 

4.6 

53.6 

Wife 

Abashiri 

6.8 

5.5 

5.6 

7.4 

7.2 

2.6 

1.9 

2.2 

3.3 

5.2 

7.6 

7.1 

62.3 

«S 

Nemuro 

20.1 

16.5 

17.6 

18.5 

19.3 

11.5 

10.7 

9.3 

11.7 

18.3 

•21.5 

•21.6 

196.6 
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Me nth 
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W 



-fc 

A 

it 

+ 

-t* 

+ 

4 



JJ 

3 

3 

n 

n 

n 

R 

R 

R 

R 

R 

* 

* 1 

Locality 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

Jnly 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nor. 

Dec. 

Annual 9 






E 

m 

US 

n 







. 




NUMBER OF HOURS WITH 

SUNSHINE. 





HEW 

Nairn 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 


Kagoshima 

... 


... 

... 

... 

... 

... 

.. 

... 

... 

... 

... 

*•• 

; £<4 

Miyazaki 

... 


... 

... 

... 

... 

... 

... 

• •• 

... 

... 

•V. 

... 

i Iffi* 

Kumamoto 

118.0 

121.2 

146.5 

152.4 

176.8 

149.9 

175.1 

219.5 

160.5 

171.1 

152.6 

1152 

1861.9 

j VzK 

Saga 

119.1 

124.0 

148.1 

153.7 

108.2 

137.7 

152.8 

190.0 

146.2 

166.4 

159.4 

122.7 

1787.7 t 

, m 

Nagasaki 

... 

... 

... 



Ml 


... 

... 

... 

... 

• •• | 

••• 

; bk 

Itsugnhora 

... 

... 

... 

... 

... 

... 


... 1 

.. 

... 

... 

... 

... 


Fukuoka 

101.5 

109.5 

143.4 

151.8 

184.5 

167.4 

171.7 

223.2 

169.9 

174.4 

147.9 

111.8 

1360.0 

** 

Oita 

... 

... 


... 

... 

• •• 


... j 

... 

... 

... 

... 

... | 

| T«a 

SUimonoBcki 

111.5 

113.7 

- 

147.3 

153.0 

200.8 

164.4 

170.8 

235.5s | 

182.4 

170.4 

144.0 

104.8 

1899.3 

.wa 

Hiroshima 

181.2 

143.4 

165.1 

173.7 

194.8 

168.3 

1X3.3 

225 0 

156.4 

182.6 

165.G 

137.2 

2026 .6 

ftlil 

Matsuyama 

132 1 

145.9 

167.6 

173.8 

199.3 

175.4 

201.6 

240.1 

167.0 

180.5 

165.9 

133.4 

•2082.C •; 

Will! 

Okayama 

1C 4.1 

16&1 

184.1 

154.4 

215.4 

194.1 

225.8 

259.2 

183.1 

190.5 

178.3 

165.0 

2322.8 

*K 

Osaka 

111.9 

148.7 

165.3 

176.8 

204.1 

181.2 

202.0 

244.2 

172.5 

171.4' 

168.9 

1532 

2130.9 j 

fllWlli 

Wakayama 

123.1 

139.8 

162.4 

176.8 

192.7 

1710 

2<(6.7 

244 2 

157.5 

160.8 

149.1 

124.8 

20099 

ft*n 

Kochi 














W 

Tsu 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 


... 

... 

... 

• •• 

... j 

tr.Tlsl 

Nagoya 

108.1 

18G 6 

198.5 

193.3 

212.5 

193.3 

212.3 

245.1 

182.5 

181.9 

180.4 

170.1 

2324.9 


Hamamatsu 

... 

... 

... 

... 

... 

... 


... 

... 

... 

... 

... 

... 

iaift 

Nnmazu 

184.9 

187.3 

184.1 

185.2 

201.3 

181.6 

192.6 

■233.5 

182.4 

109.5 

184.4 

198.8 

2288.8 

&& 

Tokio 

187.4 

186.5 

171.7 

175.5 

200.1 

168.2 

17S.2 

213.5 

150.4 

147.4 

176.8 

192.9 

2148.6 

M- 

Cboshi 

... 

... 

... 

... 

... 

... 


... 

• •• 

... 

••• 

... 

... 1 

1 ; a « 

Ishinomaki 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

.#* 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

! Bi*r 

Miyako 

... 

... 


... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

i JSC® 

Kioto 

139.9 

151.1 

175.7 

188.4 

212.8 

185.1 

200.1 

241.2 

171.6 

182.0 

166.8 

1482 

i 2163.2 


Gifu 

147.1 

162.9 

180.5 

179.7 

1915 

169.4 

180.4 

214.2 

156.0 

168 5 

166.2 

143.8 

2060.8 

U» 

Nagano 

114.1 

142.1 

173.0 

1839 

203.0 

109.5 

. 181.1 

211.1 

1518 

150 7 

140.7 

118.4 

1945.9 

-•r-ws 

Utsunomiya 

... 

... 

... 

... 

... 

• •• 


... 

... 

... 

... 

... 

... 

is& 

Fukushima 

... 

... 

... 

... 

... 

... 


... 

... 

... 

... 

... 

... 

line 

Yanmgata 

... 

... 

... 

... 


... 

... 


... 

... 

... 

... 

... 

» 

Sakai 

... 

... 

... 










i 

£i* 

Kanazawa 

58.2 

81.3 

123.9 

166.5 

201.9 

168.5 

175.6 

221.3 

159.2 

155.7 

116.0 

81.2 

1689 5 


Fnahilti 

... 

... 


... 


... 

... 


... 

... 

... 

... 

... 

ttift 

Niigata 

36.5 

62.5 

107.6 

161.8 

187.5 

177 3 

17 5.0 

215.5 

153.9 

130.5 

78.2 

43.8 

1530.7 


Akita 

... 

... 

... 


... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

ff* 

Aoinori 

... 






... 






i 

fWSff 

Hakodate 

9G.8 

123.2 

175.0 

215.7 

219.3 

178.1 

169.1 

188.4 

163.0 

189.5 

116.4 

84.7 

1916 M 

Sf® 

Suttsu * 

... 

... 

... 

... 

• •• 

... 

... 


... 

... 

... 

• •• 

... 

nts 

Sapporo 

89.(1 

110.8 

163.0 

197.3 

203.0 

185.0 

188.4 

188.2 

162.2 

165.0 

96.7 

84.9 

\ 1834.6 

-tin 

Knraikawa 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

/ 

|l 

?KSS 

Erimo 

... 











\ 

| 


Kuahiro 

... 

... 

... 

... 

• •• 

• •• 

... 

... 

... 

... 

• •• 

> 



Ahnsliiri 

86.1 

151.1 

186.1 

200.2 

206.0 

194.2 

202.1 

221.4 

209.1 

178.9 

134.8 

*• 14*3.7 

j 20733 

— 

Nemuro 

129.3 

143.4 

19C.2 

197.4 

190.3 

148.1 

155.5 

j 142.9 

148.9 

171.4 

134.6 

' 1-2.0 

I 1887.1 
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RESULTS OF. THE OBSERVATIONS FOR THE 


* m 81 '] ' & 18 

15 YEARS, 1891-1905. 


* 

m & 


MISCELLANEA. 


Locality 

? Jg - * $ / U Wc 
Mean annual number of days with 

Max. Daily 
Itniigo of 
Air Temp. 

Aim. ltango of 
Air Temp, dur- 
ing the i>eriod 

S 

* 

B 

A 

▲ 

« a? 
* 


Min. Air 
Tomp. <(F 

-+iij£CW.± 
Max. Air 
Temp. >25° 

5!WI 

Naba 

0.0 

0.0 

0.0 

20.2 

0.0 

0.0 

199.9 

15.0 

29.8 

&%£> 

Kagoshima 

G.2 

3.5 

0.0 

15.5 

2.1 

15.4 

131.3 

19.2 

41.7' 


Miyazaki 

0.2 

0.0 

0.0 

17.9 

2.5 

33.9 

128.1 

20.6 

45.2 

m 

Kumamoto 

12.5 

6.7 

0.3 

17.3 

11.2 

64.4 

139.3 

24.0 

47.5 

m 

Saga 

17.2 

7.4 

0.1 

14.8 

3.8 

32.2 

127.5 

20.9 

43.0 

m 

Nagasaki 

13.0 

18.8 

0.8 

14.3 

0.1 

16.5 

116.3 

19.0 

41.9 

m 

Xtsugakara 

12.7 

10.7 

0.5 

11.9 

2.2 

46.5 

99.3 

19.5 

44.4 

» &m 

Fukuoka 

17.6 

19.3 

i.i 

14.5 

3.3 

37.1 

54.9 

22.2 

41.4 


Oita 

9.9 

1.7 

0.0 

12.8 

7.6 

28.7 

98.8 

20.5 

41.3 

TJB 

Shimonoscki 

18.1 

28.8 

0.0 

15.3 

5.3 

11.6 

99.2 

10.1 

42.4 

«B 

Hiroshima 

24.7 

7.7 

0.7 

12.3 

4.4 

50.7 

109.5 

17.9 

45.0 

65 ill 

Matsuyama 

14.8 

17.4 

0.1 

10.8 

4.3 

49.8 

117.5 

20.5 

43.0 

PH III 

Okayama 

19.0 

6.8 

0.5 

12.1 

7.8 

55.8 

112.9 

19.4 

43.7 

I ftfttfi 

Wakayama t 

14.7 

8.4 

0.3 

12.8 

15.8 

50.0 

12.1 

18.1 

41.8 

I *K 

Osaka ^ 

15.9 

14 9 

0.1 

14.7 

2.2 

3.2 

115.4 

19.1 

41.2 

Kin 

Kochi 

4.5 

0.3 

0.4 

12.7 

3.4 

40.3 

124.7 

18.9 

43.2 


Tuu 

18.5 

6.9 

0.3 

14.6 

1.1 

42.7 

100.2 

20.9 

46.3 


Nagoya 

19.0 

5.3 

0.1 

14.7 

6.7 

61.7 

118.1 

20.6 

46.2 

m 

Hamamatsu 

8.5 

1.6 

0.5 

10.7 

3.7 

28.8 

107.0 

18.0 

42.7 

53?* 

Numozu 

3.3 

4.2 

0.7 

12.9 

0.6 

40.5 

105.9 

18.9 

42.9 

UtM 

Tokio 

12.3 

7.8 

0.5 

13.7 

14.7 

61.8 

93.3 

19.5 

'43.5 

m- 

Chech i 

6.4 

4.1 

1.0 

16.5 

20.0 

32.3 

70.9 

17.7 

40.1 


Ixliiuomaki 

46.8 

8.3 

0.8 

12.3 

42.7 

95.1 

46.4 

25.7 

48.4 

srs 

Miyako 

47.7 

17.2 

1 

7.9 

16.1 

121.5 

54.2 

23.4 

51.4 

sw 

Kioto 

34.9 

14.1 

0.4 

15.3 

5.1 

96.4 

121.7 

24.2 

48.8 

ttijL 

Gifu 

24.1 

4.2 

0.3 

165 

3.7 

57.5 

53.9 

23.5 

48.3 

fiff 

Nagano 

70.3 

8.7 

0.5 

15.5 

12.1 

117.1 

07.5 

24.1 

52.4 

9tMT 

Utauuomiya 

19.1 

6.1 

1.2 

22 3 

17.0 

108.2 

91.3 

23.7 

49.7 


Fukufihima 

58.3 

3.7 

0.5 

11.2 

10.8 

100.9 

86.1 

27.1 

54.5 

m# 

Yunmgata 

84.5 

6.1 

0.3 

11.5 

18.0 

117.5 

88.4 

25.7 

50.8 

t* 

Sakai 

42.2 

31.6 

0.2 

123 

5.0 

32.6 

96.5 

22.2 

47.5 

SB 

Kanazawa 

52.8 

42 7 

1.5 

17.4 

0.0 

57.9 

97.9 

21.9 

48.2 

-ft* 

Fusli iki 

57. 

29. 

0. 

11. 

3. 

52. 

8-4. 

22.6 

48.7 

®SJ 

Niigata 

G6.7 

51.4 

0.7 

16.4 

4.2 

64.3 

80.1 

21.1 

45.7 

ftlll 

Akita 

89.3 

43.2 

1.1 

16.1 

0.1 

103.6 

61.2 

21.1 

55.1 


Aomori 

■100.3 

58.2 

1.1 

8.0 

9.5 

120.4 

58.5 

22.6 

54.6 

Biff 

Hakodate 

101.5 

34.8 

0.2 

13.1 

4.9 

136.0 

25.9 

22 .Q 

55.2 

R«S 

Suttsu 

117.9 

53.9 

3.7 

8.7 

5.8 

118.7 

16.4 

11.7 

49.2 

ftt* 

Sapporo 

116.5 

380 

3.3 

11.8 

9.8 

155.8 

365 

27.3 

59.0 

-till 

Kuiuikuwa 

124.9 

22.3 

0.8 

10.8 

34.5 

183.0 

46.2 

32.9 

75.9 

a« 

Erimo 

61.5 

6.8 

0.0 

4.7 

95.7 

117.3 

1.0 

... 

... 

«n?s 

Kushiro 

79.9 

12.1 

1.0 

6.7 

29.4 

193.7 

20.8 

29.6 

07.2 


Almahiri 

96.3 

13.3 

0.3 

8.0 

19.7 

159.0 

18.1 

24.5 

05.0 

«« 

Nemuro 

89.6 

28.5 

1.3 

8.5 

91.1 

154.3 

5.1 

20.2 

53.8 
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RESULTS OF TIIE OBSERVATIONS FOR THE 20 YEARS, 1886-1905. 


' Jlfr Month 

— 



0 

E 

* 

•fc 

A 

X 

+ 

+ 

+ 

* 


n 

n 

n 

Jl 

Ji 

* 

;i 

,8 

R 

r 

r 

JT 

( * 

Jt« Locnlity^^ 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nor. 

Deo. 

j| Annual 


¥ n * m 

MEAN AIR PRESSURE. 



Kagoshima 

765.7 

765.1 

763.6 

761.4 

• 

759.1 

756.8 

756.8 

757.1 

758.2 

762.1 

765.0 

765.8 

■ 761.4 

i 

Miyazaki 

65.4 

65.0 

63.7 

61.6 

59.3 

56.9 

56.9 

57.3 

58.6 

02.4 

65.0 

65.7 

61.5 


Nagasaki 

66.3 

65.9 

64.2 

61.6 

59.2 

56.6 

56.5* 

56.9 

58.5 

62.7 

65.6 

66.5 

61.7 

i T3« 

Shimonoseki 

66.0 

65.7 

64.4 

61.9 

59.4 

56.6 

36.4 

57.0 

58.9 

63.1 

65.5 

66.0 

61.8 

JKJ& 

Hiroshima 

65.8 

65.8 

64.4 

62.0 

59.4 

56.7 

56.5 

57.1 

59.1 

G&2 

65.5 

65.9 

61.8 

*R 

Osaka 

64.8 

64.7 

64.0 

. 62.0 

59.5 

57.0 

56.9 

57.5 

58.9 

62.9 

64.9 

65.0 

61.5 

«IRUl 

Wakayama 

64.7 

64.5 

63.6 

61.4 

59.2 

56.6 

56.9 

57.1 

58.7 

62.4 

64.7 

64.7 

61.2 

1 x*u 

Kochi 

64.5 

64.2 

63.3 

61.5 

59.3 

57 X) 

564) 

58.0 

58.8 

62.2 

64.5 

64.9 

61.2 

iS£ 

Hamnmntsu 

61.9 

62.7 

62.6 

61.5 

59.3 

57.1 

57.2 

58.0 

59.2 

62.1 

63.6 

03.3 

60.7 

«nt 

Numazu 

61.8 

61.8 

62.2 

61.5 

59.3 

57.2 

57.2 

53.1 

59.5 

62.2 

63.2 

62.1 

60.5 


Tokio 

62.1 

62.3 

62.7 

61.7 

59.3 

57.1 

57.0 

58.0 

59.8 

62.7 

63.6 

63.3 

60.7 


Miyako 

61.3 

' 61.6 

62.4 

61.7 

59.2 

57.5 

57.3 

58.4 

00.3 

63.0 

63.0 

61.1 

60.6 

SC8S 

Kioto 

64.8 

64.7 

64.1 

62.2 

59.6 

57.1 

56.9 

57.6 

59.3 

63.0 

65.0 

65.0 

61.6 

«tJ9- 

Gifu 

64.0 

63.9 

63.6 

61.9 

59.5 

.57.1 

57.0 

57.8 

59.4 

62.6 

64.5 

64.3 

61.3 

* 

Sakai 

65.1 

64.9 

64.4 

62.0 

59.3 

56.5 

56.4 

57.2 

59.4 

63.3 

65.2 

65.1 

61.6 


Kanazawa 

64.3 

64.4 

64.2 

62.1 

59.4 

66.9 

56.7 

57.5 

59.5 

63.2 

64.8 

64.2 

G1.4 

ft* 

Fushiki 

65.1 

64.4 

64.3 

62.3 

59.3 

56.8 

£6.6 

57.4 

59.4 

63.1 

64.7 

64.2 

61.5 

*i« 

Niigata 

63.1 

63.3 

63.7 

62.1 

59.4 

57.0 

56.3 

57.7 

59.7 

63.2 

64.3 

63.0 

61.1 

ttn 

Akita 

62.2 

62.3 

62.9 

61.7 

59.1 

56.9 

56.7 

57.6 

59.6 

62.9 

63 5 

62.0 

60.0 

1 »» 

Aomori 

61.6 

61.7 

62.4 

61.4 

58.3 

57.0 

56.8 

57.8 

59.9 

62.8 

63.1 

61.3 

60.4 

hot 

Hakodate 

63.9 

61.2 

62.0 

61.1 

58.6 

57.0 

56.8 

57.8 

59.8 

62.8 

62.5 

C0.5 

60.1 

5« 

Snltsn 

... 

60.9 

61.4 


««• 

... 


• •• 

... 


... 

,,, 

... 


Sapporo 

60.3 

60.9 

61.2 

60.6 

58.1 

56.7 

56.4 

57.5 

59.7 

62.1 

61.9 

59.8 

59.6 

ms 

Nemuro 

58.6 

59.6 

60.5 

60.7 

58.7 

57.8 

57.3 

58.4 

60.2 

61.7 

60.8 

58.2 

59.4 






^ & & 





• 




' • 




MEAN 

AIR 

TEMPERATURE. 







Kagoshima 

7.1 

7.1 

10.8 

15.4 

18.4 

21.8 

25.5 

26.3 

23.9 

18.9 

13.9 

9.1 

16.5 

t*x 

Miyazaki 

7.1 

7.3 

11.2 

16.1 

19.1 

22.6 

26.2 

26.9 

24.0 

18.6 

13.5 

8.8 

16.8 

m 

Nagasaki 

5.9 

5.9 

9.5 

14.5 

17.9 

21.8 

25.6 

26.7 

23.5 

18.0* 

12.9* 

8.1 

15.9 

T« 

Kbimonoaeki 

5.5 

5.2 

8.2 

13.0 

16.9 

20.8 

24.7 

2C.4 

23.0 

17.7 

12.7 

8.0 

15.2 

ft a 

Hiroshima 

4.0 

4.1 

7.6 

13.0 

16.9 

20.1 

25.3 

241.6 

22.9 

16.7 

11.0 

6.1 

14.5 

*K 

Osaka 

4.1 

4.1 

7.7 

13.5 

17.5 

21.9 

25.9 

27.3 

23.4 

16.9 

11.2 

6.4 

15.0 


Wakayama 

4.6 

4.5 

7.9 

13.2 

16.7 

20.8 

24.4 

25.5 

22.1 

16.3 

11.2 

6.9 

14.5 

Ei*n 

Kochi 

6.6 

6.0 

9.9 

14.9 

18.1 

21.7 

25.1 

26.1 

23.2 

17.9 

12.5 

7.5 

15.7 

fttt 

Hamamatsu 

5.0 

5.3 

8.6 

13.9 

17.3 

21.0 

24.6 

26.0 

23.0 

17.1 

12.2 

7.3 

15.1 

ffit 

Numazu 

5.2 

5.7 

8.8 

13.8 

17.2 

21.0 

24.5 

25.8 

22.9 

17.2 

12.2 

7.7 

15.2 

®)X 

Tokio 

3.0 

3.6 

7.0 

12.5 

16.5 

20.6 

23.9 

25.5 

22.1 

15.9 

10.3 

5.4 

13.9 

sr# 

Miyako 

99.4 

99.7 

2.6 

8.2 

12.4 

15.9 

19.8 

22.1 

18.6 

12.5 

7.3 

2.5 

10.1 

sure 

Kioto 

2.5 

2.8 

6.4 

12.3 

16.5 

21.0 

24.9 

20.2 

22.2 

15.4 

9.5 

4.6 

13.7 


Gifu 

3.1 

3.6 

7.3 

13.1 

17.2 

21.5 

25.4 

26.5 

22.7 

16.3 

10.6 

5.5 

14.4 


Sakai 

4.0 

3.8 

7.0 

12.1 

16.3 

2>i.7 

24.7 

26.2 

22.3 

17.3 

11.3 

6.6 

14.3 

SriS 

Kanazawa 

2.4 

2.2 

5.5 

11.1 

15.6 

20.1 

24.0 

25.6 

21.6 

15.3 

9.9 

5.2 

13.2 

ft* 

Fusbiki 

1.0 

1.7 

C.O 

10.3 

15.6 

18.9 

2l.O 

25.7 

21.9 

15.8 

10. 1 

4.9 

13.0 

»« 

Niigata 

1.5 

1.3 

4.6 

10.3 

15.0 

19.4 

23.5 

25.5 

21.0 

15.2 

9.5 

4.3 

12.6 

ttffl 

Akita 

98.6 

98.7 

2.2 

8.7 

13.3 

17.9 

21.8 

23.5 

19.3 

12.5 

7.0 

1.7 

10.4 


Aomori 

97.2 

97.6 

0.7 

7.1 

114) 

16.3 

20.6 

22.8 

18.5 

12.0 

6.1 

0.2 

9.2 

iftiT 

Hakodate 

96.9 

97.0 

0.8 

6.4 

10.5 

14.2 

18.7 

21.3 

17.6 

11.4 

5.6 

0.0 

8.4 

ftft 

Snttsu 

96.4 

97.5 

0.2 


10.3 

14.1 

18.5 

19.9 

17.5 

11.5 

5.1, 

99.5 

... 

«.*% 

Sapporo 

93.6 

94.6 

98.4 

5.4 

10.5 

14.7 

18.7 

20.6 

16.1 

9.4 

3.0 

97.0 

6.8 

ms 

Nemuro 

95.2 

94.8 

97.6 

3.0 

1 

6.7 

9.8 

14.3 

17.3 

15.3 

10.5 

4.5 

98.9 

5.7 
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2l 


-fc 

A 

A 

+ 

I* 

+ 

at 

it fc LocaU^s 

f] 

n 

n 

n 

n 

n 

;i 

n 

H 

n 

H 

n 


JttU. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

fv>pt. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual j 




MEAN DAILY MAXIMUM AIR TEMPERATURE. 



Kagoshima 

12.1 

12.2 

15.9 

20.4 

23.5 

20.3 

30.0 

31.2 

28.7 

24.1 

19.4 

14.3 

2L5 


Mivuzaki 

12.7 

12.7 

16.0 

20.0 

23.0 

20.5 

32.2 

31.2 

28.2 

23.6 

19.4 

14.8 

21.8 

&•* 

Nagasaki 

9.9 

10.2 

14.1 

19.1 

22.fi 

23.9 

29.fi 

31.1 

27.9 

22.8* 

17.8* 

12.3 

20.3 


Shimonoscki 

8.7 

8.5 

12.0 

10.9 

20.9 

21.5 

28.2 

30.3 

20.8 

21.8 

10.5 

11.2 

18.9 

wa 

Hiroshima 

8.8 

91 

12.fi 

17.9 

22.0 

25.0 

29.3 

31.2 

27.fi 

22.3 

16.9 

11.4 

19 6 

AE 

Osaka 

8.0 

8.9 

12.fi 

18.0 

22.6 

20.5 

30.1 

32.1 

2*2 

22.3 

10.7 

11.3 

194 

SlRUl 

Wakayama 

10.9 

11.4 

14.9 

20.6 

24.5 

28.1 

32.0 

34.0 

29.8 

23.8 

18.6 

13.7 

21.9 

R -% n 

Kochi 

11. 1 

ll.fi 

15.2 

19.8 

22.9 

25.8 

29.0 

3091 

27.9 

23.3 

18.7 

13.7 

204 

sis 

Huliinluatsu 

‘.1.4 

10.2 

13.7 

18.7 

22.0 

25.2 

28.7 

30.0 

27.4 

22.1 

17.0 

11.8 

19.7 


Nunmzu 

10.7 

11.1 

13.8 

18.4 

21.fi 

24.9 

28.1 

30.0 

27.2 

22.2 

17.8 

13.5 

194 

UDEC 

Tokio 

8.3 

8.7 

11.9 

17.2 

21.0 

24.0 

27.9 

29.8 

20.1 

2:>.5 

15.7 

11.1 

18.G 


Miyako 

r».c 

5.9 

8.7 

14.3 

18.5 

20.8 

24.5 

27.0 

23.0 

19.0 

14.3 

8.9 

15.9 

ten 

Kioto 

8.0 

9.0 

12.8 

18.8 

22.9 

20.5 

804 

32.0 

27.9 

22.2 

10.7 

11.2 

19.9 


Gifu 

8.3 

9.1 

12.9 

18.0 

22.8 

20.5 

30.1 

31.0 

27. S 

22.2 

16.7 

10.9 

19.8 

m 

Sakai 

7.3 

7.3 

11.0 

16.6 

21.2 

25.0 

28.6 

30.2 

20.1 

20.8 

15.7 

104 

18.3 


Kanazawa 

0.1 

6.3 

10.3 

10.4 

20.8 

24.0 

283 

30.6 

20.7 

20.6 

14.8 

9.2 

17.9 


Fimhiki 

3.0 

5.!) 

9.0 

11.8 

19.7 

24.3 

27.3 

29.4 

25.5 

19.8 

14.4 

8.0 

17.1 

*» 

Niigata 

4.2 

4.5 

8.8 

15.0 

19.8 

23.5 

27.2 

29.G 

*25.8 

19.0 

13.5 

7.6 

16.0 

ttra 

Akita 

1.7 

2.4 

0.2 

13.3 

17.9 

22.0 

25.0 

27.9 

24.3 

18.0 

11.4 

5.0 

14.6 

1 Vf» 

Aomori 

0.5 

1.6 

4.9 

12.3 

17.1 

20.7 

24.0 

27.1 

23.3 

17.2 

10.2 

3.5 

13.0 

IBM 

Hakodate 

0.3 

1.2 

4.6 

10.9 

14.9 

18.1 

22.3 

25.1 

22.0 

10.7 

9.7 

3.5 

12.4 

S« 

Sutton 

90.2 

0.1 

3.1 

... 

14.2 

17.0 

21.9 

24.3 

20.8 

14.9 

HO. 5 

2.1 


4LW 

Sapporo 

98.2 

99.3 

2.7 

10.7 

10.4 

20.3 

24.1 

25.8 

21.4 

15.5 

7.7 

1.2 

12.0 

Wig 

Neniuro 

98.0 

97.8 

0.7 

0.9 

11.0 

13.7 

18.3 

20.9 

180 

14.1 

7.8 

1.8 

i " 
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MEAN DAILY MINIMUM AIR TEMPERATURE. 



Kagoshima* 

3.2 

3.1 

6.8 

11.7 

14.7 

19.U 

22.7 

23.3 

21.1 

15.5 

9.5 

4.8 

12.9 


Miyazaki 

1.7 

1.9 

6.0 

11.2 

14.3 

18.8 

22.5 

23.0 

20.1 

13.8 

7.8 

3.0 

12.0 


Nagasaki 

2.4 

2.1 

5.4 

10.2 

13.7 

18.2 

22.5 

•23.4 

20.0 

144* 

8.9* 

44 

12.1 

THU 

Shimonoseki 

2.7 

2.2 

5.1 

9.8 

13.6 

17.9 

22.1 

23.5 

20.2 

14.0 

9.7 

5.2 

12.2 

wa 

Hiroshima 

99.9 

99.8 

2.8 

8.0 

11.9 

174 

21.7 

22.8 

18.9 

11.9 

0.2 

1.8 

10.2 

AE 

Osaka 

99.9 

99.7 

2.9 

8.2 

12.5 

17.8 

22.3 

23.3 

19.4 

12.2 

0.3 

2.0 

20.5 

fillftill 

Wakayama 

J.O 

0.7 

3.8 

9.0 

12.8 

17.9 

22.4 

23.1 

19.4 

124 

7.4 

3.1 

11.2 

aSltt 

Kochi 

0.8 

1.1 

5.0 

10.3 

13.0 

18.0 

21.0 

22.3 

19.0 

134 

7.6 

2.5 

114 

sits 

Hamamatsu 

1.1 

1.0 

4.2 

9.6 

13.1 

17.4 

21.4 

22.5 

19.0 

13.0 

8.7 

34 

114 

«3i V- 

Ktunazu 

0.2 

0.0 

3.9 

9.2 

12.8 

17.4 

21.4 

22.2 

19.3 

134 

7.2 

2.3 

10.8 

ju# 

Tokio 

98.7 

99.2 

2 4 

8.1 

12.2 

17.0 

20.7 

22.1 

18.8 

12.2 

5.9 

0.7 

9.8 


Miyako 

94.5 

94.6 

97.7 

2.9 

7.3 

12.0 

10.3 

18.4 

14.7 

7.5 

2.0 

97.7 

5.5 


Kioto 

97.5 

97.5 

0.5 

0.0 

10.1 

15.8 

20.5 

21.5 

17.0 

9.9 

3.5 

99.0 

84 

«J?. 

Gifu 

99.1 

99.1 

2.4 

8.1 

12.2 

17.3 

21.8 

22.9 

18.9 

11.7 

5.8 

1.3 

10.0 


Snkni 

0.9 

0.4 

2.9 

7.0 

11.3 

10.8 

21.4 

22.0 

18.6 

11.8 

7.0 

3.2 

10.4 


Kanazawa 

99.3 

98.7 

1.3 

0 2 

10.7 

15.9 

20.2 

21.5 

17.7 

11.2 

5.8 

1.7 

9.2 


Fushiki 

99.6 

98.9 

1.8 

6.8 

11.2 

16.0 

20.9 

22.2 

18.3 

11.8 

0.3 

1.9 

9.7 

ttifi 

Niigata 

98.8 

98.3 

1.1 

0.3 

10.9 

15.9 

20.3 

22.0 

18.2 

11.6 

0.1 

1.5 

9.3 

win 

Akita 

95.2 

94.5 

98.2 

4 2 

8.9 

14.0 

18.4 

19.6 

15.2 

7.7 

3.0 

98.4 

CU 

Wft 

Aomori 

93.5 

93.5 

96.7 

2.4 

7.2 

12.9 

17.4 

19.2 

14.5 

7.3 

2.3 

97.0 

54 


Hakodate 

92.1 

92.3 

96.3 

1.3 

5.5 

10.3 

15.0 

17.2 

12.7 

5.3 

0.7 

95.7 

3.7 

s5«P 

Snttsu 

94.1 

94.8 

97.5 

• •• 

0.7 

11.2 

15.8 

18.0 

14.4 

8.0 

2.0 

9G.7 


♦L« 

S»i]i|)oro 

87.9 

88.4 

93.1 

0.0 

4.5 

9.7 

14.4 

15.7 

10.7 

3.4 

98.3 

92.1 

1.5 

Wig 

Nemuro 

915 

90.6 

93.7 

99.5 

3.0 

0.0 

10.9 

14.1 

12.0 

0.7 

0.8 

95.4 

2.1 1 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 20 YEARS, 1886-1905. 
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1 & ft Loculity^v^ 

Jim. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oet. 

Nov. 

Dec. 

| Auuual 


MEAN DAILY RANGE OF AIR TEMPERATURE. 


sssa 

Kagoshima 

8.9 

9.1 

9.1 

8.7 

8.8 

7.3 

7.3 

7.9 

« 

8.6 

9.9 

1 

95 1 

8.6 

»<* 

M iyazaki 

11.0 

10.8 

10.0 

9.4 

9.3 

7.7 

7.7 

8.2 

8.1 

9.8 

11.6 

11.8 I 

9.6 


Nagasaki 

75 

8.1 

8.8 

85 

9.0 

7.6 

7.0 

7.7 

7.9 

H.S* 

8.9 

7.8 ! 

8.1 

TW 

Sbimonoseki 

6.0 

6.3 

6.9 

7.2 

7.2 

6.5 

6.1 

(i.8 

6.6 - 

7.2 

6.8 

6.0 

6.(5 

i»jj 

Hiroshima 

85 

95 

9.8 

9.9 

10.1 

85 

7.6 

8.4 

8.7 

10.4 

10.7 

9.6 t 

9.3 

*R 

Osaka 

8.7 

9.2 

9.7 

10.1 

10.1 

8.8 

7.8 

8.8 

8.8 

10.1 

10.4 

9.3 1 

9.4 

SUKUi 

Wakayama 

9.9 

10.7 

11.1 

11.6 

11.7 

10.2 

9.6 

10.9 

10.4 

11.0 

11.2 

10.6 

10.7 

ft fti 

Kochi 

10.6 

10.5 

10.1 

9.5 

9.3 

7.9 

7.4 

8.5 

8.3 

9.8 

11.1 

11.2 

9.5 

MR 

Hamamatsu 

8/1 

9.2 

9.5 

9.2 

8.9 

7.8 

7.3 

8.1 

7.7 

8.5 

85 

8.5 

8.5 

«* 

Numazu 

10.5 

10.6 

'9.9 

9.2 

8.8 

7.4 

6.7 

7.8 

75 

9.2 

105 

11.1 

9.1 

3U« 

Tokio 

9.6 

9.5 

9.5 

U.l 

8.8 

7.6 

7.1 

7.7 

7.3 

8.2 

9.8 

10.3 

8.7 


M iyuku 

11.1 

11.3 

11.0 

11.4 

11.2 

8.8 

8.2 

8.6 

8.9 

11.5 

12.3 

11.2 

10.4 

SUB 

Kioto 

1U 

11.5 

12.3 

12.8 

12.8 

10.7 

9.6 

10.5 

10.3 

12.3 

13.2 

12.2 

116 

*59- 

Gifu 

9/2 

10.1 

10.5 

10.4 

10.6 

9.2 

8.2 

8.8 

8.8 

10.5 

10.9 

9.5 

9.7 

** 

Sakai 

6.4 

6.9 

8.1 

9.0 

9.9 

8.2 

7.2 

7.6 

7.5 

95 

a? 

7.1 

7.9 


Kanazawa 

6.8 

7.6 

9.0 

10.2 

10.1 

8.7 

8.0 

9.0 

9.0 

9.4 

9.0 

7.5 

8.7 


Fn-hiki 

6.0 

7.0 

7.8 

8.0 

8.5 

7.7 

0.4 

7.2 

7.2 

8.0 

8.1 

6.7 

7.4 

ai« 

Niigata 

5.4 

6.1 

7.6 

8.6 

8.8 

7.6 

6.9 

7.6 

7.7 

8.0 

7.4 

6.1 

7.3 


Akita 

65 

7.8 

8.0 

9.1 

9.0 

8.0 

7.3 

8.3 

9.1 

10.2 

8.4 

6.6 

- 8.2 


A omori 

7.0 

8.0 

8.2 

9.9 

9.9 

7.8 

7.2 

75 

8.7 

9.9 

75 

6.5 

8.2 


Hakodate 

8.2 

8.9 

8.3 

9.6 

9.4 

7.8 

7.3 

7.9 

95 

11.4 

9.0 

7.8 

8.7 

8W 

SutUu 

5.1 

5.3 

5.6 

... 

7.5 

6.4 

6.1 

6.3 

6.4 

65 

6.0 

5.4 



Sapporo 

10.3 

10.9 

9.6 

10.7 

11.9 

10.6 

9.7 

10.1 

10.7 

12.1 

9.4 

9.1 

10.5 

mm 

Nemuro 

6.5 

7.2 

7.0 

7.4 

8.0 

7.1 

7.3 

6.8 

6.6 

7.4 

7.1 

6.4 

7.1 
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ABSOLUTE MAXIMUM AIR TEMPERATURE. 
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*« 

aiiftiii 

ftfc 

fac 

«i'K 

if 

sc« 

# 
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*« 

Will 
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Kagoshima 

20.9 

21.1 

24.4 

28,2 

28.9 

32.6 

36.2 

35.2 

31.3 

31.5 

272 

23.7 

' ’ 

36.2 

Miyazaki 

22.6 

22.8 

25.0 

31.2 

31.7 

33.7 

36.3 

37.7 

35.1 

31.6 

27.0 

25.0 

37.7 

Nagasaki 

20.2 

22.(5 

23.4 

27.7 

29.4 

34.3 

35.8 

36.7 

34.0 

30.5 

27.4 

23.8 

36.7 

Sbimonoseki 

16.6 

18.5 

21.9 

25.8 

29.1 

31.8 

33.7 

35.9 

33.0 

29.4 

25.8 

20.4 

355 

Hiroshima 

18.2 

21.4 

22.2 

26.1 

29.6 

31.6 

37.2 

37.5 

35.0 

29.2 

25.5 

225 

37.5 

Osaka 

16.7 

23.0 

23.9 

28.4 

30.3 

:a.9 

3(5.5 

3(5.6 

35.2 

30.3 

25.0 

23.0 

3(5.6 

Wakayama 

19.5 

21.3 

22.7 

27.5 

30.2 

32.2 

38.3 

30.2 

34.6 

29.7 

23.2 

22.1 

36.3 | 

Kochi 

23.4 

23.(5 

23.3 

27.6 

31.2 

33.7 

:56.2 

355 

35.9 

30.1 

27.4 

23.5 

36/2 

Hamamatsu 

17.3 

21.7 

22.2 

27.2 

31.3 

34.3 

.-57.2 

3(5.9 

31.2 

29.4 

25.6 

21.9 

37.2 

Numazu 

19.9 

21.3 

22.2 

27.2 

28.7 

31.8 

31.0 

34.8 

33 9 

29.5 

24.9 

22.7 

34.8 

Tokio 

18.0 

20.8 

23.1 

28.4 

29.6 

33.9 

30.6 

35.6 

31.7 

29.9 

24.0 

23.2 

3(5.6 | 

Miyako 

18.0 

16.7 

23.4 

23.7 

32.4 

33.1 

35.6 

36.2 

33.9 

29.6 

23.7 

21.2 

36.2 ! 

Kioto 

18.3 

225 

23.4 

28.6 

31.9 

33.7 

36.5 

365 

36.7 

30.8 

25.0 

22.8 

36.9 1 

Gifu 

16.6 

22.2 

24.5 

30.8 

32.1 

35.3 

38.2 

36.4 

35.1 

29.8 

20.3 

21.1 

38.2 

Sakai 

16.5 

20.4 

254) 

29.3 

30.6 

35.0 

35.0 

375 

35.3 

30.7 

24.1 

20.9 

37.8 

Kanazawa 

K5.7 

21.1 

25.0 

29.5 

31:7 

33.5 

35 6 

36.8 

38.5 

31.7 

25.6 

22.8 

38.5 

Fu-hiki 

15.4 

18.8 

24.2 

29 1 

31.4 

31.5 

35.0 

36.6 

30.4 

29.9 

24.6 

20.4 

36.(5 1 

Niigata 

Akita 

12.8 

18.8 

25.1 

27.2 

30.5 

32.4 

35.6 

3(5.1 

34.9 

28.4 

23.5 

20.6 

36.1 

11.9 

14.3 

21.0 

24.8 

295 

31.5 

31.4 

35.6 

33.(5 

265 

20.1 

21.4 

35.(5 

Aomori 

13.5 

10.6 

18.6 

24.3 

28.9 

30.5 

335 

35.6 

32.5 

25.6 

20.0 

1(5.1 

35.(5 

Hakodate 

12.5 

10.7 

165 

20.1 

25.1 

27.4 

30.8 

33.5 

31.1 

23.1 

19.4 

15.(5 

33.5 

Snttnu 

12.2 

9.5 

11.8 

... 

25.6 

28.2 

32.0 

34.0 

29.4 

22.5 

18.0 

14.7 

... 

Sapporo 

11.2 

8.6 

16.8 

22.3 

30.2 

31.2 

32 8 

33.4 

31.0 

23.4 

185 

14.(5 

33.4 

Nemuro 

10.3 

0.8 

12.6 

lJ.fl 

22.6 

26.0 

2..U 

31.4 

27.8 

22.0 

1,3 

23.4 

31.1 
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ABSOLUTE MINIMUM AIR TEMPERATURE. 


it 

ft 
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i't* i 

,vh 
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Kagoshima 

94.9 

93.9 

96.9 

1.3 

5.3 

10.1 

15.9 

18.0 

10.5 

— 

6.2 

— 

98.7 

94.5 

93.9 

*•* 

Miyazaki 

02.5 

93.(5 

94.4 

99.7 

3.1 

11.6 

16.0 . 

17.4 

10.3 

3.1 

98.0 

94.3 

92-5 

44** 

Nagasaki 

94.8 

95.2 

96.5 

1.2 

5.6 

10.8 

15.0 ! 

17.9 

112 

5.9 

1.1 

96.6 

942$ 

THU 

Shimon' seki 

95.5 

93.5 

94.5 

1.7 

6.5 

9.5 

15.2 1 

13.8 

13.3 

7.7 

0.7 

98.2 

93.5 

! WJ6 

Hiroshima 

92.9 

91.7 

92.8 

1)9.2 

2.7 

6.6 

14.4 

16.4 

8.9 

32$ 

117.4 

95.5 

91.7 

*15 

Osaka 

92.9 

93.5 

95.4 

0.2 

3.7 

8.9 

15.3 ! 

17.5 

11.1 

3.4 

97.9 

95.9 

92.9 

filiftill 

Wakayan n 

95.1 

95.4 

96.8 

99.8 

4.2 

9.8 

14.4 

17.3 

11.2 

4.8 

0.6 

97.0 

95.1 

as & 

Ko hi 

99.5 

93.0 

95.8 

99.5 

5.2 

9.1 
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3.8 

98.X 

95.6 
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Haiimniut.su 

95.2 

94.5 

97.2 

0.7 

47 

10.4 

15.4 

17.6 

. 12.8 

3.8 

0.1 

95.2 

94.5 

?w 

Numnzu 

9L9 

922$ 

95.2 

99.6 

48 

8.9 

14.5 

17.1 

11.1 

5.3 

97.7 

94.9 

91.9 


Tokio 

91.9 

92.1 

95.7 

99.7 

2.4 

8.5 

13.0 1 

16.2 

10.6 

2.3 

98.1 

94.1 

91.9 


Miynko 

84.3 

84.9 

85.4 

94.6 

99.1 

3.3 

0.6 | 

9.6 

3.7 

98.4 

93.0 

86.6 

81.3 

*« 

Kioto 

88.1 

88.4 

92.0 

95.(5 

0.3 

5.5 

12.4 | 

13.7 

7.8 

0.2 

95.6 

91.8 

88.1 


Oifn 

89.4 

89.9 

93.3 

98.8 

2.5 

9.2 

13.7 ! 

17." 

10.1 

2.5 

98.2 

93.1 

89.1 

% • 

Snkai 

90.3 

91.8 

95.1 

97.9 

2.3 

7.5 

i:u| 

15.3 

8.8 

2.9 

0.0 

95.9 

902$ 


Kanazawa 

90.3 

91.0 

94.9 

98.8 

1.5 

8.5 

1 i.o 1 

15.3 

9.0 

2.2 

99.4 

93.8 

903 


Fushiki 

87.9 

88.7 

92.7 

992$ 

2.1 

9.0 

12.7 1 

16.8 

9.7 

2.0 

99.2 

92.5 

872) 


Niigata 

: tut 

902$ 

94.4 

98.6 

2.8 

6.7 

13.3 

15.1 

9.7 

3.0 

98.7 

93.8 

902$ 

fAll) 

Akita 

80.8 

75.4 

80.5 

96.8 

0.1 

5.5 

10.2 

10.9 

4.6 

'.18.6 

95.4 

812) 

75.4 


Aou.orr 

82.7 

81.0 

81.7 

92.2 

98.9 

5.0 

9.5 l 

11.6 

4.6 

99.2 

90.6 

842) 

81.0 

WAY 

Hakistate 

78.3 

79.6 

81.1 

93.4 

97.7 

2.0 

6.3 

9.0 

1.9 

97.4 

88.4 

80.6 

782$ 

5#W 

Sntt.su 

84.8 

85.0 

89.3 


98.6 

4.4 

7.1 

11.1 

5.2 

96.5 

91.0 

88.1 

*** 

*L« 

Snpi>oro 

75.3 

74.4 

77.4 

90.1 

95.8 

1.4 

5.2 j 

52$ 

0.6 

95.7 

87.2 

76.1 

74.4 


Nomuro 

77.6 

80.1 

80.8 

89.3 

96.1 

17 

49 

6.3 

4.2 

96.7 

91.6 

85.0 

77.6 


5j : 


? ^ * 1 t 36 * 

MEAN TENSION OF VAPOUR. 


:V" ' J 


Kagoshima 

5.6 


5.5 

7.4 

10.4 

12.5 

16.4 

20.2 

20.6 

17.7 

12.1 

8.7 

<5.5 

lio 

^ ■ 


Miyazaki 

8.3 


5.6 

7.7 

10.9 

12.9 

17.0 

20.9 

21.5 

18.4 

12.9 

9.1 

(>.5 

12.4 



Nags sold 

5.1 


5.0 

6-5 

9.4 

11.6 

15.8 

192) 

20.3 

16.4 

10.9* 

8.1* 

5.9 

1 1.2 

K. ; 

TiW 

Shimonoseki 

4.8 


4.7 

6.0 

8.5 

11.1 

15.1 

19.4 

20.5 

1C.5 

11.1 

8.0 

6.7 

10.9 

■: 

iff Si 

Hiroshima 

4-4 


4.4 

5.7 

8.4 

10.7 

14.8 

19.1 

1M 

16.0 

10.0 

7.4 

5.2 

10.6 


A Pi 

Osaka 

4.4 


4.4 

5.7 

8.4 

10.7 

14.7 

19.0 

19.9 

16.4 

11.0 

7.6 

5.3 

io.e 

1 

ItlXKlIl 

Wakayama 

4.4 


4.3 

5.7 

8.4 

10.8 

14.8 

19.1 

192) 

16.1 

10.8 

7.6 

2.4 

1022 


ifttu 

Kochi 

4.6 


4.6 

6.5 

9.8 

11.8 

16.1 

20.2 

20.6 

17.4 

11.6 

8.0 

5.5 

1 1.4 

i ; 

igt2 

Hamamatsu 

4.3 


4.1 

5.8 

9.0 

11.5 

15.3 

19.4 

20.5 

17.4 

11.7 

7.8 

5.3 

11.0 

K. 

L 

Bit 

Nnmtizu 

4.4 


4.5 

62) 

8.8 

11.1 

14.7 

18.6 

192) 

16.5 

11.2 

7.8 

52$ 

10.7 

V- -. 

Jinx 

Tokio 

3.6 


3.7 

5.2 

8.2 

10.7 

11.6 

18.4 

19.7 

16.5 

11.0 

7.0 

4.5 

w u i 

j* : 


Miynko 

3.1 


3.2 

3.9 

5.7 

8.0 

1 !.l 

15.0 

17.0 

13.8 

8.9 

5.6 

3.8 


t i 


Kioto 

4.3 


4.2 

5.3 

7.8 

10.1 

14.1 

18.3 

19.1 

15.8 

10.5 

6.8 

5.3 

10.2 


AS 1 ?- 

(iifu 

4.4 


4.2 

5.5 

8.4 

10.8 

11.7 

18.9 

20.2 

16.5 

10.8 

7.5 

5.4 

10.6 

% _ 
i' 


Sakai 

48 


4-6 

5.7 

8.2 

10.5 

14.7 

19.2 

20.6 

16.4 

10.9 

7.8 

5.7 

10.8 

r • ‘ 


Kanazawa 

4.5 


4.2 

5.1 

7.4 

9.9 

13.9 

18.2 

19.1 

15.5 

10.3 

7.2 

5.3 

10.1 

-1 


Fnuhiki 

4.1 


4.4 

5.4 

7.8 

10.2 

14.4 

18.8 

20.4 

16.:$ 

10.8 

7.7 

5.6 

10J> 

£ . n 

*; c 4 

Niigata 

4.2 


4.1 

4.8 

7.2 

9.6 

13.7 

18.0 

19.6 

15.7 

10.2 

7.1 

5.1 

9.9 

t-:' - 

fAllj 

Akita 

3.4 


3.4 

4.1 

C.3 

8.8 

12.7 

16.7 

18.2 

14.2 

8.9 

6.0 

4.2 

8.9 



Aomori 

3.0 


3.1 

3.6 

5.4 

7.5 

11.0 

14.8 

16.5 

12.7 

72) 

*>•3 

3.7 

7.9 


MAT 

Hakodate 

2.9 


3.0 

3.6 

5.3 

7.2 

10.2 

13.9 

15.8 

12.3 

77 

5.0 

3.5 

' 7.5 


9Spfl« 

Suttsu 

2.9 


3.1 

3.6 


7.2 

10.2 

13 8 

15.8 

12.2 

7.7 

5.0 

3.6 

... 

if 

4LW 

Sapporo 

2.4 


2.6 

3.2 

4.7 

6.8 

10.1 

13.7 

15.2 

11.6 

7.6 

4.5 

3.1 

7.1 

V 

W* 

Nomuro 

2.3 


2.4 

3.0 

“ 

6.1 

8.3 

11.3 

13.4 

11.2 

7, 

4.6 

3.0 
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/]#C Month 

— 

H 

jr. 

ra 

£ 


-t 

A 

A 

T 

+ 

+ 

2: 



n 

n 

R 

n 

) J 

n 

>] 

n 

)\ 

n 


A 

* 

ife 45 Locality 

•Tan. 

Feb. 

March 

April 

May 

Juno 

July 

| Atig . 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec . 

Annual 






¥ n m m 











MEAN 

RELATIVE 

HUMIDITY. 







Kagoshima 

70.8 

09.0 

72.1 

70.1 

1 

77.0 

82.2 

82.0 

79.7 

783 

72.5 

71.8 

72.3 

! 75.4 


Miva/aki 

73.0 

71.8 

70.2 

79.2 

78.8 

855.4 

83.3 

82.5 

83.3 

80.5 

77.9 

74.6 

fj " 7 s ,7 


Nagasaki 

70.8 

09.4 

71.5 

75.1 

75.9 

81.5 

81.8 

78.8 

75.(5 

70.7* 

71.4* 

71.4 

74.4 

Ti 

Hhirno' o-cki 

70.3 

70.7 

72.0 

70.2 

77.8 

83.2 

84.7 

81.2 

78.8 

7.3.6 

71.5 

69.2 

75.8 

flffi 

Hiroshima 

72.9 

71.3 

72.2 

74.7 

74 .C 

78.7 

80.3 

77.4 

77.1 

74.6 

75.2 

74.0 

75.3 

AK 

Osaka 

72.2 

70.9 

71.2 

72.4 

72.5 

75.7 

77.2 

75.0 

77.0 

76.7 

70.2 

72.4 

74.1 

tt&Ul 

Wuk ivama 

6(5.1 

85.9 

07.8 

07.3 

(58.5 

72.2 

78.3 

70.4 

77.0 

71.8 

72.3 

(57.(5 

! 71.2 

1 Kin 

Kochi 

66.0 

04.1 

09.5 

70.0 


83.7 

85.7 

82.7 

81.9 

75.8 

72.7 

69.1 

75.3 

iSffi 

Hamamatsu 

64.7 

60.5 

66.9 

75.7 

77.9 

82.7 

85.1 

82.9 

83.3 

78.3 

72.1 

<17.1 

74.8 


Numazn 

06.6 

64.4 

09.0 

I 74.3 

75.9 

79.4 

81.7 

79.7 

79.4 

76.6 

73.9 

(>7.5 

74.1 

3 IDK 

Tokio 

03.3 

61.7 

68.3 

74.7 

77.1 

81.3 

83.6 

82.1 

83.0 

79.9 

74.1 

(56.(5 

74.7 

’Xli 

Miyako 

09.3 

71.3 

76.0 

71.5 

75.6 

84.4 

87.0 

80.3 

8(5.2 

81.3 

72.2 

68.5 

77.0 


Kioto 

78.4 

75.7 

73.5 

73.4 

73.4 

77.1 

79.1 

77.5 

79.9 

80.7 

81.0 

79.0 

77 ;i 

**& 

Gifu 

77.0 

71.2 

70.7 

74.4 

71.5 

77.5 

79.(5 

79.5 

80.8 

78.5 

77.8 

79.1 

7(5.8 

% 

Sakai 

78.4 

76.2 

75.0 

77.0 

7 C .8 

81.3 

83.1 

82.4 

81.(5 

785 

77.8 

77.3 

j 78.8 


Kanazawa 

82.0 

79.2 

75.1 

75.0 

75.5 

79.9 

82.7 

79.2 

80.9 

79.4 

79.1 

79.8 

79.0 

ft* 

Fnshiki 

83.1 

84.3 

75.7 

75.7 

79.6 

84.1 

85.2 

83.3 

83.3 

80.5 

82.0 

85.1 

81.8 

®iS 

Niigata 

83.0 

80.5 

75.4 

70.3 

76.6 

81.5 

855.7 

81.5 

81.2 

79.2 

79.2 

81.3 

79.9 

fMti 

Akita 

KO.4 

79.4 

75.9 

74.1 

77.7 

83.0 

85.9 

84 .G 

81.0 

80.8 

789 

79.0 

80.4 

Kit 

Aomori 

81.0 

79.3 

74.4 

71.8 

72.8 

79.5 

81.9 

80.6 

79.4 

75.7 

75.2 

788 

77.5 

Biff 

Hakodate 

78.1 

745.9 

72.8 

72.9 

76 6 

84.2 

8(5.2 

83.8 

80.7 

74.8 

71.0 

75.0 

77.7 

w5«; 

Suttsa 

79.9 

79.6 

76.1 

... 

77.0 

M .5 

86.3 

85.1 

80 0 

74.4 

74.(5 

78.4 



Sapporo 

8t.l 

81.8 

77.8 

71.3 

72.7 

81.0 

84.1 

81.1 

83.7 

79.4 

7 s .2 

80.2 

79.0 


Nemnro 

09.4 

74.3 

70.3 

79.5 

i 82.4 

90. 4 

915 

90.6 

85.3 

75.9 

69.6 

07.0 

79.4 







M 












AMOUNT OF 

PRECIPITATION. 







Kagoshima 

K 7.7 

81.0 

155.2 

231.5 

24=5.0 

353.9* 

284.5 

189.0 

221.2 

130.3 

95.0 

S 9.8 

2152.7 


MivaZaki 

78.0 

92.2 

191.2 

253.7 

291.8 

3(54.0 

275.8 

2557 ..5 

38.3.3 

226.8 

113.8 

82.5 

2591.0 


Nagasaki 

75.3 

77.1 

128.1 

200.4 

188.7 

282.0 

258.2 

196.3 

180.4 

140.2 

91.1 

91.7 

1887.4 

T«H 

ShitiKinoseki 

62.0 

70.1 

107.0 

155.7 

161.9 

219.8 

280.3 

118.2 

134.2 

99.4 

(59.4 

73.7 

1582.3 

JWB 

Hiroshima 

44.0 

59.2 

103.2 

1780 

103.6 

220.7 

23025 

124.8 

15(5.9 

110.9 

72.3 

51.3 | 

15188 

AR 

( tanka 

48.4 

49.9 

107.3 

157.2 

132.1 

183.8 

174.4 

10(5.0 

172.1 

127.3 

79.9 

49.0 

1388.0 

UlRlil 

Wakayama 

50.0 

57.3 

107.2 

144.9 

136.3 

191.9 

(92.9 

1550.7 

219.2 

156.7 

107.5 

01.8 

1564.5 

j K4n 

Kochi 

58.8 

94.5 

1851.1 

319.0 

307.5 

•510.2 

365.9 

278.1 

422.6 

240.1 

127.8 

87.4 f 

283 1.0 

tSG 

Hamamatsu 

52.8 

61.5 

153.5 

202.9 

222.7 

231.2 

220.1 

151.1 

257.2 

156.0 

107.5 

75.1 

1892.3 

j ffifp: 

Nuuinzu 

73.7 

70.4 

149.9 

200.7 

202.8 

210.6 

2(0.9 

150.5 

255.4 

165.5 

106.8 

80.0 

1913.5 

#!£ 

Tokio 

53.2 

58.3 

166 .ll 

1515.2 

158.6 

150.2 

145.3 

120.8 

192.7 

178.7 

109.2 

(51.2 

1409.7 

WA- 

Mivako 

06.5 

63.6 

88.1 

10.3 

12.5 

13.5 

14.2 

151.5 

324.8 

171.7 

80.8 

75.1 

972.(5 


Kioto 

55.6 

62.3 

117.4 

100.9 

152.1 

219.8 

2*28.7 

157.1 

191.4 

131.5 

85.6 

57.5 

1025.9 

nv- 

Gifu 

70.1 

65.8 

149.4 

210.4 

219.5 

249.1 

307.0 

204.0 

29.3.5 

153.3 

99.6 

80.0 

2111.3 


Sakai 

201.4 

138.0 

134.3 

138.0 

110.4 

169.8 

188.7 

137.4 

206.8 

150.8 

159.1 

197.0 

1938.1 

$?i$ 

KanAZawa 

271.0 

173.1 

15(5.8 

171.1 

151.1 

170.0 

207.8 

179.0 

223.0 

mo 

265.5 

365.7 ! 

2530.8 

i ft* 

Fnshiki 

286.0 

214.2 

142.1 

84.1 

107.2 

138.1 

203.8 

154.6 

198.(5 

150.3 

205.6 

325.3 | 

2239.9 

mm 

Niigata 

200.3 

126.8 

102.2 

109.9 

89.1 

124.3 

169.8 

129.8 

183.6 

151.1 

182.2 

233.0 | 

1802.1 

ftBl 

Akita 

114.6 

100.3 

106.1 

115.2 

111.7 ; 

151.9 

4205.3 

195.3 

189.5 

107.0 

177.9 

177.3 1 

1812.9 

| 

Aomori 

130.7 

106.8 

76.5 j 

61.6 

71.8 | 

80.9 

144.3 

126.7 

143.8 

109.8 

128.1 

162.9 

1343.8 

I Bfif 

Hnkotluh; 

56.7 

57.4 

63.2 

71.4 

75.0 ! 

95.6 

135.6 

135.9 

173.9 

117.1 

9(5.1 

70.8 

1153.3 

; g« 

Suttsu 

117.0 

89.9 

66.7 


63.2 

64.5 

97.2 

109.5 

161.7 

139 2 

126.3 

119.2 

• •• 


Sapporo 

08.3 

60.9 

59.2 j 

52.8 

58.4 

61.2 

96.2 

100.5 

141.7 

99.8 

90.0 

94.6 

983.7 

i«« 

Nemnro 

26.7 

22.0 

46.5 j 

67.6 

97.7 

96.2 

85.0 

101.6 

133.0 

94.8 

84.2 

66.7 

922.0 


Vt- 
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OF THE OBSERVATIONS FOR THE 20 YEARS, 1886-1905. 



/]-A Month 

— 

— 

H 

; n 

I 

£ 

.L~ 

-fc 

A 

A 

T 

T 

t 

* 



r 

R 

R 

71 

71 

R 

71 

71 

71 

71 

;i 

li 

¥ 

Locality \ 

Jan. 

Fob. 

March 

April 

May 

Jane 

.My 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. | 

1 

Annual 


• 




— ay 

ft -x m 

ft 









MAXIMUM DAILY 

AMOUNT 

OF PRECIPITATION. 





Kagoshima 

113.5 

56.3 

67.4 

119.9 

155.9 

201.9 

206.6 

129.3 

123.9 

140.4 

81.3 

109.2 

206.6 

i 

Miyazaki 

109.(1 

148.3 

88.0 

154.8 

188.3 

2*5.6 

198.2 

:i05.8 

490.2 

175.7 

147.6 

143.1 

490.2 

t 

Nagasaki 

(11.4 

78.0 

68.8 

117.1 

13541 

144.3 

158.9 

144.8 

211.1 

130.3 

80.(1 

111.2 

211,1 

! TBH 

Shimouoeeki 

34.5 

38.7 

42.2 

118.2 

127.6 

336.7 

153.5 

87.9 

91.0 

111.7 

60.3 

38.7 

336.7 

| Wffl 

Ilir. sliima 

34.9 

46.0 

40.3 

108.6 

1' '1.7 

153.9 

143.9 

1 19.1 

117.8 

102.2 

78.5 

43.3 

I5l'.9 

!*K 

Osaka 

30.1 

29.1 

73.4 

101.7 

81.5 

1 15.2 

130.4 

174.7 

100.0 

133.0 

79.2 

55.0 

174.7 

1 Wttih 

" ukitvnnm 

38.1 

65.9 

108.8 

102.0 

149.3 

112.5 

18 (.1 

141.6 

178.4 

184.2 

151.7 

93.2 

mu 

•«•»] 

Kochi 

39.0 

127.7 

85.6 

135.3 

183.9 

254.9 

204.0 

199.8 

293.1 

211.8 

1 13.2 

125.x 

293.1 


Hamamatsu 

3(1.3 

73.1 

120.7 

133.0 

119.5 

169.7 

216.2 

155.7 

222.2 

154.8 

70.7 

724) 

222.2 


Numazu 

47.7 

76.8 

83.6 

93.2 

1144! 

186.4 

207.9 

171.2 

193.9 

221.6 

85.6 

63.1 

221.6 

#£>* 

Tokio 

47.7 

47.1 

87.1 

54.1 

84.5 

159.4 

146.2 

132.8 

161.8 

120.1 

93.5 

80.5 

164.8 


Miynko 

87.2 

42.2 

74.7 

96.1 

162.7 

91.9 

152.6 

194.0 

158.1 

285.4 

83.7 

93.2 

285.4 

MW 

Kioto 

31.9 

49.0 

84.2 

104.9 

98.4 

133.2 

115.7 

161.3 

122.1 

121.5 

72.4 

53.9 

161.3 

fticV- 

Gifu 

38.0 

48.7 

80.0 

818 

111.0 

128.4 

257.2 

132.0 

242.1 

140.0 

69.5 

58.8 

257.2 

w 

Sakai 

03.3 

51.8 

57.7 

77.3 

70.7 

102.3 

131.4 

230.2 

200.8 

197.5 

87.3 

77.3 

290.2 


Kanazawa 

58.3 

45.7 

69.4 

57 6 

63.2 

146.8 

110.7 

99.0 

120.7 

120.9 

86.0 

85.1 

1 1*5.8 


Ftishiki 

4U.5 

2 4.6 

38.6 

60.7 

85.0 

109.1 

9o.3 

146.5 

94.7 

89.7 

58.4 

53.6 

146.5 

«ia 

N iignta 

68.2 

32.5 

31.6 

46 0 

48.3 

105.7 

78.6 

132.7 

1 16.6 

75.0 

64.1 

54.4 

116.0 

tttfl 

Akita 

43.0 

48.1 

57.7 

68.0 

49.5 

130.9 

118.2 

119.8 

109.0 

74.5 

77.5 

49.0 

130.9 

#* 

Aomori 

32.2 

41.6 

30 4 

3(>»5 

86.5 

40.1 

112.1 

78.1 

106.7 

71.9 

107.9 

51.6 

112.1 


Hakodate 

88.6 

31.1 

34.4 

71.3 

40.1 

60.0 

79.9 

99.2 

118.7 

98.9 

146.8 

48.8 

146.8 

«SW 

Kuttsn 

20.8 

371 

25.7 


45.3 

683 

68.3 

81.7 

100.8 

76.2 

43.2 

43.1 



Sapporo 

35.2 

20.0 

28.(> 

101.2 

50.2 

15 3 

123.5 

&5.6 

95.7 

79.5 

37.0 

(47.3 

123.5 

ffl-if 

| 

Nemuro 

33.3 

39.2 

36.3 

43.3 

91.4 

116.2 

76.5 

121.7 

80.8 

58.8 

72.9 

112.0 

121.7 






M x a 

St 










NUMBER 

OF 

DAYS 

WITH PRECIPITATION. 







Kagoshima 

13.5 

12.4 

1(5.0 

15.5 

15.1 

16.S* 

16.6 

13.4 

14.2 

10.7 

8.6 

12.3 

165.7 


Miyazaki 

8.3 

8.7 

1145 

15.0 

14.8 

16.2 

15.0 

13.4 

16.0 

12.2 

7.6 

7.0 

149.0 


Nagaaki 

15.6 

13.3 

145 

14.9 

13.3 

14.8 

11.1 

12.1 

13.0 

10.6 

1".5 

15.8 

102.7 

TiSB 

Shimonaseki 

15.4 

13.5 

14.6 

14.0 

12.1 

13.1 

12.8 

10.1 

13.3 

9.7 

10.9 

14.0 

154.1 


Hiroshima 

10.8 

98 

12.6 

13.9 

11.9 

12.3 

12.3 

9.7 

13.4 

8.6 

8.5 

9.2 

133.0 

AR 

Osaka 

8.6 

9.5 

13.3 

13.8 

13.2 

14.0 

12.7 

10.7 

13.5 

10.3 

9.5 

9.3 

138.4 

hi.'K.li 

Wakayama 

9.4 

10.3 

13.0 

135 

13.0 

13.6 

12.0 

10.2 

14.1 

11.2 

9.4 

10.0 

139.5 


Kochi 

8.0 

8.0 

13.7 

15.1 

13.8 

16.0 

15.5 

14.0 

16.2 

10.9 

7.8 

7.4 

116.7 

mv 

Hamamatsu 

7.8 

7.5 

12.4 

14.8 

12.9 

14.0 

13.9 

9.8 

14.6 

12.8 

9.1 

8.0 

138.0 

fflrlt 

Nnnmzn 

8.1 

9.0 

13.6 

15.4 

14.9 

14.9 

15.) 

11.0 

15.7 

12.9 

11X2 

8.5 

150.4 


Tokio 

6.9 

7.7 

13.5 

15.0 

14.2 

14.6 

15.3 

11.4 

16.6 

14.0 

9.2 

7.0 

115.7 

Mi; 

Miyako 

8.1 

9.5 

11.5 

11.1 

12.9 

14.2 

16.5 

14.6 

16.2 

12.1 

10.2 

9.5 

116.7 

yf.m 

Kioto 

12.2 

12.9 

15.1 

14.4 

13.8 

14.9 

16.1 

12.2 

15.0 

10.9 

11.4 

12.4 1 

161.5 

if?- 

Gifu 

13.2 

10.6 

13.1 

13.9 

13.0 

14.0 

16.5 

13.9 

14.5 

11.2 

11.4 

13.3 

159.2 

m 

Sakai 

25.5 

20.9 

18.9 

1U 

12.2 

12.8 

14.0 

10.8 

15.6 

15.3 

19.4 

24.7 

2)4.4 

i 


Kanazawa 

20.4 

22.3 

20.0 

15.2 

14.3 

14.5 

15.6 

11.8 

16.7 

16.8 

19.9 

25.6 

219.1 

tt* 

Fushiki 

20.4 

22.0 

19.5 

15.8 

13.7 

14.5 

15.7 

12.1 

16.9 

16.7 

20.3 

25.8 

21 <.4 

#ri8 

Niigata 

27.9 

23.9 

21.2 

15.8 

14.2 

14.4 

15.4 

12.0 

16.7 

18.1 

22.0 

27.0 

228.6 

ft in 

Akita 

20.7 

24.1 

21.3 

14.3 

14.0 

11.8 

17.4 

1-1.3 

17.5 

17.8 

21.8 

2(5.4 

230.7 


Aomori 

26.1 

22.3 

20.0 

12.7 

12.0 

13.3 

14.6 

12.2 

16.4 

16.8 

21.0 

2(X5 

214.2 

m:i( 

Hakodate 

25.4 

17.7 

17.0 

11.9 

12.1 

13.6 

13.6 

13.1 

16.4 

14.8 

17.0 

21.1 

189.6 

ISM 

Snttsu 

25.9 

22.0 

18.3 


12.5 

12.6 

12.7 

12.5 

16.4 

17.3 

21.1 

25.7 

... 


Snpiioio 

19.6 

17.9 

17.3 

11.9 

12.6 

13.8 

12.1 

13.2 

16.2 

16.9 

17.6 

20.2 

139.7 

Wi£ 

Nenmro 

11.3 

10.2 

11.9 

11.2 

13.3 

15.6 

14.3 

14.4 

15.5 

12.7 

12.7 

12.5 

155.6 


„ t =+*£** 

* I l.ou UW 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOB THE 20 YEARS, 1886-1905. 


Month 

— 

. 

s 

eg 

35. 

mAm 

S' 

•b 

A 

* 

T 

T 

+ 

* 


;i 

• 0 


R 

A 

R 

R 

R 

n 

n 

n 

T\ 

1 ^ 

1 $ ?i Locality''''^ 

•Tun. 

Feb. 

March 

April 

May 

Jnno 

•Inly 

Ann- 

Sept. | 

Oct. 

Nov. 

Doc. 

Annual 


¥ n ® a 

MEAN CLOUD AMOUNT. 


B6SB 

Kagoshima 

5.7 

5.5) 

0.5 

0.8 

7.0 

7.!) 

0.(5 

5 4 

0.1 

5.4 

4.5 

4.9 

i 

6.1 


Miyazaki 

4.2 

4.7 

5.8 

0.4 

0.7 

7.4 

0.0 

5.2 

6.5 

5.8 

4.0 

3.4 

5.5 

Ji*f 

Nagasaki 

0.4 

0.4 

6.5 

0.7 

0.0 

7.5 

(5.8 

5.4 

0.1 

5.2 

4.8 

0.0 

6.2 

Til 

Shim>n 08 cki 

7.3 

7.1 

0.7 

0.7 

0.5 

7.3 

0.8 


0.6 

5.7 

5.0 

0.7 

0.0 


Hiroshima 

5.8 

0.0 

(5.2 

0.2 

0.4 

7.1 

0.(5 

5.5 

0.0 

5.3 

4.7 

5.5 

0.0 

*K 

Osaka 

5.3 

5.5 

0.1 

0.5 

0.7 

7.1 

0.7 

5.4 

6.5 

5.8 

4.6 

4.6 

5.9 


Wakayama 

t!.0 

0.1 

0.0 

0.8 

7.1 

0.0 

0.2 

0.0 

7.0 

(5.4 

5.0 

5.9 

0.4 

ifSfti 

Kochi 

4.4 

4.9 

5.9 

0.5 

(5.8 

7.7 

7.0 

5.7 

0.9 

5.6 

4.1 

3.7 

5.8 


Uinimnmt.su 

4.4 

4.(5 

5.9 

(5.9 

7.2 

7.8 

7.7 

6.5 

7.3 

6.4 

4.7 

3.9 

(5.1 1 

fflrT 

Nnmnzu 

4.7 

5.3 

0.5 

7.3 

7.7 

8.1 

8.1 

0.9 

7.5 

0.8 

5.1 

3.9 

0.5 j 

Snx 

Tokio 

4.2 

4.7 

(5.1 

(5.9 

7.1 

7.7 

7.4 

0.3 

7.2 

6.6 

4.8 

3.0 

0.1 

#T*T 

Mivako 

4.0 

5.0 

5.7 

0.5 

0.8 

7.0 

7.7 

7.0 

7.4 

5.7 

5.0 

4.0 

0.1 

3XW 

Kioto 

0.2 

(5.6 

0.7 

0.9 

7.1 

7.0 

7.4 

6.2 

7.2 

6.1 

5.3 

•’),*) 

0.0 j 

ti 

Gifu 

5.1 

4.0 

5.4 

0.1 

0.2 

(5.9 

7.1 

5.9 

6.6 

5.1 

4.4 

4.8 

5.7 ' 

% 

Sakai 

8.5 

8.2 

7.3 

0.7 

0.5 

7.1 

7.1 

5.8 

7.2 

0.0 

(5.7 

7.9 

7.2 | 

SfciT- 

Kanazawa 

8.8 

3.5 

7.5 

7.1 

7.1 

7.0 

7.0 

0.3 

7.t 

0.8 

0.9 

8.2 

7.5 l 

ft* 

Ftwhiki 

8.7 

8.2 

7.4 

7.0 

(5.9 

7.0 

7.7 

0.4 

7.4 

0.8 

0.9 

8.1 

7.4 

SnO 

Niigata 

8.7 

8.3 

/.D 

0.7 

0.8 

7.3 

7.3 

0.0 

7.0 

<5.7 

721 

8.2 

7.3 

fttfl 

Akita 

9.1 

8.0 

8.0 

7.1 

7.4 

. 7.8 

7.8 

6.7 

7.2 

0.0 

8.0 

8.8 

7.8 


Aomori 

ai 

7.7 

04) 

5.8 

5.9 

0.7 

0.9 

5.9 

0.3 

5.5 

7.2 

8.1 

0.7 

JBsftT 

Hakodate 

7.2 

0.9 

0.7 

0.1 

0.0 

7.4 

7.7 

7.0 

(5.7 

5.5 

O.G 

7.4 

1 

6.8 

tvffi 

Sattsu 

9.1 

8.0 

8.0 


0.7 

7.4 

7.3 

0.8 

0.8 

0.5 

8.1 

9.0 


4U* 

Sapporo 

7.0 

7.0 

0.8 

0.1 

0.4 

7.3 

7.1 

7.0 

0 0 

5.3 

0.9 

7.1 

0.7 

#43* 

Nemnro 

5.6 

5.7 

5.9 

0.4 

7.2 

8.2 

8.2 

8.0 

7.1 

5.0 

5.7 

5.2 

6 6 

! 


tfc l» 0 

NUMBER OF CLEAR DAYS. 



Kagoshima 

r.l 

4.0 

3.0 

3.1 

3.5 

12 

3.0 

4.1 

4.4 

7.1 

8.5 

7.2 

55.4 ! 

#8* 

Mivazaki 

11.0 

8.4 

6.4 

4.7 

3.6 

1.4 

4.6 

5.1 

3.1 

0.1 

10.9 

11.1 

80.0 

Ti*3f 

Nagasaki 

2.2 

2.7 

3.1 

3.4 

3.1 

1.6 

2.0 

4.0 

3.6 

7.0 

7.2 

3.7 

44.0 

TM 

Shimonoeeki 

1.0 

1.2 

2.4 

3.0 

3.1 

1.4 

1.9 

2.8 

2.3 

4.1 

4.0 

2.2 

30.0 

Jfffb 

Hiroshima 

1.6 

2.1 

3.9 

4.0 

4.0 

1.8 

2.8 

4.1 

2.6 

5.0 

6.5 

3.8 

42.8 


Osaka 

4.0 

2.1 

3.2 

3.2 

3.2 

4.2 

2.0 

3.0 

3.0 

4.7 

7.5 

6.5 

47.2 

Sl.ftlil 

Wakayama 

1.9 

1.0 

2.7 

2.4 

2.5 

1.2 

2.2 

3.0 

1.9 

3.1 

4.5 

2.0 

80.5 

Hite 

Kochi 

9.3 

<5.1 

4.9 

4.1 

3.3 

1.3 

2.7 

4.7 

2.9 

5.9 

10.2 

12.0 

08.0 


Haiimmat.su 

8.8 

7.5 

4.8 

3.0 

2.4 

1.1 

1.4 

2.3 

2.0 

4.0 

9.0 

11.0 

54.9 

■ »i* 

Numazu 

9.0 

0.0 

4.0 

2.4 

1.(5 

0.7 

0.8 

1.8 

1.0 

2.5 

7.5 

11.7 

49.1 

3tnjc 

Tokio 

11.2 

7.3 

4.7 

2.7 

2.0 

1.0 

1.1 

2.2 

1.2 

3.1 

8.0 

13.3 

58.1 


Miyako 

6.2 

4.4 

3.5 

2.5 

2.3 

1.4 

1.3 

2.3 

1.3 

1.2 

5.1 

0.0 

40.8 

J*W 

Kioto 

1.7 

1.2 

2.4 

2.5 

2.2 

1.5 

1.3 

2.1 

1.8 

3.0 

4.0 

3.6 

28.7 

*iV- 

Gifu 

4.3 

4.2 

4.8 

4.1 

3.5 

2.3 

1.7 

2.8 

2.8 

0.8 

7.7 

5.4 

50.4 

% 

Sakai 

0.1 

05 

2.1 

3.4 

3.5 

1.7 

21 

3.4 

1.2 

1.8 

2.1 

1.1 

23.0 


Kanazawa 

0.3 

0.5 

1.9 

2.0 

2.1 

U 

1.7 

2.9 

1.5 

2.5 

2.7 

0.9 

20.4 

ft* 

Fushiki 

0.2 

0.0 

24) 

2.7 

2.(5 

1.4 

1.0 

2.9 

1.3 

2.5 

3.1 

1.1 

21.4 

*riQ 

N iigatu 

0.1 

0.2 

1.5 

2.0 

2.2 

1.2 

1.3 

4.2 

1.5 

2.3 

1.4 

0.7 

19.2 


Akita 

O.l 

0.3 

0.0 

1.9 

1.8 

1.1 

1.9 

2.9 

1.3 

2.4 

0.8 

0.8 

15.9 

I ** 

Aomori 

0.2 

OH 

1.7 

4.1 

4.2 

2.2 

1.7 

9.5 

9.1 

4.9 

1.5 

0.7 

28.2 

I m- : .! 

Hokodntu 

0.5 

1.2 

1.8 

3.1 

2.7 

1J» 

0.9 

10 

2.5 

4.4 

20 

0.0 

22.0 

1 SM 

Suttsn 

0.1 

0.4 

0.7 


2.7 

1.4 

1.2 

1.9 

2.0 

3.2 

0.9 

0.1 

••• 

1 VM 

Sapporo 

0.0 

0.8 

1.8 

3.2 

2.7 

1.3 

1.5 

2.1 

2.7 

3.7 

1.1 

0.8 

22.0 

t- 

Nemnro 

3.4 

3.2 

3.3 

2.9 

1.0 

0.7 

0.4 

0.6 

2.4 

4.4 

3.5 

4.7 

30.5 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 20 YEARS. 1886-1905. 


\ JJ-& Month 

— 

— 

= 

ra 

Ji 

Uj 

/> 

-t 

A 

■h. 

+ 

+ 

t 1 

* 1 

Jftfi Locality'''-' , 

R 

R 

R 

n 

R 

R 

R 

r 

r 

R 

n 

R 

¥ 

Jan. 

Fob. 

March 

Apiil 

May 

Juno 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 1 

Annual j 


& ^ U IK 

NUMBER OF CLOUDY DAYS. 


BE^ft 

Ku^i-shima 

10.1 

9.5 

13.0 

14.8 

10.2 

19.0 

13.5 

7.8 

11.3 

10.2 

c. 

6.1 

138.4 

-* 

'y;Vf 

Miyazaki 

6.2 

0.8 

1121 

13.5 

14.7 

0.1 

11.7 

7.0 

12.5 

11.0 

5.8 

4.0 

121.2 


WhJ 

• Nagasaki 

11.4 

10.S 

12.3 

13.8 

11.1 

10.8 

141) 

7.3 

102> 

8.8 

0.2 

10.0 i 

130.8 


TW 

Shimouoseki 

14.0 

11.9 

13.0 

13.0 

13.0 

15.0 

13.0 

7.0 

12.2 

9.0 

7.3 

12.0 

144.0 


JWfe 

Hiroshima 

7.9 

7 1 

10.5 

11.7 

12.1 

15.2 

13.5 

7.9 

12.7 

8.1 

4.8 

G.4 

117.9 


*R 

Osaka 

6.1 

0.1 

10.1 

12.4 

13.2 

15.5 

13.2 

7.7 

12.3 

9.8 

5.9 

4.8 ] 

117.1 

■ 

fii&m 

Wakayama 

9.0 

8.9 

12.9 

15.4 

1021 

17.5 

16.1 

10.3 

15.5 

12.3 

7.8 

7.9 

mi 


iftfel 

Kochi 

5.7 

0.1 

10.9 

13.0 

14.8 

1725 

10.0 

9.7 

15.1 

10.8 

5.0 

4.1 

130.1 


f?I fir 

Halnaiimt.su 

5.7 

5.8 

11.3 

14.9 

16.8 

19.0 

17.4 

11.9 

10.5 

12.0 

7.0 

52) 

114.8 


fatp- 

Nnmnzu 

8.3 

7.9 

13.0 

16.8 

18.9 

202) 

20.4 

13.4 

16.0 

14.2 

8.0 

5.2 | 

164.1 


ittiyC 

Tokio 

0.2 

5.8 

11.7 

14.2 

15.0 

17.3 

10.2 

11.0 

15.4 

13.4 

7.7 

4.4 i 

138.5 

• 

ft £ 

Miyake i 

4.9 

5.4 

9.1 

11.9 

13.9 

17.2 

18.5 

15.0 

15.0 

9.6 

6.3 

4.0 

132.3 



Kioto 

9.4 

10.1 

12.8 

11.5 

15.0 

17. t 

10.8 

10.5 

15.1 

10.9 

7.2 

7.1 

146.8 


«£>?• 

Gifu 

5.1 

5.0 

8.5 

11.4 

12.0 

14.8 

14.2 

9.5 

12.9 

9.1 

5.2 

5.4 

114.0 


1 

Sakai 

23.2 

10.4 

17.0 

13.7 

13.5 

17.1 

15.4 

8.3 

1 4.6 

1121 

13.1 

19.3 

186.4 

■; 

tffiT 

Kanazawa 

21.4 

20.5 

18.3 

14.9 

15.5 

18.0 

18.1 

11.7 

10.2 

13.2 

14.8 

21.8 

207.4 

• 

ft* 

Fushiki 

24.5 

19.0 

17.3 

14.7 

15.6 

17.0 

18.7 

11.7 

10.0 

13.0 

14.7 

21.1 

204.5 


«« 

Niigata 

23.7 

18.7 

17.0 

13.2 

13.1 

15.8 

15.9 

10.3 

13.7 

13.7 

10.0 

21.0 j 

192.4 


#cW 

Akita 

26.0 

21.0 

19.9 

15.0 

16.3 

18.7 

19.1 

14.2 

13-9 

13.2 

18.9 

24.7 

223.0 



Aomori 

20.2 

1C.5 

14.0 

9.4 

10.0 

13.5 

14.5 

9.3 

11.2 

8.5 

14.8 

20.4 

162.1 

■t 

WfiY 

Hakodate 

14.1 

11.1 

12.1 

9.9 

13.8 

17.0 

17.7 

14.0 

13.0 

7.1 

11.2 

14.8 | 

156.0 


i SS«P 

Suttsti 

26.7 

21.8 

20.5 

• •• 

14.2 

158 

16.0 

13.6 

13.3 

12.2 

19.8 

25.7 



4Lft 
, MS 

Sapporo 

12.0 

12.0 

12.5 

10.9 

12.6 

14.8 

14.9 

12.9 

11.8 

8.3 

12.0 

13.3 

144.0 

i 

Neman) 

7.7 

7.7 


12.2 

14.7 

20.2 

20.0 

19.5 

15.3 

9.7 

8.3 

7.0 

151.7 



¥ ^ 

MEAN WIND VELOCITY. 


be a ft 

Kagoshima* 

3.0 

3.4 

3.5 

3.2 

6,1 

2.9 

1 

3.0 

3.0 

3.2 

3.1 

3.0 

3.1 ^ 

ft** 

Miynzaki 

3.3 

3.0 

3.2 

3.2 

3.1 

2.9 

3.2 

3.2 

2.7 

2.4 

2.7 

3.4 

3.1 : 


Nsgnxnki 

3.5* 

3.8* 

3.8 

33 

3.4 

3.4 

3.9 

3.4 

3.1 

3.0* 

2.9* 

3.0* 

3.4 

m 

Shimonoscki 

5.0 

4.7 

4.5 

5.0 

4.4 

4.0 

3.9 

3.7 

3.4 

3.1 

4.0 

5.4 

4.2 . 


Hiroshima 

2.8 

8.0 

3.1 

2.8 

2.8 

2.8 

2.8 

3.0 

34> 

34 

34) 

24 

24 * 


O-oktt 

3.9 

4.0 

3.9 

3.8 i 3.0 

3.6 

3.5 

3.5 

3.3 

3.0 

3.2 

4.0 

3.0 

j ttlftlU 

Wnkayama 

3.3 

3.3 

3.1 

3.1 

2.8 

2.8 

2.7 

2.1 

2.7 

2.3 

3.0 

3.5 

2.9 

1 ?.r,bi 

Kochi 

2.7* 

3.0 

2.0 

2.3 

2.0 

1.0 

1.0 

1.9# 

1.9) 

2.1* 

2.4* 

2.5* 

2.2 ; 

fta 

llnmaDlalsu 

3.7 

4.1 

3.9 

3.5 

3.2 

2.7 

2.0 

2.5 

2.7 

2.7 

3.1 

3.9 

-32 

«4>|t 

N'nmiizu 

3.5 

3.5 

3.6 

3.6 

35 

3.3 

3.3 

3.2 

3.1 

3.0 

34 

3.9 

3.4 

1 )li)5C 

Tokio 

3.4 

3.9 

40 

4.0 

3.9 

3.G 

3.5 

3.6 

3.5 

3 2 

3.1 

3.3 

3.6 

ft# 

Miynko 

3.1 

3.0 

3.1 

3.0 

2.5 

1.7 

1.4 

6.0 

1.9 

2.2 

2.6 

3.1 

2.4 


Kioto 

1.9 

2.1 

23 

2.3 

2.1 

1.9 

1.9 

1.9 

1.0 

1.5 

1.5 

1.8 

1.9 


Gifu 

2.2 

2.7 

2.3 

2.0 

2.3 

2.2 

2.1 

2.1 

1.9 

1.8 

24) 

2.1 

2.2 

ft 

Sakai 

3.8 

U.5 

3.9 

3.7 

3.3 

3.1 

3.2 

24 

34) 

2.9 

3.1 

345 

3.3 


Kanazawa 

2.8 

2.7 

2.5 

2 5 

2.4 

2.0 

1.9 

1.9 

1.8 

1.9 

2.4 

3.1 

2.3 

ft* 

Fushiki 

3.3 

4.4 

3.8 

4.4 

4.0 

3.7 

3.4 

3.4 

3.9 

4.1 

4.2 

3.9 

3.9 


Niigata 

6.4 

C.0 

5.1 

4.3 

4.2 

3.5 

3.3 

3.3 

3.7 

4.0 

5.1 

0.6 

4.0 

1 ttw 

Akita 

0.2 

5.8 

5.8 

53 

4.8 

3.8 

3.4 

3.4 

3.5 

3.8 

5.0 

(5.0 

4.8 


Aomori 

4.5 

4.4 

43 

3.7 

3.7 

2.8 

2.3 

2.3 

2.4 

2.9 

3.8 

4.0 

35 j 

| 

Hakodate 

6.3 

5.8 

5.8 

5.4 

5.1 

4.2 

3.9 

4.2 

4.7 

1.7 

5.7 

0.6 

5.2 I' 

1 «ri; 

Sutfsn 

10.2 

9.8 

9.8 

... 


... 

8.7 

11.0 

11.3 

82 

9.3 

10.4 

... j'!' 

1 A.** 

Sapjioro 

3.9 

4.0 

4.8 

5.5 

5.5 

4.5 

4.1 

3.7 

3.5 

30 

3.9 

3.9 

4-2 II 

| t»U 

Neuiitro 

0.7 

6.5 

0.1 

0 5 

0.5 

5.2 

4.9 

4.7 

5.4 

2.2 

0.9 

7.4 

6.1 


w < I-ott Ouo Year 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 20 YEARS, 1886-1905. 


R Month 

— 

- 


n 

2l 

JL 

-fc 

A 

Jl 

T 


+ 

£ 

fkH Locality^- 

n 

Jan. 

R 

Feb. 

n 

March 

Jl 

April 

Jl 

May 

R 

June 

R 

July 

R 

Aug. 

Jl 

Sept. 

Jl 

Oct. 

Jl 

Nov. 

h 

Dec. 

*?- 

Annual 


? ^ a ui 

MEAN WIND DIRECTION. 


£*5f 

. &<kf 

TBS 

fltfi 

: *k 

•filSRlIi 

iRte 

m 

m 

th 

SIB 

*5V- 

>* 

tt* 

*« 

ftm 

war 

gire 


Kagoshima 
Miyazaki 
Nagasaki 
Shimonosoki* 
Hiroshima 

Osaka 

Wakayama 

Kochi 

Hamamatsu 

Xnmuzu 

Tokio 

Miyake 

Kioto 

Gifu 

Sakai 

K imazawa 
Fnsbiki 

Niigata 

Akita 

Aomori 

Hakodate 

Suttsu 

Sapporo 

Nemuro 


N 2’WjN 2*W|X 7*E|X 24* E|N 38* E|S 22' E 
N 71*W N 61*W;N 5(nv N 18' WX 66’ E 8 1‘ W 


N 7*E|N 
X 23*w 
X 


N 35' W 
N 2*E 
S 82*W 
X 66* w 
X 60’ E 

N 24* W 
S 8b* W 
X TOW 
X 30'W 
X 80* W 

8 18’ E 
S 18' W 
S 80’ « 
X 43*W 
S 75*V 

MW 
X 82’ W 
s r.c’vv 
X 58’V 


3*EiN 5*E 
X rwixi7*E 
X 1*E X 3’E 


X 2* W S 79’ Wj S 51* W 
X 42’ E X 43’ E X 55’ E 
X XI* W X 23' WX 77’ W 


X 26* W x X 10* E X 9’ W X 27' W 

X 4*E X 10*E X 2* E X 13* E X 75* E 

S 89’W 8 72* Wi 8 W '8 36’ W 8 17’ W 
X 67‘H X 61’W’X 3T W X 82’ W S 29’ W 

X 74* E S 89’K S 83* E 8 70’ E S 25’ W 


X 22’WIX 7‘W 


8 8G’V 
X 47’ W 
X TO’W 
X 59’W 

8 22’ E 
8 40’» 
S 68*W 
X 40* W 
8 69’ W 


8 84*w 

x irw 

N 42* Mb 
X 12’W 

S TO’E 
S 78’w 
S 67 *W 
X 63*W 
S 72’W 


N ITU’ X 55* W 
X 84’ W|S 7U’Wt 
8 29*W S 76* V 


X 35* E S 36* E S 31’ E 
8 83* Wl 8 82’ W X 82* V 
X 12* E X 30* E X 57’ E 
X 56* W J X 79* Wl S 57* W 
X 13’ E X 18* W X 3* W 


S 83* E 8 25’ E 8 
X 24* W X 62* U'|X 
S 35* W S 25* W 8 
SW IS 28’ W; 8 
X 81* WjS 53’ WX* 

S 86’ WS 22’ W| S 


8 34’ E 


X 58’ W N 79*W 8 16’ W 

I ! 


S 10' W 
SE 

8 4* W 


20’ E 
30’ W 
6’ W 
7* E 

u*w 

27’ E 
2* E 
67* E 
41* E 


8 6’W 
8 3’W 
S 32* W 
X 69* E 
S «5’ W 

X 47’ W 
S 53’ W 
S 2’ E 
S 21' W 
S 40’ W 

8 25* E 
X 88’ V 
S 65’ E 
S 28’ W 
X 13' W 

8 7’ E 
X 39’ V 
S 1*W 
S H' E 
X 0* w 

S TO’ E 
S 6* E 
8 67’ E 
S 23’ E 


X 89’ E X 51* E 

8 33* E X 42’ E 

S 17’ W X 28’ E X 14’ E|X 12’ E 

X 71’ E X 58* E X 44* E X 7’ E 

X 68**W,X 10’ K X 12* E X 11* K 


30’ E X 13’ E 
3’ W X 51* V 


X 28* W X 24* E X 23 


S 30 
8 16* 
S 25* 
8 35* 




XE 
SW 
E X 66’ E 
E X 89’ E 


8 23’ E X 44’ W 
S 73’ W 8 79’ W 
X 85’ E X 33’ E 
8 8* WjX 54* W 
X 8’ E X 27’ E 

8 39’ K S 66’ E 
X 81’ W x or W 


S 22* E 
8 39’ E 
X 2* V 


S 41’ E 


X 40' 
8 «9’ 
X 2’ 
X 79' 

X 7* 
S 79’ 
X 3’ 
X 31* 
X 8' 


8 64’ E 
S 40’ V 
S 25’ E 


S 78’ E X 77’ E 
S 40’ W 8 57’ W 


8 55* E X 33’ E 
8 2* EjS 9’W 
S 53* El S 41* E 
S 32’ E 8 TO* E 


XW 
8 64* V 
8 4* E 
SW 


X 3* 
X 73’ 
X 5’ 
X 36’ 
X 1' 


X 16* E 
X 55’ W 
X t*E 
X 30’ E 
4’ K 


X 8* 

X 32’ 
s 71’ 

X 47 
N 74' 

X 19’ 

8 82* 

X 21’ 

X 22’ 

X 59’ 

S40E;S 8’ 
8 43* V S 42’ 
S 26’ W 8 02’ 
X 11* E X 39* 
8 68’ W S 71* 


E X 2S’ 
EX 7 
WlS 71’ 
WjX 65* 
EiX TO’ 

W X 29' 
W X 82’ 
W N 57' 
v|X 20’ 
W S 90’ 


ElN 

I 

w x 7 


W 


N 14’ E 
S 56 Wi 
X 62’ Wj 
E N 84’ E 


X 53’ W 
S 82’ V 
SW 
W 


X 52’ 
X 88* 
8 50’ 
8 80' 


X 8* W 
8 83* Wi 
X 6* wi 

X 43’ Wl 
X 31’ Wj 

S 40* E 
S 65’ W 
8 34* V 
8 86’ V 
8 87’ W 


W X 58 V 
W 

8 TO’ E 
8 39’ W 


& x m. m m 

MAXIMUM WIND VELOCITY. 


ftP- ft 

Kagoahinin 

19.7 

26.3 

24.9 

23.8 

22.6 

24.1 

33.2 

70.9 

>29.0 

25.3 

23.2 

21.4 

70.9 


Miyazaki 

16.6 

1921 

‘TO.7 

17.5 

16.5 

13.5 

28.8 

36.8 

35.5 

17.8 

16.1 

20.3 

36.8 


Nagiuiaki 

27.4 

25.7 

42.7 

31.7 

32D 

335 

39.4 

62.1 

28.7 

>30.5 

TO.0 

27.6 

62.1 

TIBI 

ShimonoHeki* 

25.7 

27.6 

21.3 

26.7 

23.3 

24.5 

43.9 

29.3 

40.7 

26.6 

24.1 

24.6 

43.9 


Hiroshima 

19.4 

18.0 

21.7 

17.7 

205 

21.6 

38.7 

40.1 

33.7 

33.5 

20.8 

21.7 

40.1 

) *K 

Osaka 

21.4 

21.8 

24.9 

21.2 

29.1 

10.4 

25.7 

33.7 

25.4 

19.5 

25.7 

23.9 

33.7 

tasfi:iij 

Wakayama 

15.4 

18.1 

19.4 

21.3 

21.7 

27.3 

23.5 

32.0 

28.1 

15.5 

18.0 

15.8 

32.0 

Site 

Kochi 

10.4* 

•10.8 

14.5 

15.7 

19.7 

14.1 

31.5 

>32.1 

39.3 

26.8* 

24.7* 

19.7* 

39.3 

t*!C 

HumanintHU 

15.5 

23.1 

21.8 

17.2 

20.7 

15.7 

10.4 

24.4 

33.9 

19.7 

16.3 

20.1 

33.9 


Kumazu 

19.0 

21.1 

20.8 

24.6 

205 

21.8 

22.0 

19.7 

30.7 

21.6 

21.9 

23.7 

30.7 


Tokio 

15.9 

17.3 

193 

18.8 

16.6 

17.5 

19.3 

18 8 

34.2 

17.9 

18.6 

18.0 

34.2 

#A* 

Jrliyako 

33.1 

32.2 

20.6 

42.8 

27.4 

22.3 

25.2 

16.4 

23.8 

20.7 

22.7 

26.3 

42.8 

wire 

Kioto 

11.3 

14.3 

15.1 

14.4 

121) 

9.9 

20.1 

20.0 

19.8 

13.7 

10.9 

12.5 

20.1 


Gifu 

19.6 

19.7 

19.7 

18.1 

18.7 

17.7 

28.8 

31.7 

31.5 

15.2 

17.4 

17.3 

31.7 

% 

Sakai 

25.3 

23.1 

24.0 

23.1 

215 

22-1 

27.5 

22.2 

27.2 

35.7 

22.2 

22.5 

35.7 


Kanazawa 

25.4 

23.6 

23.5 

19.6 

19.2 

13.0 

21.7 

23.2 

22.3 

15.4 

18.6 

26.4 

26.4 


Fushiki 

26.5 

26.1 

28.7 

22.9 

264 

22.2 

22.1 

28.9 

38.3 

35.4 

36.4 

28.6 

38.3 

mi 

Niigata 

29.8 

33>i 

28.0 

26.8 

25.5 

19.7 

24.4 

24.5 

34.2 

24.2 

28.3 

37.5 

37.5 


Akita 

47.7 

34.6 

30.6 

31.6 

TO.6 

22.4 

17.9 

29.4 

36.4 

32.0 

35.3 

38.7 

47.7 

W» 

Aomori 

26.7 

22 5 

23.2 

26.1 

21.1 

19.4 

13.2 

18.S 

24.2 

21.8 

23.2 . 

26.8 

26.8 

wr.T 

Hakodate 

27.6 

26.5 

25.5 

27.4 

26.5 

22.0 

24.9 

26.1 

23.9 

30X> 

22.9 

27.1 

:i3.9 


Suttsu 

42.4 

48.3 

49.7 

... 

... 

... 

38 5 

41.1 

52.9 

4 1 .2 

37.0 

44.8 

• • • 


8ap|>oro 

30.4 

24.1 

28.9 

24.4 

24.2 

21.9 

17.4 

180 

24.8 

• 24.8 

24.0 

36.1 

30.1 


Nemuro 

34.7 

36.9 

30.2 

27.8 

28.2 

27.2 

22.0 

27.3 

29.5 

36.3 

34.3 

42.3 

42.3 : 


* ( -♦*** „ 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOB THE 20 YEARS, 1886-1905 


n-k Month 

— 

— 


E9 

£. 

JU 

-t; 

A 

K 

T 

+ 

T 

& 


n 

n 

J! 


n 

n 

n 

n 

)\ 


H 

J 

* 

i i|£ Locality \ 

Jim. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Ang. 

Sept. 

Oct, 

Not. 

Dec. 

Anneal 


& j& 0 tt 

NUMBER OF DAYS WITH GALES. 



Kagoshima 

3.0 

3.8 

3.8 

2.7 

8.1 

2.1 

2.5 

2.2 

2.6 

2.6 

2.6 

2.9 

34.3 


Miyazaki 

8.3 

4.1> 

2.7 

2.1 

1.9 

1.8 

1.9 

1.8 

1.7 

0.8 

1.4 

2.7 

25.2 


Nagasaki 

5.6 

6.2 

6.8 

0.3 

5.4 

5.1 

5.9 

4.5 

3.8 

3.9 

4.1 

5.9 

C3.7 

FHH 

Shunonoeeki 

9.2 

7.4 

8.2 

7.1 

6.5 

4.0 

3.2 

2.9 

3.2 

2.1 

5.3 

10.9 

70.0 

k%ih 

Hiroshima 

3.0 

4.2 

3.1 

3.0 

2.1 

2.2 

2.4 

2.1 

1.8 

1.5 

1.8 

2.1 

29.3 

A' Be 

Osaka 

8.2 

0.7 

5.6 

4.2 

4.2 

3.8 

2.7 

3.1 

2.9 

1.8 

3.3 

as 

54.8 

*l*Klll 

Wakayama 

2.4 

2.4 

2.6 

2.9 

2.4 

2.7 

2.8 

1.9 

2.0 

0.7 

1.7 

3.3 

27.9 

Rfcl 

Kochi 

2.3 

3.1 

2.8 

2.0 

0.8 

0.2 

0.6 

1.9 

1.6 

1.0 

0.9 

1.2 

18.6 

IS& 

Hamamatsu 

3.2 

4.8 

4.3 

3.1 

2.7 

1.2 

0.9 

1.0 

1.6 

1.5 

1.7 

3.1 

29.3 


NllOiaZU 

5.2 

4.0 

3.7 

3.7 

2.7 

2.4 

2.4 

1.8 

1.9 

L6 

3.6 

0.9 

40.8 


Tokio 

2.5 

5.1 

5.3 

5.6 

4.8 

3.0 

2.6 

2.7 

3.0 

1.5 

2.4 

3.7 

43.2 

7? A 

M iyako 

3.9 

3.5 

4.3 

4.1 

3.3 

1.0 

0.9 

0.9 

1.3 

1.6 

2.5 

4.0 

31.6 

v;« 

Kioto 

0.3 

0.7 

0.8 

0.7 

0.5 

0.0 

0.8 

0.7 

0.4 

0.1 

0.2 

0.4 

5.3 

*ii?- 

Gifu 

1.8 

3.2 

3.9 

3.7 

1.7 

1.4 

0.8 

1.4 

1.2 

1.0 

1.1 

2.4 

2-16 

m 

.Sikai 

6.9 

5.6 

6.9 

6.0 

4.9 

3.7 

4.4 

3.7 

3.3 

3.1 

5 1 

6.8 

60.4 


Kanazawa 

4.1 

3.0 

2.0 

1.5 

1.1 

0.7. 

0.15 

0.3 

0.8 

0.5 

2.2 

4.5 

21.3 

ft* 

Fushiki 

8.8 

7.2 

9.8 

7.9 

7.8 

4.8 

3.2 

4.0 

8.5 

8.1 

8.6 

8.0 

86.7 

j&iSJ 

Niigata 

15.8 

13.1 

10.4 

6.6 

6.7 

3.2 

3.0 

2.7 

4.7 

5.4 

1UD 

16.8 

99.5 

1*01 

Akita 

15.1 

12.1 

14.1 

11.6 

10.2 

5.0 

3.5 

3.7 

5.5 

6.2 

11.1 

1G.0 

114.3 

nr* 

Aomori 

9.3 

a7 

9.2 

7.9 

7Jb 

2.1 

0.9 

1.0 

2.4 

43) 

G.H 

9.2 

69.1 

Btttt 

Hakodate 

17.8 

15.8 

18.1 

15.6 

14.8 

9.4 

7.5 

9.2 

10 9 

12.4 

16.4 

20.1 

loaa 

9 « 

Suttsu 

24.5 

21.4 

25.0 

... 


... 

20.4 

19.4 

19.8 

20.9 

22.7 

26.0 

... 


Sapporo 

10.7 

9.9 

14.9 

17.8 

17.7 

10.8 

7.9 

6.4 

7.6 

9.3 

9.2 

11.0 

133.5 


Nemnro 

17.9 

15.0 

15.5 

16.6 

16.9 

9.5 

M 

7.3 

10.4 

15.6 

19.2 

20.0 

172.2 


n m f* 

NUMBER OF HOURS WITH SUNSHINE. 



Kagoshima 



... 









... 



Miyazaki 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

• •• 

... 



Hi0Mki 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 


... 

... 

... 


TUN 

Shimonoecki 

111.5 

113.7 

147.3 

153.0 

20'.8 

164.4 

170.8 

235.5 

182.4 

170.4 

114.6 

10-4.8 

1899.3 


Hiroshima 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 


... 

... 

... 

... 

A Pi 

Osaka 

... 

... 

... 


... 

««• 

... 

... 


... 

... 

... 

• • • 

fcltfciH 

Wakayama 

... 


... 

... 

... 

... 

... 


... 

... 


... 

... 


Kochi 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 


... 


... 

... 


Hamamatsu 

... 

• It 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 


... 

iBflt 

Nnmazu 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

IRS 

Toliio 

... 

... 

••• 

... 


... 

... 


... 

... 

... 


,,, 


Miyako 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 






Kioto 

136.2 

140.9 

166.0 

175.8 

195.7 

183.7 

199.9 

237.4 

179.2 

172.4 

160.2 

139.2 

2086.6 

m- 

Gifn 

... 

... 

... 

... 

•*• 

... 

... 

... 

... 

.*• 

... 

... 

... 

tft 

Sakai 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 


Kanazawa 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 






ft* 

Fnshiki 



... 

... 

... 

... 

... 

• ... 

... 

... 

... 

... 

... 

SriS 

Niigata 

... 

... 

... 

... 

... 

*** 

... 



• •• 

... 

... 



Akita 

... 

... 


.. . 

• l. 

... 

... 

... 


... 

... 




Aomori 

... 

... 

... 

... 

... 

... 



... 

... 

... 

... 

... 


Hakodate 

... 

... 

... 

... 


• •• 

... 

... 





... 


Suttsu 

... 

... 

... 

... 

... 


... 

... 

... 

... 




Jltt 

Sapporo 

... 

• •• 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 


Nemttro 

129.3 

143.4 

19G.2 

197.4 

190.3 

1481 

155.5 

142.9 

148.9 

171.4 

134.0 

129.0 

1887.1 
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+ ' fft IS 

RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 20 YEARS, 1886-1905. 

m is 

MISCELLANEA. 


tft * 

Locality 

^ m A ip. ■(> ^ 0 n 

Mean auunnl number of days with 

SR;2~U<t> 

j Max. Daily 
j Bange of 
j Air Temp. 

to 

Ahs. Bange of 
Air Temp, dar- 
ing the period 

S 

* 

tt <1 

a 

A 

ft ® 
K 

t=a 

Min. Air 
Temp. <0° 

n-t-3LiSJ3l± 
Max. Air 
Temp. >25° 


Kagoshima 

5.5 

3.0 

0.0 

14.1 

2.7 

16.8 

133.9 

19.2 

42.3 


Miyazuki 

0.2 

0.0 

0.0 

14.7 

3.7 

32.1 

131.9 

20.0 

45.2 

£** 

Nagasaki 

12.8 

15.5 

3.1 

12.7 

1.6 

16.9 

118.9 

19.0 

412* 

TBS 

Shimonoseki 

18.8 

20.7 

0.0 

13.4 

5.8 

11.7 

90.9 

16.1 

42.4 j 

KA 

Hiroshima 

23.C 

7.1 

0.3 

11.1 

7.2 

18.6 

110.2 

18.1 

45.8 | 


Osaka 

13.3 

7.2 

0.2 

11.2 

10.7 

49.1 

12.1 

18.4 

43.7 

»«lll 

Wakayama 

15.0 

13.0 

0.5 

13.0 

2.2 

29.8 

113.8 

19.1 

•11.2 j 

23-tJi 

Kochi 

3.9 

0.3 

0-4 

11.4 

12.2 

38.1 

123.7 

18.9 

43.2 


Hamamatsu 

7.1 

2.1 

21 

9.9 

4.5 

27.0 

107.7 

18.0 

42.7 

a# 

Numozu 

3.4 

4.3 

0.6 

12.5 

0.9 

41.0 

104.1 

19.8 

42.9 , 

*» 

Tokio 

11.9 

6.0 

0.4 

12.6 

15.3 

61.9 

92.8 

19.5 

44.7 

#v*r 

Miyako 

43.2 

14.8 

0.0 

7.1 

17.0 

121.3 

55.2 

23.4 

51.9 

Sff 

Kioto 

34.3 

123 

0.3 

133 

4.5 

93.8 

119.9 

24.2 

48.8 

tt-9- 

Gifu 

23.0 

3.9 

0.2 

14.3 

3.3 

58.1 

5-4.8 

232) 

48.8 


Sakai 

43.2 

29.4 

0.1 

10.8 

0.6 

32.0 

94.6 

23.1 

47.5 


Kanazawa 

53.5 

40.2 

1.3 

10.4 

0.0 

*50.5 

97.0 

21.9 

48.2 

ft* 

Fnshiki 

50. 

27. 

0. 

13. 

3. 

48. 

81. 


■ia7 

;yr -f i 

Niigata 

06.0' 

50.8 

0.7 

15.9 

3.6 

63.3 

80.3 

21.1 

45.8 

ftra 

Akita 

88.4 

38.9 

1.2 

14.9 

0.4 

106.1 

02.0 

24.9 

60.2 


Aomori 

98.9 

57.4 

1.0 

7.7 

10.1 

121.1 

50.0 

22.6 

54.6 


Hakodate 

102.5 

30.4 

0.3 

13.4 

8.3 

135.2 

28.2 

22.0 

55.2 

*85 

Suit t=u 

• •• 

• •• 

• •• 

,,, 

mmm 

• a* 

20.3 


• •• 


Sapporo 

111.3 

32.0 

0.5 

10.4 

11.4 

155.5 

39.1 

27.3 

59.0 


Nemuro 

87.4 

21.0 

1.2 

77 1 

87.6 

151.4 

7.7 

26.2 

52.3 


Digitized by Google 


Digitized by Google 


aujf6 + Ey^SlfljH + A^ 


• if 3L ¥ IS « ifiu / jft 




RESULTS OF THE OBSERVATIONS 


FOR THE 25 YEARS, 
1881 - 1905. 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 


¥ ini si m s & & ‘ 

25 YEARS, 1881-190.'). 


J\* Month 

— 

— 


W 

2l 


* 

A 

it 

+ 

+ 

t 

£ 

'Nv 


n 

)\ 

)\ 

>\ 

n 

.8 

* 

n 

)\ 

n 

Ti ■ 

*?- 

t%t, Locality'''\^ 

.Tan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 


¥ 


& m 

MEAN 

AIR 

PRESSURE. 



Nagasaki 

156.4 

65.9 

64.2 

61.6 

59.1 

56.6 

56.6* 

56.8 

58.6 

62.7 

65.6 

66.6 

61.7 


Hiroshima 

65.7 

65.5 

64.3 

61.9 

59.3 

56.8 

5<>.(» 

57.1 

59.1 

63.0 

65.3 

65 8 |; 

61.7 

SHKtfl 

Wakayama 

64.!) 

64.6 

63.7 

61.8 

59.2 

562) 

562) 

57.4 

59.0 

62.6 

64.7 

65.0 

61.6 


Tokio 

02.1 

62.4 

62.5 

61.7 

58.2 

57.2 

57.2 

58.1 

59.9 

62.7 

63.4 

62.3 

00.7 

sin: 

Kioto 

64.8 

64.8 

64.0 

62.1 

59.5 

57.1 

572) 

57.6 

59.4 

62.9 

64.9 

65.0 

61.6 

MfiT 

Hakodate 

60.7 

61.4 

61.7 

61.1 

58.6 

57.2 

573) 

57.9 

59.9 

62.4 

62.3 

60.4 . 

600 

m 

Sapporo 

60.0 

61.0 

61.0 

60.5 

' 57.7 

56.7 

56.5 

57.5 

59.7 

61.9 

61.6 

59.6 

59.5 

m* 

Nemuro 

58.4 

59.7 

60.3 

60.6 

• 58.7 

57.9 

57.7 

58.7 

60.6 

61.8 

60.7 

58.4 

59.5 


¥ n * ft 

MEAN AIR TEMPERATURE. 


£<Mr 

Nagasaki 

5.8 

5.8 

9.3 

14.4 

18.0 

21.7 

25.7 

26.8 

23.6 

18.1* 

12.7* 

7.8 

15.8 

.#£> 

Hiroshima 

3.8 

4.1 

7.3 

12.9 

17.0 

21.3 

25.3 

26.7 

22.9 

16.7 

10.8 

5.8 

145 

«lKUl 

Wakayama 

4.8 

4.7 

8.0 

13.8 

17.6 

21.8 

25.7 

20.9 

27.3 

17.3 

11.8 

7.1 

155 

*>;« 

Tokio 

2.9 

3.5 

6.7 

12.4 

16.4 

20.5 

23.9 

25.4 

22.0 

15.9 

10.2 

5.2 

13.8 

3XM 

Kioto 

2.4 

2.8 

6.2 

12.3 

16.5 

21.1 

25.0 

26.2 

22.3 

15.6 

9.4 

4.4 

13.7 

WSff 

Hakodate 

97.1 

97.1 

0.6 

6.2 

10.3 

14.2 

18.6 

21.2 

17.0 

11.4 

5.3 

99.8 

8.3 

♦u* 

Sapporo 

93.8 

94.6 

98.2 

5.1 

10.4 

14.8 

18.9 

20.6 

16.1 

9.4 

2.8 

96.8 

6.8 

ms 

Nemnro 

95.3 

94.7 

97.5 

2.8 

6.7 

10.0 

14.5 

17.4 

15.3 

10.5 

4.4 

98.9 

5.7 




MEAN DAILY 


MAXIMUM AIR TEMPERATURE. 



Nagasaki 

9.8 

10.2 

13.9 

19.0 

22.6 

25.7 

29.5 

31.1 

28.0 

22.9* 

17.5* 

12.0 

20.2 


Hiroshima 

8.6 

8.9 

12.2 

17.7 

21.9 

25.4 

295 

31.2 

27.7 

22.3 

16.6 

11.1 

19.4 

»»Ul 

Wakayama 

8.9 

9.0 

12.7 

20.0 

22.3 

25.8 

29.5 

31.3 

27.6 

21.9 

16.5 

11.6 

19.8 


Tokio 

8.3 

8.6 

11.7 

17.1 

20.9 

245 

275 

29.7 

26.1 

20.5 

15.5 

10.9 

18.5 

3XITC 

Kioto 

8.3 

8.7 

12.4 

18.1) 

22.7 

26.4 

30.1 

31.9 

27.9 

22.1 

16.4 

10.9 

19.7 

WSff 

Hakodate 

0.4 

1.1 

43 

106 

14.7 

18.1 

22.1 

25.0 

22.0 

16.6 

9.4 

3.2 

12.3 

tu* 

Sapporo 

98.3 

99.2 

2.5 

10.3 

16.3 

20.5 

24.2 

25.8 

21.5 

15.3 

7.5 

1.0 

11.9 

ms 

Nomnro 

983 

98.0 

0.8 

6.7 

10.9 

13.9 

18.4 

21.1 

18.6 

14.0 

7.7 

1.8 

“ 


H 0 ft ft m S ¥ .*) 


MEAN DAILY MINIMUM AIR TEMPERATURE. 



Nagasaki 

2.3 

2.0 

5.0 

10.1 

13.6 

18.2 

22.5 

23.3 

20.0 

14.0* 

8.7* 

4.1 

12.0 

| .*& 

Hiroshima 

99.8 

995 

2.6 

7.9 

11.9 

17.4 

21.8 

22.7 

185 

12.1 

6.1 

1.5 

10.2 


Wakayama 

0.9 

0.7 

3.5 

8.9 

125 

18.0 

22.4 

23.0 

19.5 

125 

7.4 

05 

105 

3#SC 

Tokio 

98.4 

99.0 

2.0 

7.8 

11.9 

175 

20.7 

22.0 

185 

12.1 

5.7 

0.5 

9.6 

3X115 

Kioto 

97.4 

97.6 

0.3 

64) 

10.2 

164) 

20.6 

21.4 

175 

10.0 

3.5 

98.9 

R3 


Hakodate 

923 

92.4 

96.1 

1.2 

5.5 

10.2 

15.0 

17.1 

12.9 

3.4 

0.5 

95.5 

3 7 

*U* 

Sopporo 

88.0 

885 

92.9 

99.8 

4.6 

9.7 

144 

15.7 

10.8 

3.6 

98.2 

92.0 

1.5 


Nem nm 

91.3 

90.4 

93.3 

99.0 

2.6 

6.2 

10.8 

14.1 

11.9 

6.5 

0.5 

95.1 

1.8 ! 


4t ’ „ 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOK THE 25 YEARS, 1881-1905. 



Month 

— 

— 

2E 

m 

ft 

JU 

-t: 

A 

A 

+ 

+ 

+ 

£ 




n 

n 

n 

n 

n 


/! 

n 

Ji 


)l 

J 

* 


Jtl$» Loeulity\. 

Jan. 

F « t ). 

March 

April 

May 

June 

July 

Ang. 

Sept. 

Oct. 

Sot. 

Dec. 

Annual ! 







a fl A 

& 1 

g / 

¥ 

$ 




1 




MEAN DAILY RANGE 

OF AIR TEMPERATURE. 




ft* 

Nagasaki 

7.6 

&i 

8.9 

8.9 

9.1 

7.5 

7.0 

7.7 

8.0 

8 . 8 * 

8 . 8 * 

7.9 

8.3 

i 

«.e> 

Hiroshima 

8.8 

9.0 

9.6 

9.8 

10.0 

8.0 

7.5 

8.5 

8.8 

10.2 

10.5 

9.6 

9.2 | 


ttJRW 

Wakayama 

Tokio 

8.0 

841 

9.2 

11.1 

9.5 

7.8 

7.1 

841 

8.1 

9.0 

9.1 

11.3 

11.1 



9.9 

9.6 

9.7 

9.3 

9.0 

7.5 

7.1 

7.7 

7.3 

8 .S 

9.9 

10.5 

&8 j 



Kioto 

104} 

11.1 

12.1 

12.6 

12.5 

10.4 

9.5 

10.5 

10.3 

12.1 

12.9 

12.0 

114 | 


Wffif 

Hakodate 

8.1 

8.7 

8 2 

9.4 

9.2 

7.9 

7.1 

7.9 

9.1 

13.2 

8.9 

7.7 

8.6 ! 


*1$ 

Sapporo 

10.3 

10.7 

9.6 

10.5 

11.7 

10 8 

9.8 

10.1 

10 7 

11.7 

9.3 

9.0 

10.4 I 



Nemuro 

6.9 

7.6 

7.5 

7.7 

8.3 



7.7 

7.6 

7.0 

6.7 

7.5 

7.2 

6.7 

7.4 | 



n £ i i 


ABSOLUTE MAXIMUM AIR TEMPERATURE. 


ft* 

Nagasaki 

20.2 

22.6 

23.4 

27.7 

29.4 | 34 3 

35.8 

36.7 

34.0 

303 

27.4 

23.8 

36.7 ' 


Hiroshima 

18.2 

21.4 

22.2 

26.1 

29.6 j 31.6 

37.2 

37.5 

35 j0 

29.2 

25.5 

2241 

37.5 « 

tt&lij 

Wakuvnma 

19.5 

21.3 

22.7 

273 

30.2 32.2 

36.6 

36.2 

34 jR 

29.7 

26.3 

22.1 

36.6 


Tokio 

22.6 

20.8 

23.1 

28.4 

29.6 33.9 

36.6 

35.6 

34.7 

29.9 

24.0 

23.2 

36.6 

«ss 

Kioto 

18.3 

22.9 

23.4 

28.6 

:14.9 1 413.7 

36.5 

36.9 

36.7 

:10.8 

25.6 

223 

363 

snar 

1 rakodute 

12.5 

10.7 

16.9 

20.5 

25.1 27.4 

30.8 

311.5 

31.1 

23.1 

19.4 

15 6 

33 5 ] 

*Ltt 

Sapporo 

11.2 

8.6 

168 

2241 

30.2 31.2 

33.1 

34.1 

314) 

23.4 

18.9 

14.6 

34 1 

MS 

Neraoro 

10.3 

68 

12 « 

19.6 

22.8 I 26.0 

31.9 

29 9 

27.8 

22.4 

17.3 

23.4 

31.9 


* a t ft 


ABSOLUTE MINIMUM 


AIR TEMPERATURE. 


ft* 

Nagasaki 

94.8 

95.2 

96.5 

0.2 

5.3 

8.9 

15.0 

17.0 

11.1 

5.1 

99.8 

96.1 

94.8 

'SJft 

JliroahimA 

92.2 

91.7 

92.8 

98.6 

2.7 

6.6 

14.4 

13.7 

8.8 

3.3 

97.4 

91.6 

91.6 

40 RUI 

Wakayama 

95.1 

94.6 

96.2 

98.6 

, 3.7 

9.8 

14.4 

133 

11.2 

4.3 

99.4 

97.1 

94.6 


Tokio 

90.9 

92.1 

95.7 

96.9 

2.2 

8.5 

13.0 

16.2 

10.6 

2.3 

97.2 

94.1 

90.9 

ym 

Kioto 

j 88.1 

88.4 

92.0 

95.6 

041 

5.5 

12.4 

11.8 

7.8 

0.2 

953 

91.8 

88.1 

mstr 

Hakodate 

783 

79.6 

81.1 

91.4 

97.7 

2.0 

6.3 

9.0 

1.7 

97-4 

87.9 

80 6 

78.3 

410*4 

Sapporo 

75.3 

74.4 

77.4 

89.6 

95.8 

1.4 

5.2 

5.3 

0.6 

95 7 

84.5 

76.1 

74.4 


Nemuro 

77.6 

80.1 

78.9 

86.6 

93.3 

95.1 

0.4 

63 

4 2 

96.7 

89.4 

85.0 

776 


. 2f & * m * -is a 

MEAN TENSION OF VAPOUR. 


I ft* 

Nagasaki 

5.1 

5.0 

6.4 

9.4 

11.7 

15.9 19.9 

20.3 

16.5 

11.1* 

8.0* 

5.9 

1 

1! i® ft 

Hiroshima 

43 

4.4 

5.6 

8.4 

10.7 

14.9 i 194 

19.8 

16.0 

10.7 

7.4 

5.2 

10.6 || 

1! siatili 

Wakayama 

4.4 

4.4 

5.7 

8.5 

10.8 

14.9 I 19.9 

20.4 

17.1 

11.5 

7.8 

5.4 

10.9 I 

I! 

Tokio 

3.6 

38 

5.1 

8.2 

10.7 

14.7 18.4 

19.6 

16.4 

10.9 

7.0 

4.5 

10.2 

|l m 

Kioto 

43 

4.2 

5.2 

7.9 

10.1 

143 | 18.4 

19.0 

153 

10.6 

7.2 

5.0 

10.2 n 


Hakodate 

2.9 

3.0 

3.6 

53 

7.2 

10.2 13.9 

15.8 

12.4 

7-7 

5.0 

3.5 

73 I 

1! 4-tW 

Sapporo 

2.4 

2.6 

3.2 

4.8 

69 

10.1 13.8 

15.2 

11.6 

7.2 

4.6 

3.0 

7.1 I 


Nennro 

2.4 

2.4 

3.0 

4.5 

6.1 

8.3 11.3 

13.5 

11.3 

7.5 

4.8 

3.1 

" 1 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 25 YEARS, 1881-1905. 


R Month 

— 

* 

L 

W 

E 

/N 

•fc 

A 

A 

+ 

+ 

+ j * || 


R 

R 

R 

R 

R 

A 

R 

R 

R 

R 

R 

R j * 

tl'f, Locality'"-'^ 

Jan. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. Annual jj 


¥ m m st 

MEAN RELATIVE HUMIDITY. 



Nagasaki 

72.0 

70.4 

71.7 

75.0 

75.8 

82.1 

81.5 

78.1 

75.7 

71.1* 

72.0* 

723 

74.8 

• ft 

Hiroshima 

73.9 

72.0 

72.7 

75.2 

74.7 

7991 

80.2 

70.8 

76.8 

75.2 

76.0 

74.8 

75.7 

fa»Ul 

Wakayama 

62.6 

<16.9 

08.1 

71.1 

723 

779) 

81.1 

78.5 

80.0 

79.9 

75.5 

7 MS 

73.7 

Sfi 

Tokio 

61.3 

<13.0 

<18.8 

75.6 

77.4 

813 

83.8 

829) 

82.9 

80.1 

74.7 

673 

75.1 

«« 

Kioto 

78.8 

76J) 

73.6 

7391 

73.2 

773 

78.7 

7691 

79.1 

80.5 

81.5 

79.0 

77.4 

Bit 

Hakodate 

78.7 

77.6 

74.0 

74.1 

70.9 

84.6 

80.7 

84.1 

81.2 

75.5 

72.3 

76.0 

78.5 

#.« 

Sapporo 

81.8 

81.7 

78.2 

72 7 

73.3 

80.8 

84.1 

83.8 

. 83.5 

80.1 

78.7 

793 

79.8 

m*? 

Nemuro 

70.5 

73.9 

70.5 

79.9 

80.5 

89.6 

91.2 

90.4 

85.7 

77.0 

72.4 

69.1 

79.8 


m ia 


AMOUNT OF PRECIPITATION. 


ft* 

Nagasaki 

773 

77.8 

133.0 

225.3 

206.2 

332.6 

252.4 

201.9 

1803 

131.6 

87.6 

88.0 

1992.5 

.#& 

Hiroshima 

43.3 

61.1 

104.3 

187.0 

168.4 

138.8 

217.0 

113.3 

149.G 

1063 

68.5 

48.4 

1506.0 

sbrui 

Wakayama 

49.7 

59.9 

104.4 

141.2 

132.1 

2173 

185.0 

113.6 

2102) 

158.4 

101.6 

57.8 

1532.2 


Tokio 

52.2 

65.1 

108.8 

i:M.o 

149.4 

1603 

141.6 

11693 

190.3 

183.9 

109.6 

57.7 

1468.7 


Kioto 

57.1 

61.4 

115.4 

1699) 

148.7 

2363 

216.0 

140-5 

1863 

130.2 

82.2 

52.9 

1595.9 

«« 

Hakodate 

56.6 

54.8 

64.7 

71.8 

80.8 

92.0 

127.5 

131.0 

169.8 

116.5 

94.1 

75.1 

1138.2 

4U* 

Sapporo 

72.1 

58.8 

58.7 

51.9 

63.2 

58.1 

86.5 

97.2 

138.2 

106.5 

92.3 

91.7 

975.5 


Nemuro 

24.4 

20.4 

50.0 

70.5 

91.4 

97.9 

84 3 

91.8 

134.8 

92.4 

82-9 

61.5 

905.3 


- B 

MAXIMUM DAILY AMOUNT OF PRECIPITATION. 


ft* 

Nagasaki 

B4.4 

78.0 

69.6 

345.4 

149.3 

221.2 

182.0 

167.6 

211.1 

13021 

80.0 

111.2 

345.4 ! 


Hiroshima 

34.9 

46.0 

49.4 

108.6 

109.9 

159.9 

143.9 

119.1 

147.8 

102.2 

785 

43.3 

159.9 

«»Ui 

Wakayama 

38.1 

65.9 

108.8 

1020 

149.3 

1125 

189.1 

141.6 

178.4 

184.2 

151.7 

93.2 

189.1 

<£35t 

Tokio 

47.7 

90.8 

87.1 

56.4 

84.5 

159.4 

146.2 

132.8 

164.8 

151.7 

105)5 

80.5 

164.8 | 

«« 

Kioto 

31.9 

49.0 

84.2 

104.9 

98.4 

133.2 

1 15.7 

161-3 

122.1 

121.5 

72.4 

53.9 

Hi 1.3 

m 

Hakodate 

88.6 

31.1 

34.4 

71.3 

40.1 

60.0 

79.9 

99.2 

118.7 

98.9 

146.8 

48.8 

146.8 

m 

Sapporo 

.«• 

... 

... 

... 

... 

,, 


... 

... 

... 

... 



m 

Nemuro 

33.3 

43.7 

38.1 

62 5 

914 

130.3 

76.5 

121.7 

80.1 

58.8 

72.9 

112.0 

130.3 


m * h « 

NUMBER OF DAYS WITH PRECIPITATION. 


ft* 

Nagn-Siiki 

15.(S 

13.1 

14.2 

15.2 

13.6 

15.9 

13.9 

12.6 

13.3 

10.8 

11.6 

15.5 

165.4 j 

«E> 

Hiroshima 

10.7 

9.8 

12.6 

14.0 

12.0 

12.2 

12.2 

100 

13.0 

9.2 

11. 1 

9.4 

135.2 1 

«RUl 

Wakayama 

10.0 

10.2 

12.9 

135 

12.8 

13.8 

11.3 

9.7 

1<.7 

11.1 

9.6 

10.2 

13K.8 

*« 

Tokio 

6.9 

8.1 

13.1 

15.3 

14.1 

14.8 

15.1 

11.4 

16.6 

11.0 

9.3 

6.5 

j 145.1 

m 

Kioto 

13.0 

12.8 

11.8 

14.7 

14.0 

15.3 

15.6 

11.9 

14.7 

11-3 

11.4 

12.1 

161.5 

m 

Hakodate 

23.3 

16.9 

16.6 

12.2 

12.3 

13.0 

13.2 

12.8 

16.1 

15.0 

17.4 

21.1 

| 185.8 

m 

Sapporo 

20.0 

17.8 

17.4 

12.2 

12.7 

13.4 

12.2 

13.0 

16.1 

17.0 

17.8 

20.1 

189.6 

m 

Nemuro 

9.4 

9.1 

114 

10.8 

12.2 

14.0 

13.4 

13.0 

14.6 

11.9 

12.0 

11.4 

143.2 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOE THE 25 YEARS, 1881-1905. 


M Month 

— 



H 

3t 

mJU 

/> 

* 


X 

+ 

+ 

± 

5t 1 


n 

* 

n 


* 

A 

* 

Jl 

n 

» 

;i 

ft 

j Ip 1 

fllfi Locality 

Jnn. 

Feb. 

March 

April 

May 

June 

July i 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annuai 9 


-t n m fi 

MEAN CLOUD AMOUNT. 



Nagasaki 

(5.4 

6.4 

6.5 

6.7 

6.5 

7.5 

6.7 

5.4 

5.9 

5.2 

50 

,0 

. | 

.6.2 

ft ft 

Hiroshima 

5.8 

6.0 

6.0 

6.2 

6.3 

7.2 

63 

5.4 

6.4 

5.4 

4.9 

5.5 

6.0 

4tlSK ill 

Wakayama 

6.2 

6.4 

6.4 

63 

6.0 

7.7 

7.0 

63 

6.9 

63 

5.7 

5.9 

63 

% M 

Tokio 

4.0 

4.3 

6.0 

6.8 

7.0 

7.7 

7.1 

6.2 

7.3 

6.6 

4.8 

3.6 

6.0 

s,i fir. 

Kioto 

6.3 

6.7 

6.7 

63 

73 

7.8 

7.4 

63 

6.7 

6.2 

5.4 

5.5 

6.6 

MMft 

Hakodate 

7.2 

7.0 

6.7 

6.1 

6.5 

7.3 

7.7 

69 

6.7 

5.5 

6.6 

7.4 

6.H 

4t 

Sapporo 

7.2 

7.2 

6.0- 

6.2 

6.4 

7.1 

7.1 

6.5 

6.5 

5.9 

6.9 

7.1 

6.8. 


Nemmu 

5.6 

5.(5 

5.9 

6.4 

7.1 

8.0 

8.0 

7.9 

7.0 

5.7 

5.7 

5.1 

6.5 1 


tfc m a wl . 

NUMBER OF CLEAR DAYS. 



Nagasaki 

2.5 

3.0 

3.9 

3.4 

3.8 

1.7 

2.2 

4.2 

4.2 

7.0 

6.7 

3.8 

46.7 

ft ft 

Hiroshima 

2.0 

2.1 

4.2 

4.2 

4.0 

1.9 

3.0 

4.5 

2.9 

5.5 

6.2 

3.8 

44.9 

*18*111 

Wakayama 

2.2 

1.8 

3.3 

2.8 

3.0 

1.4 

2.6 

4.1 

2.4 

3.4 

4.1 

2.8 

33.8 

JR# 

Tokio 

11.5 

73 

5.1 

3.0 

2.4 

1.0 

1.3 

2.4 

1.1 

3.0 

8.0 

13.2 

59.2 


Kioto 

1.7 

1.2 

2.5 

2.7 

2.5 

1.4 

1.4 

2.1 

2.1 

3.6 

4.4 

3.6 

28 9 

■Mi 

Hakodate 

0.6 

1.2 

1.6 

3.1 

2.8 

1.6 

10 

1.8 

2.6 

4.3 

1.9 

0.6 

23.1 


Sapporo 

0.5 

0.9 

1.7 

3.2 

3.0 

1.5 

1.9 

2 8 

2.6 

3.6 

1.1 

0.8 

23.5 


Nemnro 

3.8 

8.5 

3.3 

3.0 

1.3 

1.0 

0.8 

0.9 

2.5 

43 

3.8 

5.2 

:*3.4 


& H B WL 

NUMBER OF CLOUDY DAYS. 



Nagasaki 

11.5 

11.1 

12.3 

13.9 

13.8 

17.2 

13.3 

7.4 

10.3 

8.9 

CD 

10.7 

137.4 

ft. ft 

Hiroshima 

8.2 

7.3 

10.6 

11.7 

12.0 

15.2 

13.4 

7.6 

12.6 

8.4 

5.0 

6.6 

118.6 

mat iii 

Wakayama 

8.7 

9.3 

125 

15.2 

15.5 

17.8 

15.1 

10.3 

14.8 

12.4 

85 

85 

148.1 


Tokio 

5.6 

6.4 

11.4 

14.2 

14.8 

17.4 

15.8 

10.6 

15.3 

13.1 

7.7 

4.3 

137.0 

® fir. 

Kioto 

9.8 

10.7 

12.8 

14.5 

14.9 

17.9 

16.4 

10.6 

14.5 

11.2 

7.7 

7.4 

148.2 


Hakodate 

13.9 

11.6 

12.0 

9.8 

13.2 

16 3 

17.6 

13.6 

12.9 

7.5 

11.3 

14.9 

154.6 

tu« 

Sapporo 

13.2 

12.7 

12.8 

11.0 

12.4 

14.2 

15.1 

12.7 

11.6 

8.9 

12.4 

13.1 

150.1 

tH3£ 

Nemuro 

7.9 

7.5 

9.0 

12.0 

14.1 

19.3 

19.9 

18.4 

14.7 

9.8 

8.5 

6.6 

147.7 


m m. & ss. 

MEAN WIND VELOCITY. 


i 

Nagasaki 

3.2f 

35f 

35 

3.6 

3.2 

3.2 

3.6 

3.1 

2.9* 

2.7* 

2.7* 

3.3* 

3.2 

ft ft 

Hiroshima 

2.7 

2.8 

3.0 

2.7 

2.7 

2.6 

245 

2.8 

3.0 

3.2 

2.9 

2.8 

2.8 

mtftuj 

Wakayama 

3.2 

3.1 

3.0 

2.9 

2.7 

2.6 

2.6 

2.7 

2.5 ' 

2.4 

2.8 

3.2 

2.8 


Tokio 

3.3 

3.8 

3.9 

4.0 

3D 

35 

3.5 

3.5 

3.4 

3.1 

3.1 

3.2 

3.5 

*ilf. 

Kioto 

1.8 

2.1 

2.2 

2.2 

2.1 

1.8 

1.8 

1.9 

1.6 

1.4 

1.5 

1.7 

ID 

ft? fit 

Hakodate 

6.2 

5.7 

5.7 

5.2 

5.0 

4.1 

3.8 

4.0 

4.6 

4.6 

5.7 

6.6 

5.1 

tl(S» 

Snppon> 

3.8 

3.9 

4.6 

5.4 

5.5 

4.4 

4.1 

3-7 

3.5 

3.5 

3.8 

3.8 

4.2 

W35 

Nemuro 

6.1 

5.9 

55 

5.8 

5.8 

4.6 

4.2 

4.2 

4.8 

5.7 

6.4 

6 6 

55 


*!££?*» tjgsw 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 25 YEARS, 1881-1905. 


/J Month 

— 


— 

CT 

JL 

.X. 

-t 

A 

A 

+ 

T 

+ 

* 

Locality^^^ 

/J 

Jan. 

;i 

Feb. 

/I 

March 

/I 

April 

n 

May 

June 

X 

July 

n 

Aug. 

,8 

Sept. 

n 

Oct. 

.8 

Nov. 

I 

Dec. 

Annual 


¥ $ ML fa 

MEAN WIND DIRECTION. 



Nagasaki 

N 7* E 

N 3*F. 

N 4* E 

S 3‘W 

S77* W 

S44*W 

831* W 

8 1(1* W 

N 28* 

E 

N 14*W 

sir e 

N 5* E 

N 


Hiroshima 

• •• 

... 

... 


... 

... 

... 

... 

... 


... 

... 

... 

... 

«SKUl 

Wakayama 

n r e 

N 4‘ E 

N 9’ E 

n r e 

N 18" W 

N83" W 

S 50* \V 

8 41* W 

N 43* 

E 

N 39* E 

N 29* E 

N 5* E 

N 11* E 

itDX 

Tokio 

N20* W 

N 19* W 

N 7*W 

NE 

S42* K 

S34* E 

S23' E 

S 23* E 

N 44* 

E 

N 3* W 

N 17* W 

N 29* W 

N 5’W 


Kioto 

N er w 

N49* W 

N21* W 

N10’ E 

N23* E 

N57* E 

852* E 

N81* E 

N 27* 

E 

N 

N27* W 

N 61* W 

N 11* W 

WStt 

Hakodate 

h'W 

N42* W 

N55‘ W 

887* W 

S 22’ W 

S 27‘ E 

830* E 

S55* E 

N 34* 

E 

NW 

N 53* W 

N 52* W 

N 57* \V 


Sapporo 

• •• 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 


... 

... 

• •• 

... 

*3 

Nomuro 

N58* W 

N5C* Wl 

N77‘ W 

8 17* W 

S 38’ W 

8 41‘ E 

823* E 

S25* E 

8 31* 

E 

BW 

N 9* W 

N 80* W 

S 39* W 




& * ® m & 

MAXIMUM WIND VELOCITY. 


ft** 

Nagasaki 

27.4 

25.7 

42.7 

31.7 

32.9 

33.3 

39.4 

62.1 

28.7 

>30.5 

0.6 

27.6 

G2.1 

i»a 

Hiioshinm 

19.4 

18.0 

21.7 

17.7 

20.5 

21.6 

38.7 

46.1 

33.7 

33.5 

20.8 

21.7 

46.1 

Siam 

Wakayama 

J5.4 

18.1 

19.4 

21.3 

21.7 

27.3 

23.5 

32.0 

28.1 

154) 

18.0 

15.8 

32.0 

JRBC 

Tokio 

15.9 

17.3 

19.3 

18.8 

ie.fi 

17.5 

19.3 

19.1 

34.2 

20.6 

18.6 

18.6 

34.2 j 

ftlif 

Kioto 

11.3 

14.3 

15.9 

14.4 

14.8 

9.9 

20.1 

20.0 

19.8 

13.7 

10.9 

12.5 

20.1 

M&T 

Hnkixlnto 

27.fi 

26 5 

25.5 

27.4 

26.5 

22.0 

24.9 

26.1 

33.9 

30.0 

22.9 

27.1 

33.9 


Sapporo 

30.4 

24 4 

284) 

24.4 

24-2 

21.9 

17.4 

23.1 

24.8 

24.8 

26.8 

36.1 

36.1 


Kent tiro 

34.7 

30.9 

30.2 

27.8 

28.2 

27.2 

22.0 

27.3 

29.5 

36.3 

34.3 

42.3 

42.3 


I I 0 I 

NUMBER OF DAYS WITH GALES. 


ft»* 

Nagasaki 

4.8 

5.1 

6.0 

5.9 

4.7 

4.8 

5.1 

4.0 

3.4 

3.5 

3.4 

4.9 

55.7 

8ffi 

Hiroshima 

2.4 

3.4 

2.0 

2.4 

1.7 

1.8 

2.0 

1.8 

1.6 

1.2 

1.4 

1.7 

24.0 

SlMlJl 

Wakayama 

2.2 

24) 

2.4 

2.8 

2.2 

2.8 

2.5 

1.8 

2.0 

0.8 

1.5 

2.7 

25.5 


Tokio 

3.4 

4.7 

5.0 

5.6 

4.G 

2.8 

2.6 

2.6 

2.7 

1.5 

2.2 

3.4 

41.2 

sW 

Kioto 

04) 

04! 

0,7 

0.6 

0 4 


0.4 

0.7 

0.6 

0.1 

0.1 

0.3 

• •• 

war 

Hak<Klnte 

17.0 

15.0 

17.2 

14.7 

14 2 

8.9 

7.0 

8.1 

10.3 

12.1 

15.7 

19.6 

159.0 


Sapporo 

9.7 

9.4 

13.4 

16.4 

16.8 

10.0 

7.3 

0.2 

7 2 

8.3 

8.2 

9.7 

122.0 


Nomuro 

15.6 

12.8 

13.3 

14.0 

13.9 

7.7 

6.7 

5.9 

8.6 

13.3 

16 4 

17.0 

145.2 


H M PS ffc 


NUMBER OF DAYS WITH SUNSHINE. 


ft*4f 

Nagasaki 














Kffi 

Hiroshima 



• •• 

... 


... 


... 


... 

. ... 

... 

... 


Wakayama 


• •• 

... 

... 

... 

... 


... 


• •• 

... 


... 

JftS 

Tokio 



... 

... 

... 

... 


... 


... 

... 


... 

ft SB 

Kioto 




... 

... 

... 


... 


... 

... 


... 

Bttir 

Hakodate 

... 


... 


... 

... 


... 


... 

... 


... 

*U*S 

Sapporo 

... 

143.4 

... 

• •• 

• •• 

• •• 


... 


. ••• 

... 


... 


Nernuro 

129.3 

196.2 

197.4 

190.3 

148.1 

155.5 

142.9 

148.9 

178.4 

134.fi 

129.0 

18^7.1 

• 
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RESULTS' OF 


m ¥ m H + A % H. -ft i- * * |HJ ft $8 a i ft. ft 
THE OBSERVATIONS FOB THE 25 YEARS, 1881-1905. 


m ft 

MISCELLANEA. 


Ix>enlity 



Uj - # i|> X u it 
Mean annual number of (lays with 


Max. Daily 
linage of 
Air Temp. 

Abe. ltan go of 
Air Temp, dur- 
ing the perid 

* 

« 

m 

▲ 

« m 

K 

fS 

Miu. Air 
Temp. <0° 

fiSSUSL 

-+li./SCia±. 

Mux. Air 
Temp. >25° 


Nagasaki 

! 13.2 

14.9 

5/2 

12.2 

3.2 

18.9 

118.2 

19.0 

41.9 


Hiroshima 

M R 

6.8 

0.5 

9.7 

6.3 

50.4 

109.8 

18.1 

45.0 

laRUi 

Wakayama 

151 

14.2 

0 5 

12.1 

2.2 ‘ 

32.1 

113.7 

19.1 

42.0 


Tokio 

12.4 

6.7 

0.4 

11.9 

16.2 

66.8 

92.0 

221 

45.7 

*« 

Kioto 

35.7 

13.5 

0.4 

11.9 

5.6 

94.7 

118.4 

21.2 

48.8 


Hakodate 

97.8 

25.8 

0.3 

12.6 


131.1 

27.8 

22 0 

55.2 

♦LW 

Sapporo 

111.7 

•27.1 

5.2 

9.0 

16.2 

157.1 

10.7 

27.3 

59.7 


Korntuo 

77.5 

17.3 


6.8 

80.8 

155.0 

8.4 

31.5 

54.3 | 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS 

FOR THE 30 YEARS, 

1876 — 1905. 
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RESULTS OF THE OBSERVATIONS FOR THE 30 YEARS, 18764005. 


)\ Month 

_ 

- 


« 

1i. 

a. 

/> 

-fc 

A 

A 

i- 


A | * 

n 

n 

1 R 

H 

n 


n 

)\ 

n 

)\ 

)\ 

Dee. Annual 

J 


•Tan. 

| Feb. 

j Mar. 

April j May 

Juno 

Jnly 

Aug. j Sept. 

Oct 

Not. 


m 35C T0KI0. 


: — Air Pressure : — 

Mean 

7(12.3 

762.6 

762.2 

761 8 

759.2 

757.2 

757.3 

758.1 

759.8 

762.7 

763.1 

762. 1 

7G0.7 

jUja : — Air Temperature : — 














■T-IS) Mean 

2.8 

3.6 

6.8 

1. 1 

16.5 

20.5 

24.1 

•25.4 

22.0 

15.8 

10.1 

5.2 

13.8 

Mean Max. 

8.3 

8.7 

11.9 

17.. 

21.1 

24.5 

28.1 

29.8 

2(5.1 

20.5 

15.5 

11.0 

18.5 

Metiu Min. 

98.3 

99.1 

2.0 

7.6 

12.0 

16.8 

20.8 

•21.9 

18.6 

11.9 

5.4 

0.4 

9.6 

K'£ /*?■&} Mean Range 

10.0 

9.(5 

9.9 

9.5 

9.2 

7.7 

7.3 

7.9 

7.5 

8.6 

10.1 

10.6 

9.0 

Aim. Max 

22.(5 

20. ’8 

23.1 

28.4 

29.6 

38.9 

36.(1 

35.6 

34.7 

29.9 

21.0 

23.2 

36.6 

©♦4 Abs. Min. 

90.8 

92.1 

94.4 

96.9 

2.2 

8.5 

13.0 

15.9 

10.6 

99.5 

97.2 

93.2 

90 8 

Tension of Va|smr: - 
■ipiSj Mean 

3.7 

3.9 

5.2 

8.2 

10.9 

14.7 

18.(1 

19.6 

16.4 

« 

10.9 

7.0 

4.6 

10.3 

S>£f : - Rel. Humidity : — 














•Jptj Menu 

65.4 

64.5 

(19.1 

75.8 

77.8 

82.1 

83.6 

81.9 

83.1 

80.2 

75.0 

08.0 

75.5 

fjj : — Precipitation : — 














& fit Total Amount 

55.3 

72.3 

111.1 

129.2 

151.8 

166.3 

139.7 

114.7 

203.3 

184.1 

104.7 

58 7 

1491.1 

A A: 11 fit Max. Dailv Amount 

47.7 

90.8 

87.1 

56.4 

84 5 

159.4 

140.2 

132.8 

164.8 

151.7 

109.5 

80.5 

164.8, 

H ft No of Days w ith 

7.2 

8.7 

12.8 

14.8 

13.8 

14.5 

14.7 

11.6 

16.2 

13.5 

9.2 

(1.(1 

143.7 

g|fit Cloud Amount : - 














Mean 

4.0 

4.9 

5.9 

C».7 

6.9 

7.7 

7.2 

6.2 

7.3 

6.5 

4.7 

3.6 

(!.(> 

ft! 11 It N<? of Clear Days 

11.6 

7.1 

5.6 

3.3 

2.7 

1.1 

1.7 

2.2 

1.1 

::.4 

8.2 

13.1 

61.1 

StAcilft No of Cloudy Days 

• 5.8 

6.8 

10.9 

13 8 

14.8 

17 3 

15.2 

10 3 

15.1 

1:1.1 

7.6 

4.(1 

135.2 

S, : — Wind : - 

Mean Velocity 

3.2 

3.7 

3.8 

3.9 

3.8 

3.4 

3.5 

3.4 

3.3 

3.0 

3.0 

3.1 

3.4 

ipt^^jifol Mean Direction 

N 19 W 

N 17 W 

N 6 W 

N48 E 

S KIT! S 38' K 

S2FE 

8 24 K 

N17E 

N :nv 

N15'V\ 

N20‘W 

N 1 W 

Max. Velocity 

15.9 

17.3 

21.9 

18.8 

16.6 

17.5 

19.3 

19.1 

34.2 

38.0 

186 

18.0 

38.0 

jS, H ft No of Dnys with Gales 

2.9 

4.0 

4.6 

5.1 

4.2 

2.5 

2.4 

2.3 

2.4 

1.4 

2.0 

3.1 

36.9 

HKIRS-ft Sunshine Duration 

... 

... 

... 


... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 



m & MISCELLANEA. 


Mux. Daily 
Range ot 
Air Temp. 


Al>s. Range of 
AirTeuip. dur- 
ing tlie Period 


^ Sj - ' H It Mean Annual Number of Days with 


S 

* 


JK ■ 

<a. 


n 

a 


« n? k *«««*»>* 

1^ «■ j Min. Air Temp. <0® 


finU— -t*iilCQ± 

Max. Air Temp. >25 c 


12.fi 


(15 


0.4 


11.4 j 16.2 


(17.4 


03.5 


! 


22.1 


45.8 


fi ft HAKODATE. 


jRgJ Air l*ressure : - 

■Ttfj Menu 

760.9 

761.C 

761.4 

761.2 

758.6 

757.4 

757.1 

757.9 

760.0 

762.4 

762.0 

760.3 

760.1 

jRifl Air Temjienitnre : - 

Mom 

97.2 

97.4 

0.9 

6.3 

10.5 

14.3 

19.0 

21.5 

17.8 

115 

5.3 

0.0 

8.5 

lt»i£5 ^ T #1 Mean Max. 

0.3 

1.3 

4.5 

10.7 

14.8 

18 2 

22.5 

25.2 

22.0 

16.4 

9.2 

3.3 

12.4 

Mean Min.’ 

92.5 

92.8 

06.6 

1.3 

5.6 

10.3 

15.2 

17.4 

13.0 

4.0 

0.5 

95.7 

3.9 1 

%!c%, / -Tlf] Mean Range 

7.8 

8.5 

7.9 

0.4 

9.2 

7.9 

7.3 

7.8 

9.0 

12.4 

8.7 

7.6 

8.5 

Abs. Max. 

12.5 

11.9 

16.9 

21.1 

26.1 

27.4 

33.6 

33.5 

32.2 

23.3 

19.4 

15.6 

33.6 

Hitt Abs. Alin 

78.3 

79.6 

81.1 

91.4 

95.0 

2 0 

6.3 

9.0 

1.7 

5)7.4 

87.9 

80.6 

78.3 

Tension of Vapinr : - 



3.7 

5.4 

7.4 









Jpifj M» an 

3.0 

3.0 

10.4 

11.3 

16.3 

12.6 

8.0 

5.1 

3.(5 

7.7 

gl* Rel. Humidity : - 














jpi£j Mi an 

79.4 

77.7 

71.8 

74.7 

78.0 

85.0 

87.0 

84.8 

82.2 

77.3 

74.2 

77.3 

79.4 

Hi : — Precipitation : — 





77.2 









gji.jt Total Amount 

58.8 

54.5 

63.7 

68.1 

88.9 

128.9 

128.4 

176.3 

112.1 

99.4 

79.4 

1137.9 

4fV A- 11 & Max. Dailv Amount 

88.6 

31.1 

34.4 

71.3 

40.1 

<0.0 

79.9 

99.2 

118.7 

98.9 

14C.8 

48.8 

140.8 

tilt Nf} of Days with 

22.7 

16.5 

16.5 

11.9 

12.3 

12.4 

12.0 

12.2 

15.5 

14.7 

17.4 

20.5 

182.1 

ggJt : — Cloud Amount : - 














jpifl Mean 

7.3 

6.9 

6.6 

6.0 

6.5 

7.1 

7.5 

0.7 

6.5 

5.5 

6.7 

74 

6.7 

ffcDftHfV No of Clear Dux's 

0.6 

1.3 

1.7 

3.5 

2.9 

2.1 

1.5 

2.1 

2.8 

43 

1.8 

0.5 

25.3 1 

dk9C H ft No of Cloudy Days 

14.5 

11.5 

12.0 

9.7 

12.8 

15.7 

17.1 

12.9 

12.5 

7.K 

11.5 

14 7 

153.1 

Jjg, Wind : 

Mean Velocity 














Alcan Direction 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

.*• 

-El k- iifcftf Max. Velocity 

27.6 

26.5 

25.5 

27.4 

26.5 

22.0 

24.9 

26.1 

33.9 

30.0 

22.9 

27.1 

33.9 

M ft Noof Days with Gales 

14.6 

12.8 

14.9 

13.1 

12.7 

7.8 

6.2 

7.2 

9.2 

10.9 

13.8 

17.3 

140.5 

HHtWIt Sunshine Duration 

*•* 

... 

... 

... 


... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 



m 


MISCELLANEA. 








Mean Annual Number of Days with 


m 

* 


ffc 


a 


« a 

K 


Si 


! Min. Air Temp. <0’ 


fia»ia~+jL®a± 

Max. Air Temp. >25° 


«*«*£ 

Max. Daily 
Range of 
Air Temp. 


Aim. Range of 
Air Ten. p. <lnr- w 
ing the Period" 


91.9 


11.8 


! 


129.9 


30.5 


25.0 


55.3 
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